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STATION  CLIMATIC  SUMMARIES 


The  "Station  Climatic  Summary"  series  is  assembled  and  published  by  the  USAF  Environmental 
Technical  Applications  Center  (USAFETAC).  The  series  comprises  regional  collections  of  short 
climatological  data  summaries  for  specific  stations  worldwide.  Formats  have  evolved  over  the  years. 
As  the  collections  grow  larger,  there  is  more  variety  in  way  the  data  is  presented.  For  example,  a 
typical  data  set  for  a  given  station  might  include  an  "AWS  Climatic  Brier*  and  an  addendum.  An 
"Operational  Climatic  Data  Summary"  (  or  OCDS)  might  constitute  another  data  set  for  certain 
stations.  A  two-page  "OCDS  Supplement,"  may  supplement  an  AWS  Climatic  Brief,  and  there  may 
be  combinations  of  all  of  these.  Although  AWSR  105-10  and  USAFETAC  Pamphlet  105-3  give 
detailed  descriptions  of  the  products,  brief  explanations  of  the  two  main  data  types  used  follow: 

AWS  Climatic  Brief:  A  computer-prepared  summary  of  monthly  and  annual  climatic  data 
for  an  individual  station.  If  there  are  shortfalls  in  the  station’s  database,  the  brief  will  be 
labeled  as  "Limited,"  and  the  reasons  will  be  provided  in  remarks.  Some  of  the  older 
"Briefs"  are  accompanied  by  an  "Addendum."  OL-A  creates  a  new  "climatic  brier* 
whenever  it  prepares  a  new  Surface  Observations  Climatic  Summary  (SOCS,  formerly 
RUSSWO-Revised  Uniform  Summary  of  Surface  Observations)  or  updates  an  existing 
one.  A  new  SOCS  is  prepared  whenever  an  initial  5-year  period  becomes  available,  and 
existing  SOCS/RUSSWOs  are  updated  whenever  5  additional  years  of  data  are  added  to  the 
original  database.  Most  recently,  AWS  Climatic  Briefs  have  been  produced  manually, 
using  data  provided  by  OL-A-an  example  is  at  page  80. 

Operational  Climatic  Data  Summary:  A  four-page  typewritten  summary  of  monthly  and 
annual  climatic  data  prepared  by  USAFETAC/ECR  when  the  creation  of  a  standard 
**climatic  brief*  is  impractical  because  of  lack  of  data  (period  of  record  too  short  for  SOCS 
creation,  no  '*summafy  of  day"  data  available)  or  to  answer  a  .short-notice  rcquc.st.  ECR 
normally  u.ses  the  latest  10-year  period  of  record  (hourly  data),  more  if  available.  These 
data  are  supplemented  from  other  sources  such  as  earlier  periods  of  record,  data  from 
contemporary  and/or  earlier  stations,  and  published  data  from  other  sources.  All  sources 
are  given  in  the  legend.  A  two-page  "Operational  Climatic  Data  Summary  Supplement** 
may  follow  either  of  the  two  preceding  data  types.  OCDSs  are  not  routinely  updated. 

Which  Product  to  Use?  Normally,  only  one  of  these  two  products  is  prepared  for  a  given  station; 
however,  when  a  station  has  both  an  "AWS  Climatic  Brief*  and  an  **Operational  Climatic  Data 
Summary,**  users  should  decide  (from  data  source  and  POR)  which  is  the  better  product  for  a 
particular  application. 

Data  Included.  The  above  data  sets  normally  include  monthly  and  annual  climatic  data  for  at  lea.si  the 
following  elements:  Temperature  (means  and  extremes,  daily  and  monthly):  relative  humidity, 
vapor  pressure,  and  dew  point;  pressure  altitude,  surface  winds,  precipitation,  and  mean  cloud  cover; 
thunderstorm  and  fog  occurrence  (mean  number  of  days):  and  flying  weather  by  ceiling  and 
visibility  categories. 

Questions  or  Comments?  Contact  USAFETAC/ECR,  Scott  AFB,  IL  62225-5438,  Autovon  76-3465. 
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Regional  Collections  of  climalic  summaries  are  published  as  "data  summaries’  -numbered  as  bclow-  for 
each  of  the  eight  geographical  areas  listed  and  shown  on  the  map.  Each  collection  is  revised  when 
and  as  required.  When  a  revision  is  i.ssued,  the  "DS"  end  number  remains  the  same  (i.c.,  North 
America  is  031,  Europe  is  033,  and  so  on);  only  the  year  of  issue  changes.  The  map  shows  regional 
boundaries  that  correspond  to  the  number  s  assigned  each  volume. 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ANTWERP /DEURNE  BELGIUM  STATION  064500  ICAO  ID:  EBAW 

LOCATION:  Sl^ll'N  004®28'E  ELEVATION  (FEET):  39  LST  =  GMT  +  1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  JULY  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 
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* 

■k 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

* 

•k 

* 

it  DAYS  >0,01 

8 

7 

6 

6 

7 

7 

7 

9 

8 

6 

9 

8 

86 

it  DAYS  >  0.5 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

it 

0 

0 

it 

it 

0 

3.  SNOWFAU  (INCHES) 


MEAN 

* 

* 

k 

k 

k 

* 

k 

* 

* 

k 

k 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

★ 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

k 

* 

k 

MAX  24  HR 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

* 

* 

k 

it  DAYS  >  0.1 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

k 

* 

* 

k 

k 

it  DAYS  >  1.5 

k 

k 

k 

* 

* 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(“F) 

RH  (06  LST) 

92 

90 

90 

89 

88 

90 

90 

92 

95 

94 

89 

90 

91 

RH  (15  LST) 

82 

75 

71 

61 

61 

63 

63 

62 

65 

75 

79 

85 

70 

VAPOR  PRESS 

.20 

.20 

.24 

.24 

.32 

.40 

.45 

.45 

.41 

.33 

.26 

.22 

.31 

DEWPOINT 

33 

33 

38 

39 

46 

52 

55 

55 

52 

46 

40 

35 

44 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS) 

/  99. 

95%  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

SW 

E 

SW 

N 

E 

W 

WSW 

WSW 

SW 

SW 

SW 

SW 

SW 

MEAN  SPEED 

9 

8 

9 

8 

7 

7 

7 

6 

7 

7 

9 

9 

8 

MAX  (PK  GSTS) 

43 

41 

52 

36 

32 

33 

34 

36 

37 

45 

50 

55 

55 

PRESSURE  ALT 

1000 

1000 

950 

650 

650 

500 

500 

450 

800 

950 

900 

1100 

1100 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  /  FOG 

CLD  COVER 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

5 

6 

5 

#  DAYS  TSTMS 

1 

it 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

it 

18 

it  DAYS  FOG 

6 

5 

4 

1 

2 

2 

1 

4 

7 

8 

5 

6 

51 

REMARKS;  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  % 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  C  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982  EBAW 

2. 

3. 

Pl^CENTAGE  FREQUEnCY'OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY - 

(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

53 

51 

39 

28 

21 

03-05 

LST 

54 

55 

43 

32 

38 

06-08 

LST 

59 

66 

56 

50 

47 

09-11 

LST 

65 

67 

54 

41 

32 

12-14 

LST 

61 

54 

45 

29 

19 

15-17 

LST 

59 

48 

36 

21 

13 

18-20 

LST 

56 

50 

35 

20 

15 

21-23 

LST 

55 

47 

35 

21 

18 

ALL  HOURS 

58 

55 

43 

31 

25 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  <  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

39 

43 

32 

21 

16 

03-05 

LST 

42 

48 

37 

26 

32 

06-08 

LST 

47 

58 

46 

43 

41 

09-11 

LST 

55 

60 

41 

29 

21 

12-14 

LST 

48 

43 

29 

16 

9 

15-17 

LST 

48 

40 

24 

11 

9 

18-20 

LST 

43 

43 

28 

14 

11 

21-23 

LST 

41 

39 

26 

14 

13 

ALL  HOURS 

46 

47 

33 

22 

19 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  <  1000/2  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

30 

28 

24 

12 

9 

03-05 

LST 

36 

36 

27 

19 

23 

06-08 

LST 

34 

44 

34 

30 

26 

09-11 

LST 

39 

44 

28 

17 

9 

12-14 

LST 

31 

28 

17 

9 

3 

15-17 

LST 

28 

22 

15 

5 

3 

18-20 

LST 

29 

27 

17 

7 

5 

21-23 

LST 

27 

25 

19 

7 

6 

ALL  HOURS 

32 

32 

22 

13 

10 

10.  %  FREQ 

!  OF 

CIG/VIS  < 

200/0.5 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

5 

6 

1 

0 

if 

03-05 

LST 

7 

8 

3 

2 

3 

06-08 

LST 

5 

7 

7 

3 

2 

09-11 

LST 

6 

5 

5 

if 

if 

12-14 

LST 

3 

2 

# 

if 

if 

15-17 

LST 

2 

1 

if 

0 

1 

18-20 

LST 

3 

2 

1 

# 

if 

21-23 

LST 

4 

3 

if 

0 

if 

ALL  HOURS 

4 

4 

1 

1 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

20 

16 

19 

28 

43 

39 

50 

41 

36 

37 

39 

52 

43 

54 

53 

46 

53 

57 

62 

50 

56 

38 

32 

39 

46 

57 

51 

62 

24 

18 

18 

28 

35 

44 

57 

17 

10 

11 

16 

28 

42 

58 

16 

11 

13 

16 

31 

41 

55 

17 

14 

13 

16 

38 

42 

50 

28 

23 

26 

31 

43 

44 

56 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

15 

12 

15 

25 

37 

31 

40 

36 

30 

32 

35 

46 

35 

39 

47 

39 

50 

53 

58 

37 

42 

28 

21 

32 

38 

50 

42 

52 

15 

8 

13 

18 

27 

32 

47 

11 

5 

8 

12 

23 

32 

48 

12 

7 

10 

14 

27 

32 

45 

11 

10 

11 

13 

31 

28 

41 

22 

16 

22 

26 

37 

34 

45 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

11 

8 

10 

17 

28 

25 

29 

25 

16 

23 

28 

37 

28 

31 

29 

22 

37 

39 

46 

29 

32 

14 

9 

18 

25 

32 

30 

38 

7 

3 

6 

10 

16 

21 

35 

6 

2 

3 

5 

13 

21 

35 

6 

4 

4 

9 

16 

23 

32 

6 

6 

7 

8 

20 

21 

29 

13 

9 

14 

18 

25 

25 

33 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

0 

0 

if 

4 

6 

5 

5 

2 

1 

3 

8 

12 

6 

4 

2 

1 

5 

10 

14 

8 

5 

0 

if 

1 

3 

6 

6 

5 

0 

0 

if 

if 

1 

2 

3 

0 

0 

0 

if 

1 

2 

3 

0 

if 

# 

0 

1 

3 

4 

if 

0 

if 

if 

2 

4 

5 

A  ^  O  C  C  A 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  ANTWERP/DEURNE  BELGIUM 
LOCATION:  Sl^ll'N  004®28’E 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  JULY  1983 


STATION  //:  064500  ICAO  ID:  EBAW 

ELEVATION  (FEET):  39  LST  =  GMT  +  1 

PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

it 

1 

0 

it 

it 

0 

it 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

it 

it 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

it 

0 

0 

0 

it 

09-11  LST 

y/ 

0 

0 

0 

it 

1 

it 

it 

0 

it 

0 

0 

it 

12-14  LST 

# 

0 

0 

0 

it 

1 

it 

it 

it 

0 

0 

0 

it 

15-17  LST 

0 

0 

// 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

it 

it 

0 

1 

18-20  LST 

0 

0 

# 

0 

2 

1 

1 

1 

it 

it 

it 

0 

it 

21-23  LST 

0 

0 

it 

1 

1 

1 

it 

it 

it 

it 

0 

it 

ALL  HOURS 

# 

0 

it 

1 

1 

1 

1 

it 

it 

it 

0 

it 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

15 

10 

15 

14 

8 

9 

7 

5 

9 

13 

14 

17 

11 

03-05  LST 

15 

9 

14 

12 

10 

11 

8 

7 

10 

12 

15 

16 

12 

06-08  LST 

14 

10 

13 

12 

11 

11 

8 

6 

9 

14 

14 

15 

11 

09-11  LST 

13 

9 

16 

11 

10 

10 

8 

6 

10 

12 

15 

15 

11 

12-14  LST 

12 

9 

14 

12 

9 

11 

9 

5 

7 

12 

13 

15 

11 

15-17  LST 

13 

10 

16 

10 

11 

8 

9 

5 

7 

12 

17 

16 

11 

18-20  LST 

17 

12 

17 

7 

10 

8 

9 

4 

6 

13 

20 

18 

12 

21-23  LST 

13 

7 

16 

12 

9 

8 

10 

6 

7 

12 

17 

16 

11 

ALL  HOURS 

14 

10 

15 

11 

10 

9 

8 

6 

8 

12 

16 

16 

11 

3.  %  FREQ  OF  SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

03-05  LST 

3 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

2 

2 

1 

06-08  LST 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

1 

09-11  LST 

3 

2 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

12-14  LST 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

15-17  LST 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

18-20  LST 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

1 

21-23  LST 

2 

1 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

ALL  HOURS 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

1 

2 

1 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

01-03  LST 

4 

1 

2 

1 

0 

it 

0 

0 

1 

1 

3 

5 

2 

04-06  LST 

3 

2 

4 

2 

1 

it 

1 

it 

2 

3 

4 

7 

2 

07-09  LST 

6 

2 

9 

3 

1 

it 

1 

1 

2 

4 

7 

8 

4 

10-12  LST 

9 

4 

12 

8 

2 

3 

1 

2 

4 

6 

11 

9 

6 

13-15  LST 

11 

6 

17 

9 

3 

5 

1 

5 

5 

7 

13 

13 

8 

16-18  LST 

9 

5 

12 

7 

1 

3 

2 

2 

4 

3 

11 

9 

6 

19-21  LST 

9 

4 

7 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

8 

7 

4 

22-24  LST 

6 

1 

3 

1 

it 

it 

it 

0 

1 

2 

5 

5 

2 

ALL  HOURS 

8 

3 

9 

5 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

8 

8 

4 

3 


REMARKS; 
SOURCE (S): 


5.  %  FREQ 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

6.  %  FREQ 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

7.  %  FREQ 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15- ? 7  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

8.  %  FREQ 


00-02  LST 
03-05  LSI 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOl!RS 


=  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  %  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  82 

2. 

3. 


OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

28 

27 

11 

10 

8 

10 

33 

34 

25 

17 

21 

24 

33 

43 

32 

29 

25 

27 

37 

43 

26 

15 

8 

13 

30 

27 

15 

8 

3 

7 

26 

21 

14 

4 

O 

5 

27 

26 

17 

7 

4 

6 

25 

24 

18 

6 

5 

5 

30 

31 

21 

12 

10 

12 

OF  CIG/VIS 

1  <  500/1.5 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

18 

15 

14 

4 

4 

3 

23 

20 

15 

10 

11 

12 

21 

29 

21 

14 

13 

14 

26 

28 

17 

6 

3 

4 

17 

15 

8 

3 

1 

1 

13 

11 

8 

1 

1 

1 

14 

13 

9 

3 

3 

3 

16 

12 

8 

2 

3 

3 

18 

18 

12 

5 

5 

5 

OF  CIG/VIS 

<  300/1  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

10 

8 

5 

1 

1 

1 

14 

10 

8 

2 

5 

4 

10 

14 

12 

6 

6 

4 

13 

13 

10 

1 

1 

1 

8 

6 

4 

1 

1 

it 

7 

5 

3 

0 

1 

0 

7 

5 

3 

# 

1 

it 

8 

6 

2 

0 

1 

1 

9 

8 

6 

1 

2 

1 

OF  CIG/VIS 

<  100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

3 

3 

1 

0 

it 

0 

4 

6 

3 

1 

1 

I 

3 

5 

6 

2 

1 

I 

3 

3 

2 

# 

it 

0 

2 

1 

0 

it 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

it 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

2 

0 

0 

it 

0 

2 

2 

1 

it 

it 

it 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

6 

10 

16 

26 

23 

27 

18 

14 

22 

28 

37 

27 

29 

26 

20 

36 

39 

44 

27 

31 

32 

7 

17 

25 

31 

27 

37 

24 

3 

6 

10 

16 

19 

33 

15 

2 

2 

5 

12 

20 

33 

12 

4 

4 

8 

15 

22 

30 

14 

6 

7 

8 

20 

20 

27 

15 

7 

13 

17 

25 

23 

31 

19 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

2 

4 

12 

16 

16 

20 

11 

6 

13 

19 

25 

19 

20 

16 

7 

21 

26 

30 

20 

19 

20 

1 

9 

15 

19 

19 

25 

14 

1 

3 

5 

9 

12 

21 

8 

1 

2 

1 

6 

13 

23 

7 

1 

1 

3 

8 

14 

18 

7 

it 

3 

4 

11 

13 

19 

8 

2 

7 

10 

15 

15 

21 

11 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

it 

1 

5 

9 

10 

11 

5 

2 

6 

11 

17 

10 

10 

8 

2 

9 

16 

19 

12 

10 

10 

it 

3 

6 

10 

10 

13 

7 

0 

it 

1 

3 

6 

8 

3 

it 

it 

it 

2 

5 

9 

3 

it 

it 

1 

3 

5 

7 

3 

0 

it 

2 

5 

7 

10 

4 

1 

2 

5 

8 

8 

10 

5 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

it 

2 

4 

4 

2 

2 

it 

2 

4 

8 

6 

3 

3 

1 

4 

6 

9 

6 

3 

4 

0 

it 

1 

4 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

it 

0 

1 

2 

it 

it 

0 

0 

1 

1 

3 

1 

0 

it 

0 

1 

3 

3 

1 

it 

1 

1 

3 

3 

2 

1 

\ 


4 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BRUSSELS  NATL..  BELGIUM 
LOCATION:  50“54'N,  04-30'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  #;  064510  ICAO  ID:  EBMB/EBBR 

ELEVATION  (FEET):  180  LST  -  GMT  +1 

PERIOD:  VARIED 


JAN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 


EXTREME  MAX 

57 

MEAN  DLY  MAX 

39 

MEAN 

35 

MEAN  DLY  MIN 

30 

EXTREME  MIN 

-4 

#  DAYS  >  90 

0 

//  DAYS  T  32 

11 

#  DAYS  T  0 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

66 

71 

80 

91 

43 

49 

57 

64 

38 

42 

48 

55 

33 

35 

40 

46 

-1 

9 

23 

29 

0 

0 

0 

# 

14 

7 

4 

0 

0 

0 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

94 

96 

97 

92 

70 

73 

72 

67 

61 

64 

64 

59 

52 

55 

55 

52 

35 

40 

42 

35 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

80 

68 

60 

97 

56 

48 

42 

57 

50 

43 

37 

50 

44 

39 

33 

43 

24 

9 

3 

-4 

0 

0 

0 

3 

1 

6 

11 

54 

0 

0 

0 

# 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

5.3 

4.2 

3.4 

3.2 

3.0 

MEAN 

2.2 

1.9 

2.0 

1.9 

2.3 

MINIMUM 

0.4 

0.1 

0.5 

# 

0.5 

MAX  24  HR 

1.3 

0.8 

1.2 

0.9 

1.5 

If  DAYS  >  0.01 

16 

15 

15 

13 

14 

«  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

4.2 

8.2 

6.0 

5.3 

6.2 

5.2 

5.8 

35.0 

2.5 

2.9 

3.0 

2.6 

2.8 

2.5 

2.4 

28.9 

0.8 

0.1 

1.0 

1.3 

1.3 

0.9 

0.5 

23.4 

1.1 

1.5 

2.2 

1.5 

1.5 

0.9 

1.0 

2.2 

13 

17 

17 

16 

20 

18 

18 

192 

•k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

MAXIMUM 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

#  DAYS  >0.1 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

9  DAYS  T  1.5 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

(Z)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (06  LST) 

88 

87 

87 

87 

87 

89 

89 

91 

90 

91 

89 

88 

89 

RH  (15  LST) 

79 

72 

68 

49 

48 

49 

60 

58 

63 

70 

77 

81 

67 

VAPOR  PRESS 

.21 

.20 

.23 

•  24 

.31 

.40 

.45 

.45 

.40 

.32 

.26 

.22 

.31 

DEWPOINT 

34 

33 

37 

38 

45 

51 

55 

55 

52 

46 

39 

35 

43 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95Z  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

SW 

SW 

SW 

N 

S 

WSW 

WSW 

WSW 

SW 

S 

SW 

SW 

SW 

MEAN  SPEED 

11 

9 

10 

9 

8 

7 

7 

7 

8 

8 

10 

11 

9 

MAX  (PK  GSTS) 

64 

54 

53 

65 

50 

40 

38 

39 

49 

51 

62 

56 

65 

PRESSURE  ALT 

1200 

1350 

1100 

950 

950 

850 

700 

600 

1000 

1150 

1200 

1500 

1500 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG 


CLD  COVER 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

6 

5 

#  DAYS  TSTMS 

1 

1 

2 

2 

5 

6 

5 

5 

4 

2 

1 

1 

35 

If  DAYS  FOG 

12 

9 

7 

3 

2 

2 

1 

3 

6 

6 

9 

10 

70 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

5 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

^  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  CLIMATIC  DATA  CARD 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

41 

37 

29 

20 

13 

15 

14 

10 

17 

25 

29 

40 

24 

03-05  LST 

45 

40 

35 

27 

24 

25 

25 

21 

22 

30 

32 

43 

31 

06-08  LST 

46 

48 

43 

39 

31 

37 

39 

36 

34 

42 

35 

45 

40 

09-11  LST 

48 

53 

45 

34 

23 

27 

26 

25 

27 

36 

39 

46 

36 

12-14  LST 

48 

45 

35 

23 

15 

14 

13 

12 

18 

24 

35 

46 

27 

15-17  LST 

46 

36 

26 

14 

10 

11 

7 

6 

11 

16 

32 

45 

22 

18-20  LST 

42 

34 

25 

13 

9 

10 

6 

5 

10 

16 

29 

41 

20 

21-23  LST 

39 

32 

24 

15 

11 

11 

8 

7 

11 

20 

30 

40 

21 

ALL  HOURS 

44 

41 

33 

23 

17 

19 

17 

15 

19 

26 

33 

43 

27 

8.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1500/3  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

25 

24 

21 

11 

7 

10 

7 

6 

11 

17 

19 

25 

15 

03-05  LST 

30 

29 

25 

17 

16 

20 

18 

16 

17 

23 

22 

28 

22 

06-08  LST 

32 

36 

33 

30 

25 

30 

30 

33 

28 

34 

25 

30 

30 

09-11  LST 

35 

45 

33 

22 

14 

18 

16 

18 

19 

29 

28 

35 

26 

12-14  LST 

32 

34 

19 

11 

7 

9 

5 

7 

9 

14 

22 

33 

17 

15-17  LST 

31 

25 

16 

7 

5 

7 

3 

2 

5 

9 

20 

31 

13 

18-20  LST 

26 

21 

16 

7 

6 

8 

4 

4 

6 

11 

17 

26 

13 

21-23  LST 

24 

21 

16 

7 

7 

8 

5 

4 

7 

13 

18 

25 

13 

ALL  HOURS 

29 

29 

22 

14 

11 

14 

11 

11 

13 

19 

21 

29 

19 

9.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1000/2  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

16 

13 

14 

7 

5 

7 

4 

3 

7 

12 

14 

18 

10 

03-05  LST 

20 

20 

17 

11 

11 

14 

12 

12 

11 

15 

17 

19 

15 

06-08  LST 

23 

24 

23 

20 

16 

20 

21 

23 

19 

21 

19 

20 

21 

09-11  LST 

25 

30 

20 

12 

8 

11 

8 

12 

12 

18 

19 

24 

16 

12-14  LST 

18 

21 

10 

5 

3 

5 

2 

3 

4 

7 

13 

20 

9 

15-17  LST 

17 

13 

8 

4 

3 

5 

1 

1 

2 

5 

10 

20 

7 

18-20  LST 

17 

13 

10 

3 

3 

4 

2 

1 

3 

7 

11 

17 

8 

21-23  LST 

16 

12 

9 

4 

4 

6 

2 

1 

4 

8 

13 

16 

8 

ALL  HOURS 

19 

13 

14 

8 

6 

9 

6 

7 

8 

12 

14 

19 

12 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

<200/0.5  MI 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

3 

1 

# 

1 

# 

0 

# 

2 

2 

4 

3 

2 

03-05  LST 

4 

5 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

4 

4 

3 

06-08  LST 

5 

5 

5 

2 

3 

3 

3 

5 

4 

5 

5 

5 

4 

09-11  LST 

5 

4 

4 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

3 

4 

4 

2 

12-14  LST 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

2 

2 

1 

15-17  LST 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

If 

0 

# 

1 

2 

1 

18-20  LST 

2 

1 

0 

0 

« 

0 

0 

# 

# 

1 

2 

1 

21-23  LST 

3 

3 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

3 

3 

1 

ALL  HOURS 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

4 


6 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  BRUSSELS  NATL.,  BELGIUM 
LOCATION:  50"54'N,  04"30'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  #:  064510 

ELEVATION  (FEET):  180 
PERIOD:  JA*?  73  -  Dec  83 


ICAO  ID:  EBMB/EBBR 
LST  -  arr  +1 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

# 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

0 

if 

0 

0 

# 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

# 

# 

■0 

# 

# 

# 

12-14  LST 

# 

0 

0 

# 

# 

1 

# 

1 

# 

0 

# 

0 

# 

15-17  LST 

# 

0 

# 

# 

2 

3 

1 

1 

1 

# 

# 

0 

1 

18-20  LST 

# 

0 

# 

2 

2 

2 

2 

1 

<!> 

0 

0 

1 

21-23  LST 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

# 

ALL  HOURS 

# 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

2.  Z  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

10 

15 

10 

12 

10 

7 

5 

9 

13 

14 

15 

11 

03-05  LST 

13 

9 

14 

13 

11 

8 

8 

6 

10 

13 

13 

16 

12 

06-08  LST 

16 

11 

15 

14 

13 

10 

9 

5 

10 

13 

16 

17 

12 

09-11  LST 

14 

12 

15 

14 

12 

12 

9 

7 

9 

12 

15 

15 

12 

12-14  LST 

15 

12 

15 

15 

14 

10 

8 

6 

9 

9 

14 

17 

12 

15-17  LST 

16 

10 

18 

11 

14 

10 

10 

6 

9 

12 

17 

18 

13 

18-20  LST 

16 

12 

19 

11 

13 

10 

9 

6 

8 

13 

18 

18 

13 

21-23  LST 

12 

10 

15 

10 

11 

10 

9 

6 

7 

13 

15 

16 

11 

ALL  HOURS 

14 

11 

16 

12 

12 

10 

9 

6 

9 

12 

15 

16 

12 

3.  Z  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  : 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

03-05  LST 

2 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

06-08  LST 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

09-11  LST 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

3 

1 

12-14  LST 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

15-17  LST 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

18-20  LST 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

21-23  LST 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

3 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

4.  Z  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

4 

6 

2 

1 

I 

# 

3 

4 

7 

9 

4 

03-05  LST 

7 

4 

6 

2 

1 

# 

1 

3 

4 

9 

11 

4 

06-08  LST 

8 

4 

7 

2 

1 

1 

# 

1 

4 

3 

8 

10 

4 

09-11  LST 

9 

5 

9 

4 

2 

2 

1 

1 

6 

5 

9 

11 

5 

12-14  LST 

11 

6 

10 

6 

3 

3 

2 

2 

7 

5 

11 

13 

7 

15-17  LST 

10 

5 

8 

5 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

9 

10 

5 

18-20  LST 

9 

6 

6 

3 

1 

# 

1 

# 

3 

3 

9 

8 

4 

21-23  LST 

9 

4 

6 

2 

1 

# 

if 

if 

2 

4 

8 

9 

4 

ALL  HOURS 

9 

5 

7 

3 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

9 

10 

5 

7 


L  A 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

^  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  .  :  ho,  ’HS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

14 

12 

12 

5 

3 

03-05  LST 

16 

18 

15 

8 

10 

06-08  LST 

20 

22 

21 

18 

14 

09-11  LST 

22 

27 

19 

11 

7 

12-14  LST 

16 

18 

9 

4 

2 

15-17  LST 

14 

12 

8 

3 

2 

18-20  LST 

13 

11 

9 

2 

3 

21-23  LST 

12 

10 

8 

4 

3 

ALL  HOURS 

16 

16 

13 

7 

5 

6.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

9 

6 

6 

2 

2 

03-05  LST 

10 

9 

8 

4 

6 

06-08  LST 

12 

14 

13 

11 

9 

09-11  LST 

14 

18 

12 

5 

2 

12-14  LST 

10 

10 

5 

2 

ft 

15-17  LST 

9 

6 

3 

1 

ft 

18-20  LST 

7 

6 

4 

1 

1 

21-23  LST 

8 

7 

4 

1 

1 

ALL  HOURS 

10 

9 

7 

3 

3 

7.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

6 

4 

3 

# 

1 

03-05  LST 

6 

6 

5 

1 

3 

06-08  LST 

7 

8 

7 

5 

5 

09-11  LST 

8 

8 

6 

2 

1 

12-14  LST 

6 

4 

2 

# 

0 

15-17  LST 

4 

3 

2 

0 

0 

18-20  LST 

3 

2 

2 

0 

0 

21-23  LST 

4 

4 

1 

0 

ft 

ALL  HOURS 

6 

5 

3 

1 

1 

8.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

3 

2 

1 

// 

# 

03-05  LST 

3 

2 

3 

1 

1 

06-08  LST 

4 

2 

4 

2 

2 

09-11  LST 

4 

3 

3 

ft 

ft 

12-14  LST 

2 

1 

# 

0 

0 

15-17  LST 

1 

# 

0 

0 

0 

18-20  LST 

I 

1 

# 

0 

0 

21-23  LST 

1 

2 

# 

0 

# 

ALL  HOURS 

X 

2 

1 

ft 

ft 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

6 

3 

3 

6 

10 

12 

15 

8 

13 

10 

10 

10 

13 

15 

17 

13 

19 

18 

22 

18 

19 

16 

17 

19 

10 

5 

11 

11 

16 

16 

21 

15 

4 

1 

2 

4 

6 

10 

18 

8 

4 

1 

1 

2 

4 

8 

17 

6 

4 

2 

1 

3 

6 

9 

13 

6 

5 

2 

1 

4 

7 

12 

14 

7 

8 

5 

6 

7 

10 

12 

17 

10 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

3 

1 

1 

4 

6 

7 

10 

5 

8 

6 

5 

7 

8 

9 

12 

8 

12 

10 

15 

13 

12 

9 

13 

12 

5 

2 

4 

6 

9 

10 

14 

8 

2 

# 

1 

1 

4 

6 

10 

4 

2 

# 

1 

2 

4 

8 

3 

1 

# 

2 

3 

4 

6 

3 

1 

# 

0 

2 

4 

6 

8 

4 

4 

2 

3 

4 

6 

7 

10 

6 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

# 

ft 

2 

4 

5 

5 

3 

4 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

4 

6 

5 

7 

5 

7 

7 

7 

6 

2 

1 

1 

2 

5 

6 

6 

4 

1? 

0 

0 

# 

1 

3 

4 

2 

# 

0 

ft 

1 

2 

4 

1 

fi* 

ft 

0 

# 

1 

2 

3 

1 

1 

0 

0 

1 

2 

3 

4 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

3 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

ft 

2 

1 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

0 

ft 

# 

1 

2 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

ft 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

ft 

# 

0 

0 

ft 

ft 

2 

3 

1 

ft 

ft 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

8 


AWS  CLIMATIC  BRIIF  ADDENDUM 


CHIEVRES.  BELGIUM 

PERIOD^  VARIED 

N  50  35  F  003  5 

WBAN  # 

WMO  ♦  064320 


IKBISII 

iBnKii 


1 

00-02 

03-05 

Pkl/Mal  /  TF'C  net  1  e*T^ 

06-08 

5>NOW/lLb  PbLLfclo 

09-11 

12-14 

15-n 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

ALL  Hams 


FLYING  WEATHER  (%FHEO)|  HOURS  (LST) 


S 

CIG/VSB  LESS  THAN 
800  ft.  and/or  2fH 


IQ23IQ3[2SICS3Ci3^QDSlE!SE13IE3iCE9CSSC!II3IS3l 


3 

CIO/VSB  LESS  THAN 

300  ft.  and/or  INM 

00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

nninnBm 
■Bbi 


fAWilOJiH 


11 


AWS  CLIMATIC  B«IIF  ADDENDUM  KOKSljpE  .  BELGIUM  (CQXYtE) 


FLYING  WEATHER  (%  FREQ) 

HOURS  (L3T) 

JAN 

1 

00-02 
"  03-05 

0 

■  0 

06^08^ 

'  0 

1 1  lUNL/LKo  1  L'KiMO 

09^X1 

0 

12-14 

0 

15-17 

0 

187:70 

# 

iJI  -i^3 

0 

ALL  HOURS 

# 

SNOW/ ICE  PELLETS 


ALL  HOURS 


00-02 

“03^^05 

06-08 

09-11 

“irriT 

21-23 
ALL  HOURS 


PERIOD:  varied 

ELEVATION:  20  ft 


0  0 


3 

_6__  J 

6  I  5 


ALL  Hams 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (L3T) 


1  _  _ 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN  06-08'  ' 

800  ft.  and/or  2m  09-11 

12-14 
15-17 
18-20 
7r:^l3 
ALL  HOURS 


mj^ESElBSDIBHE 


li»:»tAi?f»/il»:5  arT 


1 

00-02 

CIG/VSB  LESS  THAN 

03-05 

06-08 

09-11 

1,5  NM 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

1 

00-02 

03-05 

Cl(»/VSB  LESS  IHAN 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

j 

21-23 

ALL  HOURS 

tMElBai 


oiEsm 


16  10 


30  I  19  1  19 
38  I  20_ 

JZ^ 

8 

20  _ 

23  LiQ__ 

12 


in 


CIG/VSB  LESS  THAN 
100  ft.  and/or  ,  2NM 


4  1  - 

2  3 

7  I 

1 


0 

0 

0' 

0  ' 

ALL  HOURS 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  OOSTENDE,  BELGIUM 
LOCATION:  Sl'll'N,  OZ'SZ'E 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  064070  ICAO  ID:  EBOS 

ELEVATION  (FEET):  13  LST  -  GMT  +1 

PERIOD:  VARIED 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

57 

60 

71 

82 

93 

91 

95 

92 

9^3 

79 

66 

58 

95 

MEAN  DLY  MAX 

43 

43 

48 

52 

60 

65 

68 

69 

65 

58 

49 

44 

55 

MEAN 

39 

38 

43 

46 

54 

59 

62 

62 

59 

52 

44 

40 

50 

MEAN  DLY  MIN 

34 

33 

37 

40 

47 

52 

55 

55 

52 

46 

38 

35 

44 

EXTREME  MIN 

12 

-2 

17 

26 

30 

39 

39 

41 

37 

28 

17 

7 

-2 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

If 

If 

If 

If 

If 

0 

0 

0 

# 

#  DAYS  T  32 

11 

10 

6 

2 

if 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

9 

44 

#  DAYS  T  0 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

4.4 

3.3 

4.3 

5.4 

5.8 

7.7 

5.6 

7.6 

6.1 

7.0 

5.7 

5.9 

38.9 

MEAN 

2.4 

1.8 

2.2 

2.1 

2.0 

2.5 

2.6 

3.0 

2.6 

3.2 

3.2 

3.2 

30.8 

MINIMUM 

1.1 

0.2 

0.6 

0.4 

0.2 

0.2 

# 

0.4 

0.5 

0.4 

0.5 

0.8 

17.1 

MAX  24  HR 

1.2 

1.4 

1.0 

1.1 

1.2 

1.7 

1.6 

1.8 

1.5 

1.4 

1.4 

1.3 

1.8 

#  DAYS  >  0.01 

13 

12 

13 

11 

12 

11 

14 

13 

15 

18 

15 

15 

162 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >0.1 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

9  DAYS  T  1.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (Z)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

89 

90 

90 

87 

90 

91 

91 

90 

91 

90 

89 

89 

90 

RH  (15  LST) 

84 

79 

77 

72 

72 

73 

73 

70 

71 

76 

81 

85 

76 

VAPOR  PRESS 

.22 

.21 

.24 

.25 

.32 

.40 

.46 

.46 

.41 

.33 

.27 

.23 

.32 

DEWPOINT 

35 

34 

38 

39 

46 

52 

56 

56 

53 

46 

41 

37 

44 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95Z 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

S 

S 

S 

N 

NNE 

NNE 

W 

W 

S 

S 

S 

S 

S 

MEAN  SPEED 

13 

11 

12 

12 

11 

10 

10 

9 

11 

11 

13 

13 

11 

MAX  (PK  GSTS) 

69 

58 

53 

62 

55 

41 

38 

42 

52 

53 

60 

58 

69 

PRESSURE  ALT 

1050 

1150 

1000 

850 

800 

650 

500 

500 

850 

1000 

1150 

1300 

1300 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

6 

5 

#  DAYS  TSTMS 

1 

1 

1 

2 

4 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

33 

#  DAYS  FOG 

9 

7 

5 

2 

2 

1 

« 

2 

4 

5 

11 

8 

56 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

13 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

^  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3.  CLIMATIC  DATA  CARD 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  <MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

46 

43 

38 

28 

19 

28 

27 

20 

26 

33 

34 

43 

32 

03-05 

LST 

44 

46 

38 

33 

30 

42 

40 

33 

33 

37 

36 

42 

38 

06-08 

LST 

44 

52 

48 

46 

37 

46 

44 

46 

42 

45 

37 

43 

44 

09-11 

LST 

51 

56 

48 

41 

29 

36 

31 

33 

35 

43 

43 

47 

41 

12-14 

LST 

47 

39 

32 

24 

23 

25 

24 

26 

34 

37 

46 

34 

15-17 

LST 

45 

44 

33 

24 

18 

20 

18 

18 

24 

29 

38 

46 

30 

18-20 

LST 

46 

44 

34 

25 

14 

19 

16 

16 

21 

29 

37 

42 

29 

21-23 

LST 

44 

42 

35 

26 

16 

22 

21 

15 

23 

28 

35 

42 

29 

4LL  HOURS 

46 

47 

39 

32 

24 

30 

28 

26 

29 

35 

37 

44 

35 

8.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

31 

34 

30 

17 

12 

22 

20 

17 

20 

25 

26 

32 

24 

03-05 

LST 

31 

36 

30 

21 

23 

35 

23 

26 

26 

27 

27 

30 

29 

06-08 

LST 

30 

41 

37 

34 

29 

40 

34 

37 

36 

35 

27 

31 

34 

09-11 

LST 

39 

46 

36 

26 

18 

25 

18 

24 

26 

31 

33 

34 

30 

12-14 

LST 

34 

37 

25 

19 

12 

16 

14 

15 

14 

20 

25 

33 

22 

15-17 

LST 

32 

32 

23 

14 

9 

13 

9 

13 

15 

18 

25 

34 

20 

18-20 

LST 

34 

34 

25 

16 

8 

13 

10 

13 

15 

20 

25 

32 

20 

21-23 

LST 

31 

31 

24 

15 

10 

16 

16 

11 

17 

20 

24 

31 

20 

ALL  HOURS 

33 

35 

29 

20 

15 

23 

19 

20 

21 

24 

26 

32 

25 

9.  % 

FREQ  OF 

CIG/Vir 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

23 

23 

21 

11 

7 

15 

12 

10 

14 

18 

19 

21 

16 

03-05 

LST 

19 

24 

22 

14 

15 

26 

23 

18 

19 

21 

19 

21 

20 

06-08 

LST 

19 

29 

26 

27 

21 

29 

26 

27 

27 

26 

21 

22 

25 

09-11 

LST 

28 

36 

26 

18 

11 

15 

12 

15 

18 

24 

25 

26 

21 

12-14 

LST 

24 

27 

17 

12 

7 

10 

8 

8 

9 

13 

19 

24 

15 

15-17 

LST 

22 

22 

16 

9 

6 

7 

6 

6 

8 

11 

18 

24 

13 

18-20 

LST 

23 

24 

18 

10 

5 

8 

6 

8 

8 

13 

18 

21 

13 

21-23 

LST 

22 

21 

15 

9 

5 

9 

8 

6 

10 

14 

15 

21 

13 

ALL  HOURS 

23 

26 

20 

14 

10 

15 

12 

12 

14 

17 

19 

23 

17 

10.  ‘ 

1  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

7 

5 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

5 

6 

4 

4 

03-05 

LST 

6 

7 

6 

3 

4 

4 

4 

3 

5 

6 

7 

4 

5 

06-08 

LST 

5 

10 

8 

5 

3 

3 

3 

3 

7 

7 

6 

5 

5 

09-11 

LST 

5 

7 

5 

1 

9 

1 

# 

1 

2 

2 

5 

5 

3 

12-14 

LST 

3 

4 

2 

If 

» 

0 

# 

0 

If 

» 

2 

4 

1 

15-17 

LST 

4 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

If 

If 

If 

1 

3 

1 

18-20 

LST 

5 

4 

1 

1 

If 

1 

0 

tf 

* 

1 

2 

2 

1 

21-23 

LST 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

If 

1 

2 

4 

5 

2 

ALL  HOURS 

5 

6 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

14 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  OOSTENDE,  BELGIUM 
LOCATION;  Sl^ll'N,  02°52'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT 

1984 

STATIONS 

ELEVATION 

PERIOD: 

It:  064070 
i  (FEET);  13 
JAN  73  -  DEC 

83 

ICAO 

LST 

ID: 

-  GMT 

EBOS 

+1 

1 .  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(%  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

It 

I 

1 

1 

1 

1 

4 

0 

4 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

4 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

12-14  LST 

// 

0 

0 

0 

» 

I 

It 

0 

It 

It 

4 

0 

4 

15-17  LST 

# 

0 

0 

It 

1 

I 

1 

4 

1 

4 

4 

4 

4 

18-20  LST 

0 

it 

0 

1 

1 

I 

1 

1 

4 

1 

0 

4 

1 

21-23  LST 

0 

It 

It 

It 

1 

# 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

ALL  HOURS 

It 

It 

It 

# 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

4 

4 

1 

2.  X  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

9 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

8 

11 

11 

11 

8 

03-05  LST 

12 

7 

10 

9 

8 

8 

6 

4 

9 

9 

10 

11 

9 

06-08  LST 

11 

8 

10 

11 

9 

9 

8 

6 

11 

12 

12 

12 

10 

09-11  LST 

10 

8 

11 

11 

8 

9 

6 

6 

9 

10 

12 

14 

10 

12-14  LST 

10 

7 

11 

8 

8 

8 

5 

3 

6 

9 

13 

12 

8 

15-17  LST 

11 

8 

14 

7 

6 

6 

5 

4 

7 

11 

15 

12 

9 

18-20  LST 

12 

9 

12 

9 

7 

6 

5 

5 

6 

10 

15 

13 

9 

21-23  LST 

12 

8 

14 

9 

8 

5 

6 

3 

10 

13 

12 

11 

9 

ALL  HOURS 

11 

8 

11 

9 

8 

7 

6 

4 

8 

11 

12 

12 

9 

3.  X  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

4 

03-05  LST 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

4 

06-08  LST 

1 

1 

1 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

« 

1 

1 

1 

09-11  LST 

3 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

12-14  LST 

2 

1 

1 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

1 

15-17  LST 

2 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

1 

18-20  LST 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

4 

21-23  LST 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

It 

« 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND  SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

5 

6 

4 

It 

1 

1 

1 

3 

4 

8 

9 

4 

03-05  LST 

8 

3 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

8 

8 

4 

06-08  LST 

7 

5 

7 

4 

1 

it 

It 

1 

4 

5 

8 

10 

4 

09-11  LST 

10 

4 

9 

3 

2 

1 

1 

2 

4 

4 

8 

11 

5 

12-14  LST 

11 

5 

10 

4 

2 

2 

1 

2 

6 

5 

10 

10 

6 

15-17  LST 

11 

5 

8 

6 

3 

1 

1 

1 

5 

4 

9 

10 

5 

18-20  LST 

11 

6 

7 

4 

2 

# 

1 

1 

4 

4 

9 

10 

5 

21-23  LST 

9 

5 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

8 

8 

4 

ALL  HOURS 

9 

5 

7 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

9 

10 

5 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

^  =■  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  Z 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

20 

21 

19 

9 

6 

14 

10 

9 

14 

17 

18 

19 

15 

03-05 

LST 

17 

23 

20 

13 

15 

24 

20 

17 

18 

20 

18 

19 

19 

06-08 

LST 

18 

28 

25 

25 

20 

27 

24 

26 

26 

2-5 

20 

19 

23 

09-11 

LST 

27 

35 

24 

17 

10 

12 

10 

13 

17 

24 

24 

25 

20 

12-14 

LST 

22 

25 

15 

11 

6 

8 

7 

7 

8 

12 

17 

23 

13 

15-17 

LST 

20 

21 

14 

8 

5 

6 

5 

6 

7 

10 

16 

23 

12 

18-20 

LST 

20 

23 

16 

9 

4 

6 

5 

7 

7 

12 

17 

18 

12 

21-23 

LST 

19 

20 

13 

8 

5 

8 

7 

5 

9 

12 

15 

19 

12 

ALL  HOURS 

20 

24 

18 

12 

9 

13 

11 

11 

13 

17 

18 

21 

16 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

11 

13 

12 

4 

4 

7 

4 

3 

7 

10 

13 

12 

8 

03-05 

LST 

12 

16 

13 

7 

9 

15 

10 

9 

11 

12 

12 

11 

12 

06-08 

LST 

11 

18 

16 

15 

10 

14 

13 

17 

19 

16 

13 

12 

15 

09-11 

LST 

17 

23 

14 

8 

3 

6 

3 

5 

9 

13 

13 

18 

11 

12-14 

LST 

12 

14 

8 

4 

2 

4 

3 

2 

3 

5 

9 

16 

7 

15-17 

LST 

12 

12 

7 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

8 

15 

6 

18-20 

LST 

13 

13 

8 

4 

2 

3 

2 

3 

3 

4 

8 

11 

6 

21-23 

LST 

12 

10 

6 

3 

2 

4 

2 

2 

4 

6 

10 

11 

6 

ALL  HOURS 

12 

15 

11 

6 

4 

7 

5 

5 

7 

9 

11 

13 

9 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

.  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

9 

7 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

6 

3 

7 

5 

03-05 

LST 

8 

9 

9 

4 

6 

6 

5 

4 

6 

8 

8 

7 

7 

06-08 

LST 

7 

12 

10 

7 

5 

5 

4 

6 

10 

11 

8 

7 

8 

09-11 

LST 

9 

10 

7 

3 

1 

2 

1 

1 

4 

5 

7 

8 

5 

12-14 

LST 

6 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

4 

7 

3 

15-17 

LST 

7 

5 

4 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

3 

7 

3 

18-20 

LST 

6 

5 

3 

1 

1 

1 

// 

1 

1 

1 

4 

6 

3 

21-23 

LST 

7 

6 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

6 

7 

3 

ALL  HOURS 

7 

8 

6 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

4 

6 

7 

4 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/C 

1.25  MI 

IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

5 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

3 

3 

03-05 

LST 

3 

5 

5 

2 

3 

3 

3 

2 

4 

5 

5 

2 

4 

06-08 

LST 

3 

7 

7 

3 

2 

2 

2 

3 

5 

5 

4 

2 

4 

09-11 

LST 

2 

5 

3 

1 

0 

(? 

0 

1 

2 

3 

2 

2 

12-14 

LST 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

/( 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

15-17 

LST 

2 

1 

0 

// 

0 

0 

0 

If 

0 

# 

1 

2 

# 

18-20 

LST 

3 

3 

// 

» 

0 

# 

0 

0 

If 

1 

2 

2 

1 

21-23 

LST 

3 

4 

1 

1 

» 

If 

0 

1 

2 

3 

3 

1 

ALL  HOURS 

3 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  St<  Hubert /Civil,  Belgium 
LOCATION:  50'’02'N  05*24 'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  Dec  1984 


STATIONS  #:  064760  ICAO  ID:  EBSH 

ELEVATION  (FEET):  1827  LST  -  OiT  +  1 

PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (®F) 

EXTREME  MAX 

1 

52 

52 

63 

67 

79 

86 

88 

86 

81 

72 

60 

54 

88 

MEAN  DLY  MAX 

1 

35 

37 

43 

48 

56 

63 

66 

66 

61 

51 

42 

37 

50 

MEAN 

1 

32 

32 

38 

41 

49 

56 

59 

59 

54 

45 

38 

33 

45 

MEAN  DLY  MIN 

1 

29 

28 

33 

35 

42 

49 

52 

52 

48 

41 

34 

30 

39 

EXTREME  MIN 

1 

0 

13 

16 

21 

27 

32 

40 

36 

36 

27 

18 

4 

0 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9  DAYS  T  32 

1 

22 

20 

15 

12 

2 

9 

0 

0 

0 

3 

14 

21 

109 

9  DAYS  T  0 

1 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

* 

* 

MEAN 

2 

3.7 

3.6 

2.6 

3.0 

3.1 

4.1 

3.6 

3.8 

3.5 

2.5 

4.2 

4.5 

42.3 

MINIMUM 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

2 

1.3 

1.2 

0.8 

1.7 

1.1 

2.7 

1.7 

1.9 

1.1 

2.2 

1.5 

2.0 

2.7 

9  DAYS  X).01 

2 

14 

16 

10 

12 

13 

13 

11 

12 

13 

11 

15 

16 

155 

9  DAYS  ^3.5 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

■k 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

* 

* 

9  DAYS  >0.1 

★ 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

* 

* 

9  DAYS  2>*5 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

(%)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

;  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (®F) 

RH  (04  LST) 

1 

94 

90 

92 

90 

88 

90 

90 

90 

92 

94 

94 

94 

92 

RH  (13  LST) 

1 

88 

78 

75 

66 

63 

64 

66 

63 

69 

78 

85 

90 

74 

VAPOR  PRESS 

1 

.18 

.17 

.20 

.21 

.27 

.35 

.40 

.39 

.35 

.28 

.22 

.19 

.27 

DEWPOINT 

1 

30 

29 

33 

34 

41 

48 

51 

51 

48 

42 

35 

31 

40 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  /  99.95Z  HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

SW 

E 

SSW 

NE 

S 

WSW 

WSW 

WSW 

WSW 

S 

SSW 

SW 

SW 

MEAN  SPEED 

1 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

7 

7 

8 

8 

9 

10 

9 

MAX  (PK  GST) 

1 

31 

41 

40 

26 

27 

30 

21 

26 

29 

25 

31 

29 

41 

PRESSURE  ALT 

1 

2750 

2900 

2700 

2450 

2350 

2200 

2350 

2200 

2500 

2650 

2750 

3100 

3100 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

/  BLOWING  SAND  4 

DUST 

(BNBD) 

CLD  COVER 

1 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

6 

9  DAYS  TSTMS 

1 

9 

9 

1 

2 

4 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

9 

28 

9  DAYS  FOG 

1 

24 

21 

21 

21 

15 

18 

20 

20 

20 

23 

24 

24 

251 

9  DAYS  BNBD 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

17 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CA  >  PVLG  DRCTN 

ij:  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  I.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73-DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  10  YEAR  POR 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE  Mil. 

.ES  I 

(MI)  (SOURCE  NO 

.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

78 

66 

65 

52 

39 

40 

39 

33 

41 

64 

74 

79 

56 

03-05 

LST 

80 

70 

68 

60 

46 

50 

51 

49 

52 

71 

75 

80 

63 

06-08 

LST 

81 

71 

75 

69 

51 

56 

58 

56 

61 

73 

78 

79 

67 

09-11 

LST 

81 

71 

70 

60 

46 

46 

46 

43 

55 

69 

75 

80 

62 

12-14 

LST 

76 

62 

63 

53 

37 

38 

35 

32 

43 

58 

66 

75 

53 

15-17 

LST 

72 

56 

54 

43 

29 

27 

28 

23 

31 

46 

63 

74 

45 

18-20 

LST 

75 

61 

52 

39 

26 

25 

25 

23 

28 

50 

65 

78 

45 

21-23 

LST 

77 

61 

57 

42 

32 

31 

28 

30 

32 

56 

67 

77 

49 

ALL  HOURS 

78 

65 

63 

52 

38 

39 

39 

37 

43 

61 

71 

78 

55 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

75 

62 

60 

46 

35 

35 

35 

34 

37 

58 

70 

73 

52 

03-05 

LST 

77 

67 

63 

57 

44 

47 

49 

47 

50 

67 

72 

77 

59 

06-08 

LST 

76 

68 

72 

67 

50 

54 

56 

54 

60 

69 

74 

76 

65 

09-11 

LST 

75 

69 

67 

54 

39 

38 

39 

38 

51 

66 

72 

77 

57 

12-14 

LST 

70 

58 

52 

38 

24 

22 

23 

20 

31 

48 

61 

70 

43 

15-17 

LST 

66 

50 

42 

30 

21 

18 

19 

16 

21 

39 

56 

69 

37 

18-20 

LST 

69 

56 

46 

31 

22 

20 

20 

20 

23 

44 

58 

72 

40 

21-23 

LST 

72 

57 

53 

36 

23 

26 

24 

26 

27 

48 

61 

72 

44 

ALL  HOURS 

72 

61 

57 

45 

33 

33 

33 

32 

37 

55 

65 

73 

50 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

68 

54 

52 

41 

32 

31 

29 

27 

32 

52 

62 

69 

46 

03-05 

LST 

69 

57 

57 

49 

40 

41 

43 

40 

44 

59 

67 

72 

53 

06-08 

LST 

69 

61 

65 

59 

45 

47 

49 

49 

53 

63 

69 

71 

58 

09-11 

LST 

71 

61 

59 

43 

28 

26 

30 

28 

41 

58 

65 

73 

48 

12-14 

LST 

61 

48 

40 

28 

18 

16 

18 

13 

22 

37 

50 

64 

34 

15-17 

LST 

56 

44 

33 

24 

15 

15 

15 

11 

16 

30 

48 

62 

31 

18-20 

LST 

62 

49 

40 

25 

17 

16 

17 

15 

18 

37 

52 

65 

34 

21-23 

LST 

63 

51 

46 

30 

23 

22 

19 

20 

22 

43 

58 

67 

39 

ALL  HOURS 

65 

53 

49 

37 

27 

27 

27 

25 

31 

48 

59 

68 

43 

10.  ; 

X  FREQ 

1  OF 

'  CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

30 

22 

21 

11 

10 

9 

9 

9 

7 

23 

26 

32 

17 

03-05 

LST 

34 

24 

25 

19 

14 

14 

18 

16 

12 

27 

30 

33 

22 

06-08 

LST 

37 

25 

31 

26 

17 

16 

20 

20 

22 

32 

35 

34 

26 

09-11 

LST 

35 

27 

23 

18 

8 

8 

8 

7 

13 

25 

31 

38 

20 

12-14 

LST 

23 

20 

12 

11 

5 

4 

4 

4 

5 

12 

19 

31 

13 

15-17 

LST 

26 

16 

10 

8 

5 

4 

3 

1 

4 

9 

20 

28 

11 

18-20 

LST 

24 

17 

11 

7 

6 

4 

4 

2 

4 

11 

19 

27 

11 

21-23 

LST 

27 

21 

14 

8 

7 

4 

6 

5 

6 

15 

23 

30 

14 

ALL  HOURS 

30 

21 

18 

13 

9 

8 

9 

8 

9 

19 

25 

31 

17 

18 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  ST.  HUBERT/CIVIL,  BELGIUM  STATIONS  064760  ICAO  ID:  -BSH 
LOCATION:  50°02'iN  05°24'E  ELEVATION  (FEET):  1827  LST  =  GMT  +  1 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  DEC  84  PERIOD:  JAN  73-DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

2 

1 

1 

if 

0 

if 

1 

03-05 

LST 

0 

if 

0 

If 

0 

2 

1 

if 

1 

0 

0 

0 

if 

06-08 

LST 

0 

if 

0 

0 

if 

If 

1 

if 

if 

0 

0 

0 

If 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

If 

0 

if 

0 

0 

0 

if 

12-14 

LST 

0 

0 

if 

0 

1 

2 

1 

if 

if 

If 

0 

0 

If 

15-17 

LST 

« 

if 

If 

if 

1 

4 

3 

2 

if 

if 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

if 

0 

1 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

if 

if 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

if 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

if 

if 

if 

1 

2 

1 

1 

If 

if 

if 

if 

1 

2.  % 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE! 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

14 

11 

18 

13 

18 

12 

11 

8 

9 

19 

18 

19 

14 

03-05 

LST 

16 

13 

16 

12 

13 

12 

12 

7 

10 

20 

18 

20 

14 

06-08 

LST 

17 

11 

20 

14 

18 

12 

14 

8 

10 

20 

18 

18 

15 

09-11 

LST 

16 

11 

20 

13 

18 

11 

10 

7 

12 

16 

17 

16 

14 

12-14 

LST 

14 

10 

17 

13 

15 

12 

11 

7 

12 

15 

17 

15 

13 

15-17 

LST 

14 

12 

17 

15 

16 

13 

11 

8 

10 

14 

18 

15 

14 

18-20 

LST 

14 

12 

18 

14 

18 

12 

12 

7 

10 

15 

21 

17 

14 

21-23 

LST 

13 

11 

17 

14 

17 

11 

11 

8 

8 

17 

19 

17 

14 

ALL  HOURS 

15 

11 

18 

13 

17 

12 

11 

8 

10 

17 

18 

17 

14 

3.  % 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ; 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

9 

6 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

7 

4 

03-05 

LST 

9 

8 

7 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

8 

A 

06-08 

LST 

9 

10 

7 

10 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

9 

5 

09-11 

LST 

14 

14 

9 

10 

2 

If 

0 

0 

0 

1 

6 

11 

6 

12-14 

LST 

11 

11 

7 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

if 

6 

11 

5 

15-17 

LST 

11 

11 

8 

8 

\ 

0 

0 

0 

0 

If 

5 

8 

4 

18-20 

LST 

9 

9 

8 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

if 

5 

7 

4 

21-23 

LST 

9 

9 

9 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

7 

4 

ALL  HOURS 

10 

10 

8 

7 

1 

if 

0 

0 

0 

1 

5 

9 

4 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

# 

1 

If 

if 

0 

0 

0 

if 

» 

# 

03-05 

LST 

if 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

If 

If 

06-08 

LST 

if 

1 

if 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

if 

09-11 

LST 

if 

1 

If 

1 

1 

A. 

if 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

« 

12-14 

LST 

if 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

If 

if 

15-17 

LST 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

if 

if 

0 

if 

if 

if 

18-20 

LST 

1 

1 

if 

2 

if 

0 

0 

0 

if 

0 

1 

if 

t 

21-23 

LST 

1 

1 

if 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

f 

ALL  HOITRSI 

1 

1 

if 

1 

if 

# 

0 

0 

if 

0 

if 

» 

19 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0-5,  MI  -  STATUTE  MILES 

i}:  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  t.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73-DEC  83 

2. 

3. 


5.  Z 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

65 

53 

51 

39 

30 

30 

28 

26 

30 

51 

60 

67 

44 

03-05 

LST 

67 

56 

56 

47 

39 

41 

42 

39 

43 

59 

65 

70 

52 

06-08 

LST 

68 

59 

63 

58 

44 

46 

49 

49 

53 

63 

67 

69 

57 

09-11 

LST 

69 

60 

56 

40 

25 

24 

28 

26 

39 

56 

63 

72 

47 

12-14 

LST 

60 

46 

37 

26 

16 

15 

16 

13 

21 

34 

48 

62 

33 

15-17 

LST 

55 

43 

32 

23 

13 

14 

15 

10 

15 

28 

46 

59 

29 

18-20 

LST 

59 

47 

38 

24 

17 

15 

16 

14 

18 

35 

50 

63 

33 

21-23 

LST 

61 

49 

44 

28 

22 

21 

19 

20 

21 

42 

55 

64 

37 

ALL  HOURS 

63 

51 

47 

36 

26 

26 

26 

25 

30 

46 

57 

66 

41 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

54 

40 

42 

29 

23 

20 

23 

19 

22 

43 

51 

57 

35 

03-05 

LST 

57 

45 

47 

37 

32 

31 

33 

29 

29 

49 

55 

58 

42 

06-08 

LST 

58 

46 

54 

47 

34 

36 

38 

35 

40 

54 

57 

59 

47 

09-11 

LST 

59 

48 

44 

32 

19 

18 

21 

18 

30 

47 

53 

63 

38 

12-14 

LST 

50 

36 

26 

21 

11 

12 

12 

8 

14 

27 

36 

51 

25 

15-17 

LST 

46 

31 

24 

18 

10 

11 

11 

5 

10 

20 

36 

48 

22 

18-20 

LST 

46 

34 

27 

17 

11 

10 

12 

7 

12 

25 

40 

51 

24 

21-23 

LST 

48 

37 

31 

19 

16 

13 

14 

12 

14 

33 

43 

54 

28 

ALL  HOURS 

52 

40 

37 

28 

20 

19 

20 

17 

21 

37 

46 

55 

33 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

39 

26 

29 

18 

15 

12 

13 

11 

12 

30 

35 

41 

23 

03-05 

LST 

42 

31 

33 

25 

19 

19 

23 

21 

17 

36 

38 

44 

29 

06-08 

LST 

47 

33 

39 

33 

23 

21 

27 

25 

27 

41 

42 

44 

34 

09-11 

LST 

45 

34 

29 

22 

12 

11 

11 

10 

18 

33 

38 

46 

26 

12-14 

LST 

36 

26 

17 

13 

7 

6 

6 

5 

7 

16 

24 

38 

17 

15-17 

LST 

32 

21 

13 

10 

6 

7 

5 

2 

5 

12 

25 

34 

14 

18-20 

LST 

31 

21 

15 

9 

8 

6 

7 

4 

7 

14 

27 

37 

16 

21-23 

LST 

34 

25 

21 

12 

9 

8 

8 

7 

9 

21 

30 

38 

18 

ALL  HOURS 

38 

27 

25 

18 

12 

11 

13 

10 

13 

25 

32 

40 

22 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

24 

15 

14 

9 

8 

7 

6 

5 

5 

16 

19 

25 

13 

03-05 

LST 

25 

18 

19 

14 

11 

12 

12 

12 

9 

21 

21 

27 

17 

06-08 

LST 

27 

20 

23 

20 

13 

11 

14 

14 

17 

24 

28 

27 

20 

09-11 

LST 

28 

19 

17 

13 

4 

4 

4 

4 

9 

18 

24 

30 

15 

12-14 

LST 

22 

14 

8 

6 

3 

3 

2 

2 

2 

8 

14 

22 

9 

15-17 

LST 

19 

12 

7 

5 

3 

3 

2 

9 

1 

5 

15 

21 

8 

18-20 

LST 

20 

13 

8 

4 

3 

2 

2 

1 

3 

6 

15 

22 

8 

21-23 

LST 

22 

16 

9 

6 

5 

2 

3 

2 

4 

9 

17 

25 

10 

ALL  HOURS 

23 

16 

13 

10 

6 

6 

6 

5 

6 

13 

19 

25 

12 

20 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  PRAGUE,  CZECHOSLOVAKIA 
LOCATION:  SO^Oe-N,  14<>17'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  115180  ICAO  ID:  LKPR 

ELEVATION  (FEET):  1210  LST  -  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8412 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

’f) 

EXTREME  MAX 

2 

56 

63 

71 

82 

90 

99 

96 

95 

90 

81 

67 

60 

99 

MEAN  DLY  MAX 

2 

34 

38 

47 

57 

67 

74 

77 

75 

68 

56 

46 

36 

56 

MEAN 

1 

29 

30 

39 

44 

54 

60 

63 

63 

56 

46 

32 

37 

46 

MEAN  DLY  MIN 

2 

26 

28 

33 

41 

49 

56 

60 

58 

53 

44 

37 

29 

43 

EXTREME  MIN 

2 

-7 

-17 

-6 

18 

30 

39 

47 

44 

34 

18 

7 

-6 

-17 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

* 

# 

0 

0 

0 

2 

#  DAYS  T  32 

1 

26 

24 

18 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

5 

14 

24 

113 

#  DAYS  T  0 

1 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

3.0 

1.7 

2.4 

4.1 

4.7 

7.0 

6.9 

7.6 

4.9 

4.1 

3.8 

3.1 

29.4 

MEAN 

2 

.9 

.8 

1.1 

1.5 

2.4 

2.8 

2.6 

2.2 

1.6 

1 .2 

1 .2 

.9 

19.2 

MINIMUM 

2 

.2 

# 

.2 

.3 

.1 

.4 

.7 

.1 

.1 

G 

.1 

.2 

10.7 

MAX  24  HR 

2 

.6 

.7 

1.0 

1.6 

2.2 

2.7 

3.4 

2.3 

1.8 

1 .2 

1  .1 

1 .7 

3.4 

#  DAYS  >0.01 

2 

12 

12 

13 

12 

13 

14 

14 

12 

11 

11 

13 

13 

150 

#  DAYS  70.5- 

2 

# 

# 

# 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

# 

12 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

« 

K 

* 

» 

« 

* 

» 

» 

MAXIMUM 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

MAX  24  HR 

* 

« 

» 

* 

» 

» 

« 

» 

• 

» 

#  DAYS  >0.1 

n 

« 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

* 

» 

» 

» 

#  DAYS  71 . 5 

« 

« 

» 

« 

« 

* 

K 

* 

• 

« 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (<) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

1  /  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (05  LST) 

1 

91 

92 

87 

86 

88 

87 

88 

90 

90 

90 

90 

91 

89 

RH  (15  LST) 

1 

83 

76 

60 

51 

52 

53 

54 

52 

59 

67 

79 

84 

64 

VAPOR  PRESS 

1 

.15 

.15 

.18 

.20 

.30 

.37 

.41 

.41 

.36 

.27 

.20 

.17 

.26 

DEWPOINT 

1 

26 

27 

31 

33 

43 

49 

52 

52 

48 

40 

33 

28 

39 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT /KNOTS) 

/  99 

.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

SW 

SW 

SW 

N 

N 

W 

W 

SW 

SW 

SW 

SW 

SW 

SW 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

12 

12 

11 

10 

7 

9 

8 

7 

9 

10 

12 

13 

1 1 

(ALL  OBS) 

1 

10 

8 

9 

9 

8 

7 

8 

6 

7 

8 

9 

10 

8 

MAX  (PK  GST) 

1 

58 

56 

54 

54 

54 

49 

45 

51 

45 

54 

66 

60 

66 

PRESSURE  ALT 

1 

2200 

2300 

1950 

1800 

1850 

1650 

1650 

1800 

1800 

1900 

2200 

2400 

2400 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 

« 

» 

» 

» 

DAYS  TSTMS 

1 

0 

0 

0 

2 

7 

8 

7 

7 

2 

0 

0 

0 

33 

DAYS  FOG  <7 

1 

17 

20 

16 

15 

15 

13 

13 

16 

17 

20 

17 

17 

196 

DAYS  BNBD  <7 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

22 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  ?,  AS 
APPLICABLE  $  -  J  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  JAN  85 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (25  YEARS  OF  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (t  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  <  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE 

;  NO. 

1); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

58 

57 

35 

25 

24 

13 

10 

17 

25 

43 

54 

52 

37 

03-05  LST 

58 

60 

38 

29 

32 

23 

19 

26 

35 

49 

54 

55 

41 

06-08  LST 

59 

68 

51 

40 

31 

21 

20 

30 

46 

55 

56 

56 

45 

09-11  LST 

61 

62 

40 

31 

19 

15 

14 

15 

28 

43 

53 

55 

37 

12-14  LST 

52 

50 

27 

20 

14 

10 

10 

9 

16 

34 

49 

47 

29 

15-17  LST 

54 

47 

22 

16 

12 

7 

7 

8 

13 

30 

49 

52 

28 

18-20  LST 

53 

49 

29 

22 

14 

8 

8 

11 

19 

38 

50 

51 

31 

21-23  LST 

55 

52 

28 

22 

20 

10 

9 

12 

21 

44 

52 

53 

34 

ALL  HOURS 

56 

56 

34 

26 

21 

14 

13 

16 

26 

42 

52 

53 

35 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

46 

43 

25 

18 

16 

10 

7 

14 

20 

35 

39 

39 

28 

03-05  LST 

45 

47 

27 

23 

26 

21 

15 

24 

30 

40 

37 

41 

32 

06-08  LST 

46 

58 

43 

35 

25 

18 

16 

28 

42 

51 

44 

43 

38 

09-11  LST 

49 

55 

32 

20 

9 

7 

6 

10 

22 

36 

43 

46 

28 

12-14  LST 

43 

41 

18 

10 

6 

4 

4 

4 

12 

23 

35 

37 

21 

15-17  LST 

46 

39 

16 

10 

7 

3 

4 

5 

9 

24 

36 

39 

21 

18-20  LST 

41 

38 

22 

14 

10 

4 

5 

9 

16 

29 

35 

36 

23 

21-23  LST 

44 

39 

21 

16 

13 

7 

6 

10 

16 

33 

37 

38 

25 

ALL  HOURS 

45 

45 

26 

19 

14 

9 

8 

13 

22 

34 

38 

40 

27 

9.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

35 

32 

14 

12 

9 

5 

5 

10 

14 

28 

28 

29 

20 

03-05  LST 

33 

35 

17 

16 

16 

11 

8 

16 

21 

32 

28 

31 

23 

06-08  LST 

35 

47 

31 

25 

13 

10 

8 

20 

33 

41 

34 

34 

28 

09-11  LST 

40 

46 

22 

12 

5 

3 

3 

6 

14 

29 

34 

37 

21 

12-14  LST 

32 

30 

1 1 

6 

3 

2 

1 

2 

8 

17 

25 

28 

1  4 

15-17  LST 

34 

29 

12 

5 

4 

2 

2 

3 

6 

18 

25 

29 

15 

18-20  LST 

32 

26 

13 

9 

7 

2 

3 

6 

9 

22 

24 

27 

16 

21-23  LST 

33 

29 

13 

10 

8 

3 

4 

6 

12 

24 

27 

27 

18 

ALL  HOURS 

34 

34 

17 

12 

8 

5 

4 

9 

15 

27 

28 

30 

19 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO,  1) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

7 

10 

5 

2 

2 

1 

1 

2 

4 

13 

9 

8 

6 

03-05  LST 

9 

11 

5 

2 

2 

1 

1 

3 

7 

17 

10 

8 

6 

06-08  LST 

9 

12 

6 

3 

2 

1 

1 

3 

8 

18 

11 

8 

7 

09-11  LST 

9 

9 

4 

2 

0 

0 

it 

# 

3 

9 

8 

5 

4 

12-14  LST 

4 

3 

2 

» 

# 

# 

0 

it 

it 

3 

5 

5 

2 

15-17  LST 

5 

4 

2 

it 

0 

it 

0 

it 

4 

5 

5 

2 

18-20  LST 

6 

4 

2 

it 

# 

0 

0 

it 

2 

8 

7 

6 

3 

21-23  LST 

6 

5 

4 

1 

1 

it 

0 

1 

3 

11 

8 

8 

4 

ALL  HOURS 

7 

7 

4 

1 

1 

it 

it 

1 

3 

10 

8 

7 

4 

23 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  PRAGUE,  CZECHOSLOVAKIA 
LOCATION:  50°06'N,  U°17'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  115180  ICAO  ID:  LKPR 

ELEVATION  (FEET):  1210  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8'412 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

# 

3 

5 

3 

3 

# 

0 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

2 

2 

# 

0 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

// 

2 

2 

1 

3 

0 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

# 

2 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

1 

C\J 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

4 

8 

7 

8 

9 

10 

8 

9 

1 1 

12 

7 

8 

03-05 

LST 

6 

5 

7 

8 

11 

9 

11 

8 

11 

11 

12 

8 

9 

06-08 

LST 

6 

5 

8 

9 

11 

10 

12 

8 

11 

12 

11 

7 

9 

09-11 

LST 

7 

7 

8 

10 

8 

9 

11 

7 

11 

12 

11 

6 

9 

12-14 

LST 

6 

5 

9 

10 

9 

10 

9 

8 

9 

10 

11 

6 

9 

15-17 

LST 

6 

5 

8 

11 

12 

9 

10 

9 

9 

10 

11 

8 

9 

18-20 

LST 

7 

6 

9 

11 

11 

9 

11 

9 

8 

10 

11 

8 

9 

21-23 

LST 

6 

5 

8 

1 1 

9 

8 

10 

8 

7 

12 

9 

7 

8 

ALL  HOURS 

6 

5 

8 

10 

10 

9 

11 

8 

9 

11 

1 1 

7 

9 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

17 

12 

6 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

13 

5 

03-05 

LST 

15 

13 

7 

5 

0 

0 

0 

0 

# 

7 

15 

5 

06-08 

LST 

16 

15 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

# 

7 

13 

5 

09-11 

LST 

14 

15 

7 

6 

0 

0 

0 

0 

# 

6 

12 

5 

12-14 

LST 

11 

9 

7 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

8 

4 

15-17 

LST 

11 

8 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

9 

3 

18-20 

LST 

14 

10 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

# 

7 

13 

4 

21-23 

LST 

13 

1 1 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

# 

7 

12 

4 

ALL  HOURS 

1  4 

12 

6 

4 

0 

0 

0 

0 

6 

12 

5 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 1 

6 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

8 

1 1 

4 

03-05 

LST 

12 

6 

6 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

10 

1 1 

5 

06-08 

LST 

11 

6 

8 

8 

3 

5 

4 

2 

4 

5 

10 

10 

6 

09-1 1 

LST 

16 

1 1 

13 

15 

7 

6 

6 

5 

6 

10 

14 

13 

10 

12-14 

LST 

16 

1 1 

16 

18 

8 

7 

8 

5 

6 

9 

12 

13 

1 1 

15-17 

LST 

13 

8 

9 

12 

5 

4 

5 

3 

3 

5 

7 

11 

7 

18-20 

LST 

11 

7 

4 

5 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

8 

1 1 

5 

21-23 

LST 

1 1 

6 

5 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

7 

12 

5 

ALL  HOURS 

13 

8 

8 

9 

4 

3 

4 

3 

3 

5 

9 

12 

7 

24 


REMARKS:  *  »  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  “  JAN  85 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

33 

31 

13 

10 

9 

4 

5 

9 

14 

28 

27 

27 

19 

03-05 

LST 

31 

34 

17 

15 

15 

11 

8 

16 

21 

32 

26 

28 

22 

06-08 

LST 

34 

46 

31 

25 

12 

9 

8 

20 

32 

40 

32 

32 

27 

09-11 

LST 

38 

46 

22 

11 

3 

3 

2 

5 

13 

28 

31 

35 

20 

12-14 

LST 

31 

30 

11 

6 

2 

2 

1 

1 

8 

16 

23 

26 

14 

15-17 

LST 

32 

28 

11 

5 

3 

2 

2 

3 

6 

18 

24 

28 

14 

18-20 

LST 

30 

26 

13 

8 

6 

2 

3 

6 

9 

21 

23 

25 

15 

21-23 

LST 

32 

27 

13 

9 

7 

3 

4 

6 

11 

24 

25 

25 

17 

ALL  HOURS 

33 

33 

17 

11 

7 

4 

4 

8 

15 

26 

26 

28 

19 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

23 

17 

8 

5 

5 

2 

3 

5 

10 

22 

18 

16 

12 

03-05 

LST 

22 

21 

10 

9 

8 

4 

4 

9 

16 

25 

18 

18 

14 

06-08 

LST 

26 

33 

20 

14 

7 

4 

3 

12 

20 

31 

22 

20 

18 

09-11 

LST 

28 

33 

13 

6 

1 

1 

1 

3 

9 

19 

21 

25 

14 

12-14 

LST 

20 

17 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

12 

15 

16 

8 

15-17 

LST 

22 

17 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

4 

12 

16 

16 

9 

18-20 

LST 

19 

14 

6 

4 

3 

1 

1 

2 

6 

15 

14 

14 

9 

21-23 

LST 

22 

17 

7 

5 

5 

1 

2 

2 

8 

18 

15 

17 

1 1 

ALL  HOURS 

23 

21 

10 

6 

4 

2 

2 

5 

10 

19 

17 

18 

12 

7.  * 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

11 

12 

6 

3 

4 

1 

1 

3 

6 

16 

11 

10 

8 

03-05 

LST 

13 

14 

6 

4 

4 

2 

2 

4 

10 

19 

12 

12 

9 

06-08 

LST 

15 

19 

9 

5 

3 

2 

1 

5 

11 

21 

13 

11 

10 

09-11 

LST 

17 

17 

7 

3 

# 

# 

# 

1 

5 

12 

12 

11 

7 

12-14 

LST 

10 

7 

3 

2 

# 

0 

# 

1 

6 

9 

7 

4 

15-17 

LST 

1 1 

6 

3 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

6 

8 

8 

4 

18-20 

LST 

10 

6 

3 

1 

1 

# 

# 

1 

3 

11 

10 

9 

5 

21-23 

LST 

9 

9 

5 

2 

2 

1 

2 

5 

13 

10 

1 1 

6 

ALL  HOURS 

12 

1 1 

5 

3 

2 

1 

1 

2 

5 

13 

1 1 

10 

7 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

5 

3 

1 

1 

# 

# 

1 

4 

10 

7 

5 

4 

03-05 

LST 

5 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

13 

7 

5 

4 

06-08 

LST 

5 

8 

4 

1 

1 

1 

# 

1 

6 

15 

7 

4 

5 

09-1 1 

LST 

5 

5 

2 

# 

0 

0 

0 

# 

2 

7 

5 

3 

2 

12-14 

LST 

1 

2 

1 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

2 

3 

3 

1 

15-17 

LST 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

4 

1 

18-20 

LST 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

5 

5 

2 

21-23 

LST 

3 

3 

2 

0 

« 

0 

0 

1 

3 

8 

6 

5 

3 

ALL  HOURS 

3 

4 

2 

# 

1 

# 

# 

1 

3 

8 

5 

4 

3 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  SLIAC,  CZECHOSLOVAKIA 
LOCATION:  48®38'N,  19®10'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  119030  ICAO  ID:  LKSL 

ELEVATION  (FEET);  10l»3  LST  -  GMT  *1 

PERIOD:  7301-8412 


SOURCE 


NO. 

.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

2 

54 

57 

73 

82 

86 

95 

98 

99 

91 

81 

68 

54 

99 

MEAN  DLY  MAX 

2 

31 

37 

47 

59 

69 

75 

79 

78 

71 

58 

45 

35 

57 

MEAN 

1 

27 

30 

39 

46 

56 

62 

64 

64 

57 

47 

36 

29 

47 

MEAN  DLY  MIN 

2 

17 

20 

28 

36 

44 

50 

53 

52 

46 

38 

33 

23 

37 

EXTREME  MIN 

2 

-18 

-32 

-15 

16 

22 

29 

39 

35 

25 

10 

2 

-15 

-32 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

2 

#  DAYS  T  32 

1 

28 

24 

19 

8 

1 

# 

0 

0 

# 

6 

16 

25 

127 

#  DAYS  T  0 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

MEAN 

2 

1.8 

1.6 

1.8 

2.0 

3.1 

3.6 

3.0 

2.5 

2.6 

2.4 

3.0 

2.4 

29.8 

MINIMUM 

« 

» 

» 

«  . 

« 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

» 

MAX  24  HR 

K 

K 

-• 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

II 

» 

» 

#  DAYS  >0.01 

2 

11 

10 

10 

10 

12 

11 

11 

9 

8 

8 

12 

12 

124 

#  DAYS  To. 5 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

23 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

* 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

MAXIMUM 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

* 

• 

» 

• 

MAX  24  HR 

* 

» 

» 

« 

« 

» 

« 

K 

* 

» 

« 

#  DAYS  >0.1 

# 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

#  DAYS  71.5 

* 

» 

• 

• 

» 

» 

» 

» 

* 

« 

» 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (J) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (04  LST) 

1 

90 

90 

89 

87 

91 

92 

93 

94 

94 

93 

91 

92 

91 

RH  (16  LST) 

1 

79 

67 

54 

46 

49 

50 

50 

47 

54 

64 

76 

84 

60 

VAPOR  PRESS 

1 

.13 

.14 

.18 

.21 

.32 

.39 

.42 

.42 

.36 

.28 

.19 

.15 

.27 

DEWPOINT 

1 

23 

25 

31 

34 

45 

51 

53 

53 

49 

41 

32 

26 

39 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95<  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1  $N 

$N 

$N 

$N 

$N 

$N 

$N 

$N 

$N 

$N 

$N 

$N 

$N 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1  6 

7 

6 

8 

6 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

(ALL  OBS) 

1  3 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

MAX  (PK  GST) 

» 

K 

« 

N 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

PRESSURE  ALT 

1  1700 

1950 

1700 

1600 

1600 

1400 

1350 

1550 

1500 

1500 

1600 

1700 

1950 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 

1  6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

6 

5 

DAYS  TSTMS 

1  0 

0 

0 

1 

6 

9 

8 

8 

3 

0 

0 

0 

35 

DAYS  FOG  <7 

1  24 

22 

20 

17 

17 

18 

18 

22 

23 

23 

22 

24 

250 

DAYS  BNBD  <7 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

26 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  ?,  AS 
APPLICABLE  $  =  ?  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2H  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  8^ 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (25  YEARS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (J  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE 

:  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

66 

51 

27 

14 

15 

17 

1 1 

13 

29 

46 

61 

64 

35 

03-05 

LST 

66 

55 

37 

18 

32 

39 

33 

34 

48 

56 

64 

63 

45 

06-08 

LST 

69 

65 

58 

34 

35 

37 

31 

51 

65 

69 

72 

66 

54 

09-1 1 

LST 

69 

65 

43 

15 

12 

8 

7 

7 

29 

55 

68 

71 

37 

12-1J^ 

LST 

62 

48 

22 

10 

10 

8 

4 

4 

13 

28 

50 

63 

27 

15-17 

LST 

58 

38 

17 

7 

9 

5 

4 

3 

1 1 

22 

44 

59 

23 

18-20 

LST 

63 

43 

19 

10 

8 

5 

3 

3 

13 

27 

49 

62 

26 

21-23 

LST 

64 

49 

19 

1 1 

7 

8 

3 

6 

13 

37 

55 

66 

28 

ALL  HOURS 

65 

52 

31 

15 

16 

16 

12 

15 

28 

42 

58 

64 

34 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

62 

42 

25 

9 

11 

15 

10 

12 

26 

40 

53 

57 

30 

03-05 

LST 

61 

49 

33 

14 

27 

36 

30 

32 

45 

51 

57 

57 

41 

06-08 

LST 

64 

61 

56 

30 

32 

33 

29 

50 

61 

62 

64 

60 

50 

09-1 1 

LST 

66 

62 

39 

10 

8 

5 

5 

7 

25 

49 

62 

65 

34 

12-111 

LST 

59 

44 

19 

5 

4 

4 

1 

2 

10 

21 

43 

58 

23 

15-17 

LST 

53 

34 

13 

4 

5 

C, 

2 

1 

8 

15 

39 

55 

19 

18-20 

LST 

58 

38 

15 

7 

5 

1 

1 

2 

9 

19 

43 

55 

21 

21-23 

LST 

60 

41 

17 

7 

5 

6 

3 

5 

10 

30 

48 

60 

24 

ALL  HOURS 

60 

46 

27 

1 1 

12 

13 

10 

14 

24 

36 

51 

58 

30 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

50 

34 

17 

4 

8 

10 

6 

7 

17 

30 

39 

43 

22 

03-05 

LST 

50 

35 

22 

8 

21 

27 

22 

26 

35 

39 

43 

43 

31 

06-08 

LST 

49 

44 

40 

18 

21 

22 

17 

40 

53 

49 

52 

46 

38 

09-11 

LST 

54 

49 

28 

4 

4 

3 

2 

3 

15 

34 

48 

51 

25 

12-1  It 

LST 

43 

29 

10 

1 

2 

2 

0 

1 

6 

12 

27 

44 

15 

15-17 

LST 

39 

20 

6 

1 

1 

1 

If 

1 

5 

7 

23 

40 

12 

18-20 

LST 

40 

20 

8 

3 

2 

0 

If 

1 

2 

10 

27 

39 

13 

21-23 

LST 

44 

26 

10 

3 

4 

4 

1 

3 

4 

18 

34 

43 

16 

ALL  HOURS 

46 

32 

18 

5 

8 

9 

6 

10 

17 

25 

37 

44 

21 

10.  J  FREC 

i  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

14 

5 

4 

1 

2 

3 

3 

3 

6 

1 1 

1 1 

13 

6 

03-05 

LST 

14 

11 

8 

3 

5 

10 

6 

11 

21 

23 

13 

13 

1 1 

06-08 

LST 

1  4 

13 

11 

3 

2 

1 

1 1 

27 

26 

16 

12 

12 

09-1 1 

LST 

12 

10 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

7 

13 

4 

12-14 

LST 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

1 

5 

1 

15-17 

LST 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

7 

1 

18-20 

LST 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

8 

2 

21-23 

LST 

1 1 

2 

1 

If 

1 

0 

# 

# 

0 

3 

6 

11 

3 

ALL  HOURS 

10 

6 

4 

1 

1 

2 

1 

3 

7 

9 

8 

10 

5 

27 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SLIAC,  CZECHOSLOVAKIA 
LOCATION:  U8“38'N,  19°10'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  119030  ICAO  ID:  LKSL 

ELEVATION  (FEET):  10^43  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8412 


1 .  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

(j 

FREQ) 

OF  THUNDERSTORMS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

# 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

ft 

09-1 1 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

ft 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

1 

4 

4 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

4 

7 

4 

5 

1 

0 

0 

0 

2 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

# 

2 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

7 

11 

13 

9 

10 

5 

7 

7 

1 1 

12 

11 

9 

03-05 

LST 

9 

8 

11 

12 

11 

9 

7 

6 

9 

12 

16 

10 

9 

06-08 

LST 

7 

5 

12 

13 

13 

13 

9 

8 

10 

9 

1  4 

1  2 

10 

09-1 1 

LST 

7 

8 

12 

11 

11 

9 

9 

7 

10 

12 

17 

9 

1  0 

12-14 

LST 

6 

6 

12 

14 

13 

12 

9 

7 

10 

12 

12 

9 

1  0 

15-17 

LST 

7 

7 

12 

14 

12 

10 

9 

5 

12 

12 

1 1 

9 

10 

18-20 

LST 

6 

8 

11 

1 1 

9 

10 

5 

5 

10 

13 

10 

1 1 

9 

21-23 

LST 

8 

8 

10 

14 

10 

10 

5 

5 

10 

1  4 

1 1 

1  2 

10 

ALL  HOURS 

7 

7 

11 

13 

11 

10 

7 

6 

10 

12 

13 

10 

1  0 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

13 

7 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

8 

3 

03-05 

LST 

14 

9 

5 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

1  4 

4 

06-08 

LST 

15 

10 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

1 1 

4 

09-11 

LST 

19 

14 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

15 

5 

12-14 

LST 

18 

9 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1 5 

4 

15-17 

LST 

16 

8 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

1  2 

4 

18-20 

LST 

15 

7 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

12 

3 

21-23 

LST 

12 

9 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

1  2 

4 

ALL  HOURS 

15 

9 

5 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

1  2 

4 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

* 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

» 

03-05 

LST 

It 

ft 

ft 

ft 

» 

K 

if 

06-08 

LST 

* 

It 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

» 

It 

if 

09-1 1 

LST 

f: 

It 

It 

It 

K 

ft 

ft 

ft 

» 

* 

if 

12-14 

LST 

» 

t 

It 

^t 

K 

ft 

It 

ft 

ft 

* 

* 

if 

if 

15-17 

LST 

* 

It 

It 

K 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

if 

18-20 

LST 

* 

« 

It 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

if 

if 

21-23 

LST 

* 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

» 

if 

if 

ALL  HOURS 

* 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

if 

if 

28 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  84 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

50 

33 

17 

4 

8 

10 

6 

7 

17 

30 

39 

43 

22 

03-05 

LST 

50 

34 

22 

8 

21 

27 

22 

26 

35 

39 

42 

42 

31 

06-08 

LST 

49 

44 

40 

18 

21 

22 

17 

40 

52 

49 

51 

46 

37 

09-1 1 

LST 

54 

49 

28 

4 

4 

3 

2 

3 

15 

33 

48 

51 

24 

12-1  4 

LST 

43 

29 

10 

1 

2 

2 

0 

1 

6 

11 

27 

44 

15 

15-17 

LST 

39 

20 

6 

1 

1 

1 

9 

1 

5 

7 

23 

40 

12 

18-20 

LST 

40 

20 

8 

3 

2 

0 

9 

1 

2 

10 

27 

38 

13 

21-23 

LST 

44 

26 

10 

3 

4 

4 

1 

3 

4 

18 

34 

43 

16 

ALL  HOURS 

46 

32 

18 

5 

8 

9 

6 

10 

17 

25 

36 

43 

21 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

35 

18 

8 

2 

4 

6 

3 

4 

1 1 

19 

22 

27 

13 

03-05 

LST 

35 

23 

14 

5 

12 

17 

12 

16 

28 

31 

25 

27 

20 

06-08 

LST 

34 

28 

26 

9 

12 

11 

7 

28 

41 

42 

35 

28 

25 

09-1 1 

LST 

37 

31 

16 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

23 

29 

34 

15 

12-14 

LST 

29 

13 

5 

0 

1 

1 

0 

9 

1 

4 

1  4 

27 

8 

15-17 

LST 

27 

8 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

12 

24 

7 

18-20 

LST 

26 

9 

4 

* 

9 

0 

9 

1 

1 

3 

1 1 

22 

7 

21-23 

LST 

27 

1 1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

■> 

9 

19 

29 

9 

ALL  HOURS 

31 

18 

10 

2 

4 

5 

3 

6 

11 

17 

21 

27 

13 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI  : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

21 

9 

6 

1 

3 

5 

3 

3 

9 

1  4 

15 

17 

9 

03-05 

LST 

22 

15 

10 

3 

8 

13 

8 

13 

23 

26 

17 

19 

15 

06-08 

LST 

21 

19 

16 

4 

4 

4 

3 

17 

32 

32 

22 

17 

16 

09-1 1 

LST 

20 

18 

8 

# 

0 

9 

0 

0 

1 

13 

13 

21 

8 

12-1  4 

LST 

12 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

1 1 

3 

15-17 

LST 

12 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

1  4 

3 

18-20 

LST 

13 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

13 

3 

21-23 

LST 

17 

5 

2 

9 

1 

0 

1 

9 

1 

6 

10 

19 

5 

ALL  HOURS 

1  I 

9 

6 

1 

2 

3 

2 

4 

8 

12 

12 

16 

8 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

4 

3 

# 

2 

2 

2 

2 

5 

9 

9 

10 

5 

03-05 

LST 

13 

8 

6 

1 

3 

7 

5 

8 

17 

21 

1 1 

10 

9 

06-08 

LST 

11 

1 1 

10 

2 

1 

9 

1 

8 

23 

23 

14 

8 

9 

09-1 1 

LST 

7 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

11 

3 

12-1  4 

LST 

2 

1 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

4 

1 

15-17 

LST 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

5 

1 

18-20 

LST 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

6 

1 

21-23 

LST 

7 

1 

# 

9 

1 

0 

9 

# 

0 

3 

4 

8 

2 

ALL  HOURS 

7 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

6 

8 

6 

8 

4 

29 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  AALBORG,  DENMARK 
LOCATION:  57“06'N,  09*51'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  #:  060300  ICAO  ID;  EKYT 

ELEVATION  (FEET):  10  LST  »  GMT  +1 

PERIOD;  VARIED 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

59 

56 

63 

73 

88 

90 

93 

92 

81 

70 

66 

55 

93 

MEAN  DLY  MAX 

34 

33 

40 

50 

59 

66 

69 

67 

62 

54 

45 

39 

51 

MEAN 

31 

29 

35 

43 

51 

58 

62 

60 

56 

49 

41 

36 

46 

MEAN  DLY  MIN 

27 

25 

30 

35 

43 

50 

54 

53 

49 

44 

37 

32 

40 

EXTREME  MIN 

-16 

-10 

-6 

15 

22 

34 

36 

34 

30 

19 

10 

-7 

-16 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1? 

0 

0 

0 

0 

* 

#  DAYS  7  32 

22 

22 

17 

9 

# 

0 

0 

0 

# 

3 

9 

8 

100 

#  DAYS  T  0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C 

0 

1 

3 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

MEAN 

2.0 

1.4 

1.2 

1.5 

1.4 

2.1 

3.0 

2.8 

2.9 

2.8 

2.5 

1.9 

25.; 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

A 

A 

MAX  24  HR 

1.0 

1.7 

0.9 

0.9 

0.8 

1.6 

2.4 

2.2 

2.4 

1.1 

1.0 

1.2 

2.i 

#  DAYS  >0.01 

15 

11 

10 

12 

9 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

158 

»  DAYS  yo.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

* 

* 

* 

A 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

* 

* 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

A 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

ft 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

#  DAYS  >0.1 

* 

* 

* 

ft 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

k 

A 

A 

#  DAYS  T  1.5 

* 

A 

* 

ft 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(X)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (05  LST) 

91 

93 

91 

89 

88 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

RH  (14  LST) 

88 

85 

75 

62 

61 

62 

62 

61 

70 

79 

85 

88 

73 

VAPOR  PRESS 

.18 

.17 

.19 

.21 

.29 

.37 

.42 

.41 

.36 

.29 

.23 

.19 

.28 

DEWPOINT 

29 

28 

32 

35 

43 

50 

53 

53 

49 

43 

37 

31 

40 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT /KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

WSW 

E 

E 

W 

E 

W 

W 

W 

W 

W 

S 

WSW 

W 

MEAN  SPEED 

11 

9 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

10 

10 

10 

11 

10 

MAX  (PK  GSTS) 

59 

63 

55 

1*1 

70 

48 

47 

42 

53 

56 

69 

58 

70 

PRESSURE  ALT 

1500 

1400 

950 

950 

650 

700 

650 

650 

950 

1000 

1500 

1450 

1500 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  ( 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

6 

6 

6 

5 

#  DAYS  TSTMS 

# 

1 

2 

3 

4 

4 

2 

1 

# 

# 

17 

ft  DAYS  FOG 

11 

10 

7 

5 

5 

4 

4 

6 

5 

6 

5 

6 

74 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

30 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 

^  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  TABLES  OF  TEMPERATURE,  PRECIPITATION  AND  SUNSHINE  FOR  EUROPE  POR  1931-60 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

JAN 

STATUTE  MILES  (MI): 

FEB  MAR  APR  MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

62 

62 

47 

35 

29 

26 

26 

23 

32 

41 

42 

54 

40 

03-05  LST 

63 

63 

51 

39 

34 

33 

31 

29 

38 

44 

41 

52 

43 

06-08  LST 

64 

66 

54 

41 

31 

33 

31 

28 

35 

47 

42 

53 

44 

09-11  LST 

63 

65 

52 

35 

26 

28 

28 

21 

32 

43 

42 

54 

41 

12-14  LST 

63 

53 

48 

27 

20 

23 

22 

15 

25 

42 

41 

53 

36 

15-17  LST 

60 

53 

42 

25 

16 

21 

15 

9 

21 

38 

41 

52 

33 

18-20  LST 

59 

57 

42 

25 

14 

19 

15 

10 

24 

42 

40 

52 

33 

21-23  LST 

61 

58 

43 

31 

23 

21 

19 

15 

27 

40 

43 

56 

37 

ALL  HOURS 

62 

60 

47 

32 

24 

25 

23 

19 

29 

42 

41 

53 

38 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1500/3  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

48 

51 

38 

29 

18 

17 

16 

16 

25 

30 

29 

37 

29 

03-05  LST 

49 

52 

41 

32 

27 

25 

23 

22 

29 

32 

28 

35 

33 

06-08  LST 

51 

53 

44 

33 

21 

22 

21 

22 

28 

35 

27 

38 

33 

09-11  LST 

51 

55 

40 

22 

10 

9 

10 

9 

19 

31 

29 

37 

27 

12-14  LST 

50 

45 

31 

14 

7 

5 

4 

4 

13 

25 

26 

40 

22 

15-17  LST 

48 

42 

27 

14 

5 

5 

3 

2 

10 

24 

26 

39 

21 

18-20  LST 

47 

44 

31 

17 

6 

7 

5 

4 

15 

29 

26 

36 

23 

21-23  LST 

47 

47 

33 

26 

15 

14 

9 

9 

20 

27 

29 

37 

26 

ALL  HOURS 

49 

49 

36 

23 

14 

13 

11 

11 

20 

29 

28 

38 

27 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1000/2  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

38 

42 

31 

22 

12 

11 

9 

12 

19 

21 

22 

27 

22 

03-05  LST 

40 

44 

33 

25 

21 

18 

16 

17 

22 

23 

20 

27 

25 

06-08  LST 

40 

46 

36 

27 

16 

13 

13 

15 

21 

28 

20 

29 

25 

09-11  LST 

42 

44 

30 

15 

6 

4 

4 

4 

14 

22 

22 

29 

20 

12-14  LST 

39 

35 

19 

9 

3 

3 

2 

2 

8 

17 

16 

30 

15 

15-17  LST 

37 

32 

19 

8 

3 

3 

1 

1 

7 

16 

17 

26 

14 

18-20  LST 

36 

36 

23 

12 

4 

4 

2 

2 

9 

20 

18 

24 

16 

21-23  LST 

36 

39 

25 

18 

9 

8 

4 

5 

13 

20 

22 

27 

19 

ALL  HOURS 

38 

40 

27 

17 

9 

8 

6 

7 

14 

21 

20 

27 

20 

10.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<200/0.5  MI 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

10 

15 

7 

5 

3 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

03-05  LST 

12 

17 

8 

8 

7 

4 

4 

6 

6 

6 

3 

5 

7 

06-08  LST 

10 

17 

9 

8 

4 

2 

2 

3 

6 

9 

4 

7 

7 

09-11  LST 

9 

15 

5 

2 

It 

0 

0 

It 

2 

4 

3 

6 

4 

12-14  LST 

8 

7 

3 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

5 

2 

15-17  LST 

8 

8 

2 

It 

0 

It 

0 

0 

It 

1 

3 

5 

2 

18-20  LST 

8 

10 

4 

1 

0 

0 

It 

0 

It 

2 

3 

4 

3 

21-23  LST 

9 

11 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

5 

4 

ALL  HOURS 

9 

13 

5 

3 

# 

1 

1 

2 

2 

4 

3 

5 

4 

31 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  AALBORG,  DENMARK 
LOCATION:  57'’06'N,  09‘’51'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  #;  060300  ICAO  ID;  EKYT 

ELEVATION  (FEET):  10  LST  -  GMT  +1 

PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

03-05 

LST 

# 

# 

0 

1 

# 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

9 

06-08 

LST 

# 

0 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

0 

9 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

If 

If 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

9 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

If 

1 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

9 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

9 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

1 

If 

0 

0 

9 

21-23 

LST 

0 

» 

0 

0 

If 

1 

# 

# 

j!» 

0 

0 

9 

9 

ALL  HOURS 

» 

# 

If 

# 

i 

1 

1 

# 

If 

9 

9 

9 

2.  % 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

13 

7 

11 

11 

12 

6 

7 

7 

12 

18 

21 

18 

12 

03-05 

LST 

13 

8 

12 

9 

11 

6 

9 

7 

14 

15 

20 

15 

12 

06-08 

LST 

15 

8 

15 

10 

13 

9 

10 

9 

18 

20 

23 

16 

14 

09-11 

LST 

16 

8 

14 

9 

11 

12 

10 

10 

15 

21 

25 

17 

14 

12-14 

LST 

15 

9 

14 

11 

14 

11 

10 

10 

15 

20 

24 

19 

14 

15-17 

LST 

18 

8 

14 

13 

13 

13 

8 

9 

16 

21 

25 

20 

15 

18-20 

LST 

16 

7 

14 

13 

13 

10 

8 

8 

16 

20 

24 

18 

14 

21-23 

LST 

12 

7 

13 

13 

13 

7 

5 

7 

15 

18 

23 

20 

13 

ALL  HOURS 

15 

8 

13 

11 

12 

9 

8 

8 

15 

19 

23 

18 

13 

3.  % 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

11 

6 

2 

If 

0 

0 

0 

0 

If 

3 

11 

6 

03-05 

LST 

12 

11 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

11 

4 

06-08 

LST 

18 

14 

8 

3 

« 

0 

0 

0 

0 

If 

3 

10 

5 

09-11 

LST 

17 

14 

8 

5 

# 

0 

0 

0 

0 

It 

3 

9 

5 

12-14 

LST 

15 

12 

6 

3 

9 

0 

0 

0 

0 

If 

3 

12 

4 

15-17 

LST 

14 

12 

5 

2 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

10 

4 

18-20 

LST 

12 

11 

5 

2 

(f 

0 

0 

0 

0 

9 

3 

11 

4 

21-23 

LST 

10 

10 

5 

2 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

12 

4 

ALL  HOURS 

14 

12 

6 

3 

If 

0 

0 

0 

0 

If 

3 

11 

4 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

2 

2 

2 

2 

# 

1 

# 

1 

2 

5 

6 

2 

03-05 

LST 

7 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

It 

2 

2 

5 

5 

3 

06-08 

LST 

6 

3 

2 

4 

2 

3 

3 

1 

4 

4 

5 

5 

3 

09-11 

LST 

7 

3 

5 

5 

3 

4 

3 

2 

7 

5 

6 

7 

5 

12-14 

LST 

7 

4 

6 

6 

3 

4 

3 

3 

6 

5 

5 

9 

5 

15-17 

LST 

5 

4 

5 

4 

3 

4 

3 

2 

5 

3 

4 

8 

4 

18-20 

LST 

6 

2 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

5 

8 

3 

21-23 

LST 

5 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

It 

2 

2 

6 

8 

3 

ALL  HOURS 

6 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

4 

3 

5 

7 

4 

32 


REMARKS:  *  =•  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

^  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

34 

38 

28 

20 

11 

9 

8 

12 

17 

18 

19 

24 

20 

03-05 

LST 

35 

40 

30 

24 

19 

17 

14 

16 

19 

21 

18 

24 

23 

06-08 

LST 

36 

42 

33 

25 

15 

10 

11 

13 

19 

25 

17 

25 

22 

09-11 

LST 

38 

41 

27 

14 

5 

3 

3 

3 

12 

20 

19 

25 

17 

12-14 

LST 

34 

33 

16 

8 

2 

2 

1 

1 

7 

13 

15 

26 

13 

15-17 

LST 

33 

28 

16 

7 

2 

2 

1 

1 

6 

13 

15 

22 

12 

18-20 

LST 

32 

32 

20 

10 

3 

3 

2 

2 

8 

16 

16 

21 

14 

21-23 

LST 

32 

36 

22 

16 

7 

6 

4 

5 

12 

18 

19 

23 

17 

ALL  HOURS 

34 

36 

24 

15 

8 

6 

6 

7 

12 

18 

17 

24 

17 

6.  r. 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

..5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

24 

29 

18 

11 

8 

5 

5 

8 

9 

12 

11 

14 

13 

03-05 

LST 

24 

29 

20 

16 

14 

12 

9 

11 

13 

13 

10 

15 

15 

06-08 

LST 

24 

30 

23 

19 

10 

6 

5 

8 

13 

17 

11 

17 

15 

09-11 

LST 

27 

29 

16 

8 

2 

1 

1 

1 

6 

11 

11 

16 

11 

12-14 

LST 

23 

22 

10 

4 

1 

# 

# 

# 

2 

7 

9 

15 

8 

15-17 

LST 

24 

20 

9 

2 

# 

1 

0 

If 

3 

7 

9 

13 

7 

18-20 

LST 

21 

23 

12 

5 

1 

1 

If 

If 

4 

8 

9 

13 

8 

21-23 

LST 

20 

27 

14 

7 

3 

3 

2 

2 

5 

9 

11 

14 

10 

ALL  HOURS 

23 

26 

15 

9 

5 

4 

3 

4 

7 

10 

10 

14 

11 

7.  Z 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

,  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

20 

11 

7 

5 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

7 

8 

03-05 

LST 

16 

21 

12 

11 

9 

7 

6 

9 

8 

8 

5 

8 

10 

06-08 

LST 

14 

21 

13 

12 

6 

3 

3 

5 

10 

11 

6 

11 

10 

09-11 

LST 

16 

19 

9 

4 

1 

# 

0 

1 

3 

6 

6 

10 

6 

12-14 

LST 

14 

12 

5 

1 

0 

0 

It 

0 

# 

3 

4 

8 

4 

15-17 

LST 

13 

13 

5 

1 

0 

if 

0 

# 

1 

3 

5 

8 

4 

18-20 

LST 

14 

14 

6 

2 

// 

If 

« 

# 

1 

2 

5 

7 

4 

21-23 

LST 

14 

18 

8 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

6 

7 

6 

ALL  HOURS 

15 

17 

9 

5 

3 

2 

2 

3 

4 

6 

5 

8 

7 

8.  Z 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

7 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

03-05 

LST 

4 

8 

3 

4 

5 

2 

2 

3 

4 

3 

1 

2 

3 

06-08 

LST 

3 

8 

4 

4 

2 

1 

1 

2 

3 

5 

2 

3 

3 

09-11 

LST 

3 

6 

2 

# 

# 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

2 

2 

12-14 

LST 

2 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

2 

1 

15-17 

LST 

2 

3 

# 

0 

0 

If 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

18-20 

LST 

3 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

21-23 

LST 

2 

3 

2 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

2 

2 

3 

1 

ALL  HOURS 

3 

5 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 
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STATION  NAME  :  Karup,  Denmark 


PEKIOO:  Varied 


STMLTtS:  UUCA 


AWS  CLIMATIC  BtllP  ADDCNDUM 

by  USAFETAC  JUl  8l 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST) 


1  KARUP ,  DENMARK 

PERIOD: 

Ml 

N56  18  E009  07 

ELEVATION: 

WMO  ♦  060600 

STN  LTRS^ekka 


SNOW/ ICE  PELLETS 


WINDS  GREATER  THAN 
2S  KNOTS 


ALL  HOURS 


FLYING  WEATHER  (%FR£Q) 

HOURS  (LST) 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

800  ft.  and/or  2W 

09-11 

12-14 

15-17 

FE8  MAR  APR 


■MEMM—IMI 

InSSraBBi 

HWHIBSmDil 

PCT>MiCTCT!tiB3if»?!nrT»Br^p??ifTri  i 


CIG/VSB  LESS  THAN 
500  ft.  and/or 
l.S  NM 


CIG/VSB  LESS  THAN 
300  ft.  and/or  IW 


ALL  HOURS 


00-02 

05-05 

06-08 

09-11 _ 

12-14 

15-17 


18-20 


21-23 
ALL  HOURS 


CIG/VSB  LESS  THAN 
100  ft.  and/or  .2NM 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ODENSE/BELDRINGE  ARPT,  DENMARK  STATION  # :  061200 

LOCATION:  55®28'N,  10“20'E  ELEVATION  (FEET):  56 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1986  PERIOD:  7301-8312 


ICAO  ID:  FKOD 
LST  =  GMT  +1 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

’F) 

EXTREME  MAX 

2 

51 

54 

69 

82 

89 

90 

93 

91 

37 

76 

62 

54 

93 

MEAN  DLY  MAX 

1 

37 

36 

42 

50 

60 

67 

69 

70 

62 

53 

45 

39 

52 

MEAN 

1 

32 

31 

37 

43 

53 

59 

61 

61 

56 

48 

42 

35 

47 

MEAN  DLY  MIN 

1 

29 

29 

33 

36 

44 

50 

53 

53 

49 

43 

38 

32 

41 

EXTREME  MIN 

2 

-2 

-9 

-1 

19 

27 

32 

34 

36 

31 

20 

6 

-1 

-9 

»  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

if 

#  DAYS  T  32 

1 

19 

20 

10 

5 

« 

# 

0 

0 

# 

if 

6 

16 

77 

#  DAYS  T  0 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

if 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

3.1 

2.8 

2.3 

3.6 

4.0 

3.6 

4.9 

4.4 

4.5 

4.9 

5.3 

4,1 

29.2 

MEAN 

2 

1.8 

1  .5 

1 .6 

1.6 

1 .6 

1.8 

2.4 

2.8 

2.2 

2.6 

2.0 

2.1 

24.1 

MINIMUM 

2 

.5 

0 

.5 

.5 

.6 

.3 

1 .0 

1.2 

.7 

.3 

.5 

.4 

18.2 

MAX  24  HR 

2 

1  .0 

.9 

.7 

.8 

1 .4 

1.8 

2.7 

1 .9 

2.4 

1  .0 

1  .1 

.7 

2.7 

#  DAYS  >0.01 

2 

17 

15 

17 

15 

13 

12 

14 

17 

15 

18 

17 

19 

189 

#  DAYS  TO. 5 

« 

» 

* 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAXIMUM 

* 

It 

« 

» 

» 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

* 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >0.1 

* 

« 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  "1  .5 

* 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  it) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (07  LST) 

1 

93 

92 

91 

89 

84 

32 

86 

89 

91 

92 

90 

92 

89 

RH  (14  LST) 

1 

88 

84 

76 

63 

60 

60 

60 

57 

66 

78 

82 

88 

72 

VAPOR  PRESS 

1 

.18 

.16 

.20 

.22 

.30 

.38 

.42 

.42 

.37 

.30 

.24 

.19 

.28 

DEWPOINT 

1 

30 

29 

33 

36 

44 

50 

53 

53 

50 

44 

38 

32 

41 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95%  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

W 

E 

W 

W 

ESE 

W 

W 

W 

W 

W 

SW 

SW 

W 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

15 

10 

14 

12 

10 

11 

1 1 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

(ALL  OBS) 

1 

10 

9 

11 

9 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

11 

1 1 

9 

MAX  (PK  GST) 

1 

58 

44 

44 

47 

38 

34 

38 

35 

45 

62 

53 

62 

PRESSURE  ALT 

1 

1350 

1250 

1050 

900 

800 

700 

600 

650 

Soo 

1050 

1350 

1350 

1350 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

•  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

9 

« 

« 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

DAYS  TSTMS 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

4 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

16 

DAYS  FOG  <7 

1 

22 

20 

22 

16 

17 

16 

16 

17 

18 

19 

16 

19 

218 

DAYS  BNBD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

36 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  «  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (18-62  YRS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE 

:  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

71 

71 

61 

43 

28 

30 

30 

27 

44 

53 

50 

66 

48 

03-05  LST 

70 

69 

64 

49 

36 

45 

42 

38 

46 

55 

50 

64 

52 

06-08  LST 

71 

75 

62 

49 

37 

36 

37 

34 

46 

58 

51 

65 

52 

09- n  LST 

69 

73 

60 

40 

28 

33 

30 

25 

35 

49 

47 

62 

46 

12-14  LST 

69 

67 

55 

32 

24 

24 

20 

16 

27 

47 

49 

60 

41 

15-17  LST 

69 

64 

51 

26 

22 

20 

14 

13 

25 

41 

49 

63 

38 

18-20  LST 

71 

68 

54 

29 

20 

18 

15 

12 

28 

46 

52 

64 

40 

21-23  LST 

71 

66 

59 

35 

24 

22 

18 

19 

34 

49 

51 

61 

42 

ALL  HOURS 

70 

69 

58 

38 

27 

29 

26 

23 

36 

50 

50 

63 

45 

8.  %  FRFQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

58 

59 

48 

33 

19 

23 

18 

21 

34 

39 

36 

49 

36 

03-05  LST 

58 

57 

51 

39 

29 

36 

32 

33 

40 

42 

36 

47 

42 

06-08  LST 

58 

62 

51 

39 

29 

25 

26 

27 

39 

46 

37 

54 

41 

09-11  LST 

57 

60 

46 

22 

13 

14 

11 

12 

24 

38 

34 

52 

32 

12-14  LST 

55 

55 

36 

16 

9 

8 

6 

5 

13 

31 

33 

50 

26 

15-17  LST 

54 

52 

36 

14 

8 

6 

5 

5 

13 

30 

31 

49 

25 

18-20  LST 

56 

56 

41 

18 

13 

9 

6 

6 

19 

34 

51 

29 

21-23  LST 

58 

56 

45 

26 

16 

13 

10 

12 

24 

37 

38 

46 

32 

ALL  HOURS 

57 

57 

44 

26 

17 

17 

14 

15 

26 

37 

35 

50 

33 

9.  %  FRFQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

45 

48 

35 

27 

16 

14 

12 

14 

26 

30 

26 

37 

28 

03-05  LST 

47 

48 

39 

30 

23 

26 

21 

24 

30 

33 

26 

35 

32 

06-08  LST 

49 

48 

41 

29 

17 

14 

15 

18 

28 

37 

27 

41 

30 

09-11  LST 

48 

47 

36 

17 

6 

7 

4 

7 

14 

26 

26 

39 

23 

12-14  LST 

43 

43 

24 

11 

5 

5 

2 

3 

6 

19 

22 

36 

18 

15-17  LST 

45 

39 

22 

9 

5 

3 

2 

3 

6 

19 

21 

36 

18 

18-20  UST 

46 

43 

30 

12 

8 

5 

4 

3 

13 

24 

24 

39 

21 

21-23  LST 

47 

45 

33 

19 

12 

6 

6 

9 

18 

28 

27 

34 

24 

ALL  HOURS 

46 

45 

33 

19 

12 

10 

8 

10 

18 

27 

25 

37 

24 

10.  $  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

13 

13 

6 

7 

3 

2 

3 

5 

10 

8 

4 

5 

7 

03-05  LST 

12 

14 

9 

7 

4 

4 

6 

9 

11 

11 

5 

7 

8 

06-08  LST 

11 

13 

10 

5 

1 

# 

1 

2 

7 

10 

6 

6 

6 

09-11  LST 

1 1 

10 

5 

1 

0 

0 

0 

// 

1 

4 

2 

5 

3 

12-14  UST 

10 

6 

1 

» 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

6 

2 

15-17  LST 

10 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

7 

3 

18-20  UST 

14 

10 

3 

1 

» 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

6 

3 

21-23  LST 

14 

15 

5 

2 

1 

# 

1 

2 

4 

5 

5 

7 

5 

ALL  HOURS 

12 

11 

5 

3 

1 

1 

1 

2 

4 

5 

3 

6 

5 

REMARKS:  Precipitation,  Extreme  Max  and  Extreme  Min  Temperature  Data  is  for  Odense,  Denmark 
which  is  7  statue  miles  from  Odense/Beldringe  Arpt. 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  ODENSE/BELDRINGE  ARPT,  DENMARK  STATION  #:  061200  ICAO  ID:  EKOD 

LOCATION:  55°28'N,  10‘>20'E  ELEVATION  (FEET):  56  LST  =  GMT  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1986  PERIOD:  7301-8312 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

» 

1 

1 

0 

0 

4 

0 

0 

4 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

4 

4 

1 

0 

0 

0 

4 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

1 

4 

4 

0 

0 

4 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

0 

0 

4 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

0 

0 

4 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

4 

0 

0 

4 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

0 

0 

4 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

12 

6 

14 

10 

9 

8 

8 

7 

1 1 

16 

19 

15 

1 1 

03-05 

LST 

14 

6 

12 

13 

8 

12 

10 

8 

12 

14 

19 

12 

12 

06-08 

LST 

16 

8 

13 

14 

11 

12 

9 

12 

13 

20 

23 

20 

14 

09-11 

LST 

14 

8 

15 

10 

11 

9 

10 

9 

11 

19 

22 

19 

13 

12-14 

LST 

16 

9 

15 

11 

12 

9 

7 

8 

1 1 

19 

24 

19 

13 

15-17 

LST 

17 

9 

13 

12 

12 

8 

9 

8 

13 

20 

26 

21 

14 

18-20 

LST 

19 

8 

16 

11 

11 

10 

8 

7 

1 1 

16 

26 

17 

13 

21-23 

LST 

16 

7 

15 

10 

11 

10 

6 

7 

10 

16 

22 

15 

12 

ALL  HOURS 

16 

8 

14 

11 

11 

10 

8 

8 

12 

18 

23 

17 

13 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

11 

4 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

3 

03-05 

LST 

8 

1 1 

4 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

5 

3 

06-08 

LST 

12 

13 

7 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

7 

3 

09-11 

LST 

13 

15 

7 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

9 

4 

12-14 

LST 

15 

12 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

10 

4 

15-17 

LST 

10 

9 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

11 

3 

18-20 

LST 

9 

10 

5 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

7 

3 

21-23 

LST 

1 1 

8 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

3 

ALL  HOURS 

11 

11 

5 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

8 

3 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS ) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

1 

03-05 

LST 

3 

2 

2 

1 

0 

4 

0 

0 

4 

4 

4 

4 

1 

06-08 

LST 

4 

3 

1 

2 

4 

1 

4 

4 

1 

2 

3 

5 

2 

09-1 1 

LST 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

3 

3 

4 

5 

3 

12-14 

LST 

5 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

6 

6 

3 

15-17 

LST 

3 

2 

2 

3 

1 

0 

4 

1 

3 

2 

4 

5 

2 

18-20 

LST 

4 

2 

1 

1 

4 

0 

0 

1 

1 

1 

3 

4 

2 

21-23 

LST 

2 

1 

1 

* 

4 

0 

0 

1 

# 

1 

4 

5 

1 

ALL  HOURS 

4 

2 

2 

2 

1 

4 

4 

1 

2 

2 

4 

5 

2 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

<t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/ YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFFTAC  DATSAV  FOR  JAN  73  "  DEC  83 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

42 

46 

31 

26 

15 

14 

12 

13 

26 

27 

22 

33 

26 

03-05  LST 

44 

45 

35 

27 

22 

24 

19 

22 

29 

30 

22 

32 

29 

06-08  LST 

45 

44 

37 

26 

15 

13 

13 

16 

25 

35 

22 

36 

27 

09-11  LST 

44 

44 

29 

15 

4 

3 

3 

5 

1 1 

21 

22 

32 

19 

12-14  LST 

41 

39 

20 

8 

5 

3 

2 

2 

5 

14 

18 

30 

16 

15-17  LST 

42 

35 

19 

8 

4 

3 

2 

3 

6 

16 

18 

29 

15 

18-20  LST 

42 

40 

25 

10 

6 

4 

3 

3 

13 

21 

20 

35 

19 

21-23  LST 

44 

44 

30 

17 

1 1 

6 

6 

9 

17 

26 

25 

30 

22 

ALL  HOURS 

43 

42 

28 

17 

10 

9 

8 

9 

16 

24 

21 

32 

22 

6.  {  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

32 

38 

20 

17 

10 

10 

9 

10 

20 

18 

14 

20 

18 

03-05  LST 

32 

33 

23 

19 

13 

14 

15 

17 

21 

22 

14 

20 

20 

06-08  LST 

33 

33 

26 

17 

8 

5 

5 

8 

15 

22 

15 

23 

18 

09-11  LST 

31 

30 

18 

6 

1 

1 

1 

1 

5 

13 

12 

15 

1 1 

12-14  LST 

30 

24 

12 

4 

1 

2 

# 

1 

2 

6 

10 

’7 

9 

15-17  LST 

30 

23 

9 

4 

2 

2 

0 

1 

3 

9 

9 

17 

P 

18-20  LST 

32 

29 

16 

4 

3 

2 

1 

1 

6 

12 

12 

20 

12 

21-23  LST 

36 

3^ 

20 

8 

6 

3 

2 

6 

12 

16 

14 

22 

15 

ALL  HOURS 

32 

30 

18 

10 

5 

5 

4 

6 

10 

15 

13 

19 

14 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

21 

24 

12 

10 

6 

4 

4 

7 

15 

12 

7 

9 

1  1 

03-05  LST 

20 

22 

14 

10 

8 

8 

9 

12 

14 

15 

8 

13 

13 

06-08  LST 

20 

20 

16 

9 

3 

1 

3 

4 

9 

1  4 

9 

12 

1  0 

09-11  LST 

17 

18 

8 

1 

# 

0 

0 

# 

3 

7 

5 

9 

6 

12-14  LST 

17 

13 

5 

# 

0 

# 

0 

0 

1 

3 

6 

10 

5 

15-17  LST 

16 

13 

4 

# 

0 

0 

1 

1 

2 

4 

1 1 

4 

18-20  LST 

23 

17 

7 

2 

# 

# 

# 

0 

2 

5 

6 

1 1 

6 

21-23  LST 

23 

22 

10 

4 

2 

1 

1 

3 

7 

8 

7 

1 1 

8 

ALL  HOURS 

20 

19 

10 

5 

3 

2 

2 

3 

6 

8 

7 

1 1 

8 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

,25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

7 

3 

3 

1 

1 

2 

4 

6 

6 

3 

4 

4 

03-05  LST 

7 

9 

5 

5 

4 

3 

4 

6 

8 

9 

4 

5 

6 

06-08  LST 

5 

8 

5 

3 

1 

# 

1 

2 

5 

7 

3 

4 

4 

09-11  LST 

5 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

2 

2 

12-14  LST 

4 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

* 

2 

1 

15-17  LST 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

4 

1 

18-20  LST 

6 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

4 

2 

21-23  LST 

6 

8 

2 

1 

# 

0 

1 

1 

3 

3 

3 

4 

3 

ALL  HOURS 

5 

6 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

3 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SAEDENSTRAND ,  DENMARK 
LOCATION:  55‘>30'N,  8''24'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986 


STATION  #:  060890  ICAO  ID:  N/A 

ELEVATION  (FEET):  36  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  VARIED 


NO.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (° 

F) 

EXTREME  MAX 

1 

54 

55 

59 

68 

79 

93 

87 

95 

83 

74 

64 

48 

95 

MEAN  DLY  MAX 

1 

37 

36 

41 

48 

58 

63 

65 

67 

61 

53 

45 

39 

51 

MEAN 

1 

34 

33 

37 

43 

52 

58 

61 

62 

56 

49 

43 

36 

47 

MEAN  DLY  MIN 

1 

32 

30 

34 

38 

46 

53 

56 

57 

52 

46 

40 

34 

43 

EXTREME  MIN 

1 

5 

10 

18 

26 

30 

32 

41 

45 

39 

28 

14 

3 

3 

«  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

#  DAYS  T  32 

1 

15 

17 

11 

3 

# 

it 

0 

0 

0 

1 

4 

1 1 

62 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

4,8 

3.0 

4,4 

3.0 

4.0 

4.1 

5.6 

6.5 

7.7 

7.4 

6.0 

5.6 

34. E 

MEAN 

2 

2.0 

1 .5 

1.6 

1.5 

1.5 

1.8 

2.5 

3.5 

2.9 

3.5 

2.7 

2.5 

27.5 

MINIMUM 

2 

0.3 

0.2 

0.2 

0.3 

0.4 

0.1 

0.4 

1.0 

0.6 

0.2 

0.8 

0,1 

18.7 

MAX  24  HR 

2 

1  .0 

0.9 

0.8 

1 .1 

1.3 

1,9 

1 .2 

2.5 

2.3 

1 .6 

1.3 

1 .1 

2.5 

#  DAYS  ^0.04 

2 

14 

12 

12 

12 

12 

11 

14 

17 

15 

18 

16 

16 

169 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

* 

» 

* 

* 

» 

» 

» 

MAXIMUM 

* 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

« 

* 

» 

MAX  24  HR 

» 

» 

» 

* 

K 

« 

« 

« 

» 

* 

it  DAYS  SNOW 

2 

5 

5 

4 

1 

tt 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

20 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  ($) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg)  /  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (07  LST) 

1 

93 

93 

92 

89 

85 

85 

88 

88 

89 

92 

92 

93 

90 

RH  (16  LST) 

1 

91 

88 

81 

73 

69 

72 

73 

71 

77 

84 

88 

91 

80 

VAPOR  PRESS 

1 

.19 

,18 

.20 

.23 

.31 

.40 

.44 

.45 

.40 

.32 

.26 

.21 

.30 

DEWPOINT 

1 

33 

31 

34 

37 

45 

51 

55 

55 

52 

46 

40 

34 

43 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  /  99 

.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

W 

E 

E 

NW 

E 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

MEAN  SPEED 

(PVLG  DRCTN) 

1 

19 

10 

1 1 

16 

10 

14 

15 

13 

17 

16 

17 

16 

1 5 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS) 

1 

13 

11 

’3 

12 

11 

12 

13 

11 

14 

13 

14 

13 

13 

MAX  (PK  GST) 

» 

« 

« 

» 

* 

» 

« 

K 

» 

» 

« 

PRESSURE  ALT 

1 

1300 

1250 

1050 

850 

600 

650 

700 

550 

950 

1000 

1350 

1250 

1350 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  i  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

0 

0 

13 

DAYS  FOG  <7 

1 

17 

19 

17 

1 1 

11 

8 

6 

8 

1 1 

13 

11 

15 

147 

DAYS  BNBD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

4  0 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  S,  AS 
APPLICABLE  $  =  J  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  “  DEC  84  (3  HOURLY) 

2.  FROM  DANISH  AND  BRITISH  SOURCES,  32-70  YR  POR 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (J  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

62 

58 

48 

38 

35 

41 

38 

34 

41 

50 

51 

58 

46 

03-05 

LST 

62 

58 

46 

39 

44 

52 

54 

39 

43 

55 

48 

58 

50 

06-08 

LST 

67 

60 

54 

51 

41 

52 

51 

45 

52 

63 

52 

60 

54 

09-11 

LST 

71 

67 

53 

50 

42 

48 

48 

35 

49 

63 

62 

64 

54 

12-14 

LST 

69 

64 

61 

51 

40 

49 

49 

38 

47 

64 

59 

65 

55 

15-17 

LST 

72 

59 

52 

47 

38 

45 

47 

33 

47 

62 

60 

65 

49 

18-20 

LST 

64 

56 

54 

43 

35 

40 

44 

32 

48 

56 

54 

60 

49 

21-23 

LST 

64 

59 

51 

33 

40 

47 

46 

32 

36 

57 

48 

59 

48 

ALL  HOURS 

66 

60 

52 

44 

30 

47 

47 

36 

45 

59 

54 

61 

51 

8.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

46 

45 

34 

27 

22 

22 

19 

16 

25 

33 

33 

42 

30 

03-05 

LST 

46 

46 

35 

30 

27 

28 

30 

19 

27 

40 

33 

41 

34 

06-08 

LST 

51 

46 

40 

38 

28 

25 

31 

26 

35 

48 

34 

44 

37 

09-11 

LST 

52 

52 

39 

32 

23 

22 

23 

20 

33 

50 

44 

48 

37 

12-14 

LST 

55 

52 

40 

29 

21 

21 

21 

19 

27 

48 

44 

50 

36 

15-17 

LST 

55 

48 

38 

31 

20 

20 

20 

17 

29 

44 

44 

49 

35 

18-20 

LST 

47 

45 

37 

26 

21 

20 

19 

17 

32 

39 

41 

44 

32 

21-23 

LST 

49 

46 

38 

25 

25 

26 

21 

18 

24 

36 

33 

41 

32 

ALL  HOURS 

50 

48 

38 

30 

24 

23 

23 

19 

29 

42 

38 

45 

34 

9.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

( SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

31 

31 

25 

18 

12 

10 

8 

8 

12 

19 

18 

26 

18 

03-05 

LST 

31 

31 

24 

19 

15 

16 

15 

9 

12 

23 

17 

27 

20 

06-08 

LST 

34 

33 

29 

24 

18 

13 

15 

13 

20 

29 

19 

26 

23 

09-11 

LST 

40 

40 

26 

18 

13 

10 

9 

9 

16 

35 

27 

34 

23 

12-14 

LST 

40 

37 

27 

16 

11 

9 

7 

8 

11 

27 

28 

34 

21 

15-17 

LST 

40 

35 

26 

18 

11 

10 

8 

7 

11 

27 

30 

3>* 

21 

18-20 

LST 

33 

32 

26 

15 

12 

9 

9 

6 

15 

22 

23 

31 

19 

21-23 

LST 

33 

32 

24 

17 

13 

12 

8 

9 

11 

20 

21 

29 

19 

ALL  HOURS 

35 

34 

26 

18 

13 

11 

10 

9 

14 

25 

23 

30 

21 

10. 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

s 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

9 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

4 

3 

03-05 

LST 

7 

7 

6 

4 

3 

2 

1 

2 

2 

6 

1 

5 

4 

06-08 

LST 

10 

10 

7 

5 

4 

1 

1 

1 

3 

7 

2 

5 

5 

09-11 

LST 

9 

10 

6 

4 

1 

1 

0 

0 

1 

6 

3 

5 

4 

12-14 

LST 

8 

9 

4 

3 

0 

1 

0 

0 

1 

4 

3 

3 

3 

15-17 

LST 

10 

7 

4 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

3 

2 

4 

3 

18-20 

LST 

8 

8 

6 

2 

1 

1 

# 

0 

1 

2 

4 

4 

3 

21-23 

LST 

7 

7 

5 

3 

1 

1 

0 

1 

1 

3 

3 

4 

3 

ALL  HOURS 

8 

8 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

4 

3 

41 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SAEDENSTRAND ,  DENMARK  STATION  #:  060890  ICAO  ID:  N/A 

LOCATION:  SS^SO'N,  8»24'E  ELEVATION  (FEET):  36  LST  =  GMT  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986  PERIOD:  VARIED 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY 

OF  OCCURRENCE  (J 

FREQ) 

OF  THUNDERSTORMS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

if 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

if 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

if 

0 

0 

if 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

if 

if 

0 

0 

if 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

if 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

» 

if 

# 

0 

0 

if 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

if 

1 

0 

0 

if 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

if 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE  : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

12 

7 

13 

13 

1 1 

9 

6 

9 

1 1 

16 

17 

16 

12 

03-05 

LST 

16 

8 

10 

12 

10 

12 

11 

1 1 

15 

21 

22 

17 

14 

06-08 

LST 

13 

7 

12 

13 

11 

10 

1  4 

1 1 

18 

24 

21 

15 

1  4 

09-1 1 

LST 

13 

8 

12 

12 

11 

10 

8 

8 

17 

21 

22 

17 

13 

12-14 

LST 

14 

8 

1 1 

13 

9 

10 

6 

6 

12 

20 

24 

21 

13 

15-17 

LST 

15 

8 

1 1 

13 

11 

10 

7 

6 

15 

18 

24 

21 

13 

18-20 

LST 

16 

7 

12 

1 1 

12 

9 

7 

7 

19 

17 

21 

20 

13 

21-23 

LST 

15 

8 

13 

13 

12 

9 

9 

9 

1  4 

18 

18 

16 

13 

ALL  HOURS 

14 

8 

12 

13 

11 

10 

9 

8 

15 

19 

21 

18 

13 

3.  { 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

8 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

2 

03-05 

LST 

7 

7 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

2 

06-08 

LST 

7 

6 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

6 

2 

09-1 1 

LST 

7 

8 

4 

2 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

1 

7 

2 

12-14 

LST 

9 

5 

3 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

5 

2 

15-17 

LST 

7 

5 

5 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

2 

18-20 

LST 

6 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

8 

2 

21-23 

LST 

7 

7 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4 

2 

ALL  HOURS 

7 

6 

4 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

6 

2 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

2 

1 

3 

1 

3 

2 

3 

8 

5 

1 1 

7 

4 

03-05 

LST 

9 

3 

2 

3 

3 

3 

1 

2 

6 

5 

9 

5 

4 

06-08 

LST 

1 1 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

5 

6 

10 

4 

5 

09-1 1 

LST 

9 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

8 

5 

10 

6 

5 

1  2-14 

LST 

10 

2 

5 

4 

3 

5 

6 

4 

9 

8 

1 1 

8 

6 

15-17 

LST 

8 

2 

6 

7 

4 

4 

6 

4 

1 1 

8 

9 

8 

6 

18-20 

LST 

7 

1 

3 

5 

3 

4 

4 

4 

8 

5 

8 

9 

5 

21-23 

LST 

7 

2 

4 

4 

1 

4 

2 

2 

7 

4 

10 

9 

5 

ALL  HOURS 

9 

2 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

8 

6 

10 

7 

5 

REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE.  #  »  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  Zk  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  '  DEC  84  (3  HOURLY) 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

23 

22 

18 

10 

6 

4 

3 

3 

5 

1 1 

8 

13 

1 1 

03-05 

LST 

21 

24 

15 

1 1 

8 

8 

4 

3 

6 

13 

8 

13 

1 1 

06-08 

LST 

22 

24 

20 

17 

12 

6 

4 

8 

1 1 

18 

10 

1  4 

1  4 

09-1 1 

LST 

28 

30 

22 

1 1 

6 

2 

2 

3 

8 

20 

16 

17 

14 

12-14 

LST 

28 

27 

20 

8 

4 

2 

1 

1 

5 

16 

15 

18 

1  2 

15-17 

LST 

25 

27 

18 

8 

3 

3 

1 

1 

4 

14 

16 

19 

12 

18-20 

LST 

20 

25 

18 

8 

4 

1 

1 

1 

6 

9 

1  2 

14 

10 

21-23 

LST 

22 

22 

15 

10 

4 

4 

1 

3 

6 

10 

10 

15 

10 

ALL  HOURS 

24 

28 

18 

1 1 

6 

4 

2 

3 

6 

14 

1  2 

15 

1  2 

6.  $ 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

16 

1 1 

6 

4 

2 

1 

1 

3 

6 

5 

8 

7 

03-05 

LST 

14 

16 

9 

9 

5 

6 

3 

2 

4 

10 

4 

8 

8 

06-08 

LST 

16 

17 

1  4 

13 

8 

4 

3 

5 

8 

14 

6 

9 

10 

09-1 1 

LST 

23 

23 

16 

9 

2 

1 

// 

1 

5 

IB 

10 

1 1 

10 

12-14 

LST 

20 

20 

14 

6 

2 

1 

1 

1 

3 

10 

10 

11 

8 

15-17 

LST 

21 

22 

12 

6 

2 

2 

1 

1 

2 

9 

11 

11 

8 

18-20 

LST 

16 

16 

12 

5 

3 

1 

1 

it 

4 

4 

6 

9 

6 

21-23 

LST 

16 

14 

7 

6 

2 

3 

1 

2 

6 

7 

8 

6 

ALL  HOURS 

18 

18 

12 

8 

3 

3 

1 

2 

4 

9 

7 

9 

8 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

12 

7 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

5 

4 

03-05 

LST 

10 

8 

7 

6 

3 

3 

2 

2 

3 

7 

2 

6 

5 

06-08 

LST 

12 

12 

9 

8 

5 

2 

2 

2 

4 

8 

2 

6 

6 

09-1 1 

LST 

13 

15 

9 

6 

1 

1 

0 

0 

3 

9 

4 

7 

6 

12-1  4 

LST 

1  2 

12 

8 

4 

1 

1 

0 

0 

1 

7 

4 

7 

5 

15-17 

LST 

14 

1 1 

7 

4 

1 

1 

1 

0 

1 

6 

6 

7 

5 

18-20 

LST 

1 1 

10 

7 

3 

1 

1 

1 

0 

2 

3 

5 

6 

4 

21-23 

LST 

11 

10 

5 

4 

1 

2 

0 

1 

1 

3 

4 

5 

4 

ALL  HOURS 

1  2 

1 1 

7 

5 

2 

1 

1 

1 

2 

6 

4 

6 

5 

00 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

6 

3 

3 

1 

2 

# 

# 

1 

2 

2 

2 

2 

03-05 

LST 

4 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

# 

3 

2 

06-08 

LST 

.5 

6 

4 

4 

4 

1 

1 

0 

2 

5 

1 

3 

3 

09-1 1 

LST 

4 

7 

3 

3 

0 

0 

0 

# 

4 

2 

4 

2 

12-14 

LST 

4 

6 

3 

2 

0 

0 

0 

# 

3 

2 

2 

2 

15-17 

LST 

5 

6 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

3 

2 

3 

2 

18-20 

LST 

5 

5 

4 

1 

1 

# 

0 

0 

1 

2 

3 

2 

2 

21-23 

LST 

6 

4 

3 

1 

# 

1 

0 

0 

# 

2 

2 

2 

2 

ALL  HOURS 

5 

6 

3 

2 

1 

1 

# 

# 

1 

3 

2 

3 

2 

43 


► 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SKRYDSTRUP  (VOJENS),  DENMARK 
LOCATION:  55'’14’N,  09“16'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  #:  061100  ICAO  ID:  EKSP 

ELEVATION  (FEET):  141  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  VARIED 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

50 

52 

62 

73 

81 

84 

86 

91 

79 

72 

57 

54 

91 

MEAN  DLY  MAX 

36 

36 

42 

49 

58 

65 

67 

68 

61 

52 

45 

38 

52 

MEAN 

33 

32 

37 

42 

51 

57 

59 

60 

54 

47 

41 

35 

45 

MEAN  DLY  MIN 

28 

27 

32 

34 

42 

47 

51 

50 

47 

41 

36 

30 

39 

EXTREME  MIN 

-6 

-11 

1 

19 

25 

32 

37 

36 

28 

25 

19 

-5 

-11 

//  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

0 

0 

0 

0 

//  DAYS  T  32 

21 

23 

21 

10 

2 

If 

0 

0 

1 

3 

9 

16 

105 

If  DAYS  T  0 

If 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

1 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

MEAN 

2.4 

1.7 

2.1 

1.9 

1.7 

2.2 

2.9 

3.7 

2.7 

3.2 

2.5 

3.2 

30. 

MINIMUM 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

MAX  24  HR 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

If  DAYS  >  0.01 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

If  DAYS  T  0.5 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

'k 

it 

* 

A 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

MAXIMUM 

it 

it 

* 

A 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

MAX  24  HR 

it 

it 

* 

A 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

If  DAYS  >0.1 

it 

it 

* 

A 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

If  DAYS  T  1.5 

it 

it 

* 

A 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  /  ' 

VAPOR  PRESSURE 

;  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ('^ 

•F) 

RH  (04  LST) 

95 

95 

94 

95 

95 

96 

96 

96 

96 

95 

93 

94 

95 

RH  (15  LST) 

92 

87 

78 

66 

64 

65 

65 

62 

71 

83 

88 

93 

76 

VAPOR  PRESS 

.19 

.17 

.20 

.22 

.30 

.38 

.42 

.42 

.38 

.31 

.25 

.20 

.29 

DEWPOINT 

31 

30 

33 

36 

44 

50 

53 

53 

50 

44 

38 

33 

41 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT /KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

W 

E 

E 

W 

E 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

MEAN  SPEED 

11 

9 

11 

10 

8 

8 

8 

7 

9 

9 

10 

12 

9 

MAX  (PK  GSTS) 

64 

51 

42 

52 

37 

33 

30 

41 

50 

42 

57 

52 

64 

PRESSURE  ALT 

1400 

1450 

1150 

1000 

850 

750 

650 

700 

950 

1100 

1600 

1450 

1600 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

6 

6 

6 

5 

#  DAYS  TSTMS 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

5 

5 

3 

2 

2 

1 

30 

#  DAYS  FOG 

12 

13 

9 

7 

7 

5 

6 

9 

9 

10 

7 

10 

104 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

44 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

JAN 

STATUTE  MILES  (MI): 

FEB  MAR  APR  MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

67 

69 

54 

42 

33 

32 

35 

32 

38 

53 

49 

60 

47 

03-05  LST 

66 

72 

58 

49 

39 

40 

45 

44 

47 

57 

51 

61 

52 

06-08  LST 

68 

76 

61 

47 

30 

32 

40 

37 

45 

58 

51 

63 

51 

09-11  LST 

70 

71 

58 

41 

28 

28 

36 

27 

36 

51 

49 

62 

46 

12-14  LST 

66 

63 

53 

34 

24 

25 

27 

19 

28 

48 

50 

59 

42 

15-17  LST 

67 

60 

47 

29 

18 

18 

20 

12 

25 

43 

50 

63 

38 

18-20  LST 

73 

65 

49 

29 

18 

15 

18 

12 

28 

47 

49 

64 

39 

21-23  LST 

70 

69 

51 

33 

25 

22 

23 

21 

34 

50 

49 

62 

42 

ALL  HOURS 

68 

68 

54 

38 

27 

27 

30 

25 

35 

51 

50 

62 

45 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1500/3  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

58 

60 

48 

34 

27 

25 

24 

27 

32 

45 

39 

53 

39 

03-05  LST 

59 

63 

51 

39 

35 

34 

36 

38 

38 

50 

41 

52 

45 

06-08  LST 

59 

66 

51 

38 

24 

22 

26 

29 

36 

50 

42 

53 

41 

09-11  LST 

59 

62 

44 

23 

14 

10 

9 

10 

24 

40 

37 

50 

32 

12-14  LST 

55 

53 

34 

16 

9 

7 

6 

6 

13 

32 

34 

47 

26 

15-17  LST 

57 

50 

31 

16 

9 

8 

4 

4 

11 

30 

35 

51 

25 

18-20  LST 

62 

56 

37 

19 

11 

9 

6 

6 

18 

37 

39 

51 

29 

21-23  LST 

62 

59 

44 

25 

19 

15 

13 

15 

27 

41 

39 

52 

35 

ALL  HOURS 

59 

59 

43 

26 

18 

16 

16 

17 

25 

41 

38 

51 

34 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1000/2  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

48 

51 

40 

28 

21 

17 

16 

19 

25 

36 

31 

41 

31 

03-05  LST 

49 

53 

43 

32 

29 

23 

27 

32 

30 

42 

33 

41 

36 

06-08  LST 

50 

54 

41 

30 

17 

14 

17 

22 

28 

41 

36 

43 

33 

05-11  LST 

49 

51 

32 

16 

9 

5 

5 

6 

15 

31 

30 

41 

24 

12-14  LST 

43 

42 

24 

10 

4 

3 

3 

3 

7 

22 

26 

35 

18 

15-17  LST 

46 

40 

23 

10 

4 

5 

2 

2 

5 

21 

27 

38 

19 

18-20  LST 

51 

46 

29 

12 

7 

5 

3 

3 

12 

27 

31 

40 

22 

21-23  LST 

50 

48 

35 

19 

12 

10 

8 

9 

21 

32 

31 

39 

26 

ALL  HOURS 

48 

48 

33 

20 

13 

10 

10 

12 

18 

32 

30 

40 

26 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<200/0.5  MI 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

17 

10 

7 

6 

5 

5 

6 

10 

11 

8 

8 

9 

03-05  LST 

13 

18 

12 

10 

11 

6 

9 

11 

10 

12 

8 

10 

11 

06-08  LST 

14 

18 

12 

7 

3 

1 

3 

5 

9 

12 

8 

9 

8 

09-11  LST 

14 

15 

5 

2 

0 

0 

0 

# 

1 

6 

7 

8 

5 

12-14  LST 

11 

10 

2 

« 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

6 

3 

15-17  LST 

11 

9 

2 

» 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

3 

5 

3 

18-20  LST 

14 

13 

5 

1 

# 

0 

0 

# 

1 

4 

6 

8 

4 

21-23  LST 

12 

16 

7 

3 

2 

1 

# 

1 

4 

9 

8 

8 

6 

ALL  HOURS 

13 

14 

7 

4 

3 

2 

2 

3 

5 

7 

6 

8 

6 

45 


[] 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SKRYDSTRUP  (VO JENS) 
LOCATION;  55"14'N,  09'’I6'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT 

,  DENMARK 

1984 

STATIONS  #:  061100 

ELEVATION  (FEET):  141 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 

ICAO 

LST 

ID:  : 
-  GMT 

EKSP 

+1 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

(%  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

// 

It 

If 

# 

It 

2 

1 

1 

1 

1 

// 

# 

1 

03-05  LST 

0 

It 

0 

0 

# 

1 

1 

It 

# 

« 

# 

# 

06-08  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

If 

It 

1 

0 

If 

It 

It 

09-11  LST 

It 

If 

0 

It 

If 

It 

1 

2 

1 

It 

# 

0 

It 

12-14  LST 

0 

It 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

15-17  LST 

It 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

2 

1 

# 

# 

0 

1 

18-20  LST 

It 

0 

0 

It 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

It 

# 

21-23  LST 

0 

It 

It 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

It 

1 

ALL  HOURS 

It 

It 

It 

It 

1 

1 

1 

1 

1 

It 

It 

It 

# 

2.  %  FREQ 

OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

16 

9 

14 

15 

9 

9 

11 

9 

14 

17 

20 

18 

13 

03-05  LST 

14 

8 

13 

14 

11 

11 

13 

10 

16 

21 

21 

16 

14 

06-08  LST 

15 

8 

14 

15 

13 

13 

15 

12 

16 

23 

21 

20 

15 

09-11  LST 

16 

10 

15 

13 

14 

11 

11 

12 

18 

20 

23 

21 

15 

12-14  LST 

17 

10 

14 

15 

12 

ll 

12 

11 

16 

18 

26 

24 

16 

15-17  LST 

18 

9 

16 

14 

13 

12 

12 

9 

15 

20 

26 

25 

16 

18-20  LST 

18 

9 

16 

13 

13 

9 

10 

7 

17 

20 

26 

22 

15 

21-23  LST 

16 

11 

13 

12 

11 

7 

10 

8 

15 

19 

22 

21 

14 

ALL  HOURS 

16 

9 

14 

14 

12 

10 

12 

10 

16 

20 

23 

21 

15 

3.  %  FREQ 

OF  SNOW  AND/OR  ICE 

;  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

10 

11 

4 

2 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

6 

3 

03-05  LST 

10 

9 

4 

3 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

6 

3 

06-08  LST 

10 

11 

5 

2 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

3 

09-11  LST 

12 

15 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

It 

0 

2 

8 

4 

12-14  LST 

12 

10 

4 

2 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

1 

10 

3 

15-17  LST 

9 

9 

4 

3 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

7 

3 

18-20  LST 

9 

9 

5 

2 

It 

0 

0 

0 

It 

It 

1 

6 

3 

21-23  LST 

9 

10 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

3 

ALL  HOURS 

10 

10 

5 

2 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

7 

3 

4.  %  FREQ 

OF  SURFACE 

WIND  SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

1 

1 

1 

0 

If 

It 

It 

1 

1 

4 

4 

2 

03-05  LST 

5 

2 

2 

1 

It 

It 

0 

It 

1 

1 

3 

3 

2 

06-08  LST 

6 

2 

2 

3 

1 

1 

It 

It 

1 

1 

3 

4 

2 

09-11  LST 

6 

2 

3 

3 

1 

It 

1 

It 

4 

2 

4 

5 

3 

12-14  LST 

6 

2 

4 

4 

2 

1 

It 

1 

3 

3 

5 

5 

3 

15-17  LST 

5 

2 

3 

3 

1 

It 

1 

1 

2 

2 

4 

5 

2 

18-20  LST 

4 

1 

2 

1 

It 

It 

It 

It 

2 

2 

3 

5 

2 

21-23  LST 

4 

2 

1 

1 

It 

It 

It 

It 

It 

2 

3 

4 

2 

ALL  HOURS 

5 

2 

2 

2 

1 

It 

It 

1 

2 

2 

4 

4 

2 

46 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

^  =■  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS /DAY  OR  <  12  MONTHS /YEAR 

SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

45 

47 

37 

25 

20 

17 

15 

19 

23 

34 

29 

38 

29 

03-05 

LST 

47 

50 

40 

30 

27 

21 

25 

31 

29 

39 

31 

39 

34 

06-08 

LST 

48 

50 

35 

28 

16 

12 

14 

20 

27 

38 

32 

40 

30 

09-11 

LST 

46 

47 

29 

13 

7 

3 

4 

5 

12 

27 

26 

37 

21 

12-14 

LST 

39 

36 

20 

8 

2 

2 

2 

2 

5 

18 

21 

31 

16 

15-17 

LST 

41 

35 

19 

9 

3 

4 

2 

1 

5 

17 

23 

33 

16 

18-20 

LST 

47 

42 

25 

10 

6 

4 

3 

3 

10 

25 

28 

35 

20 

21-23 

LST 

47 

46 

31 

18 

11 

9 

6 

8 

20 

30 

28 

35 

24 

ALL  HOURS 

45 

44 

30 

18 

11 

9 

9 

11 

16 

29 

27 

36 

24 

6.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

..5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

34 

35 

25 

17 

13 

9 

10 

13 

18 

25 

19 

25 

20 

03-05 

LST 

36 

36 

26 

21 

19 

12 

17 

24 

20 

29 

20 

26 

24 

06-08 

LST 

37 

38 

25 

16 

10 

5 

7 

13 

18 

29 

22 

28 

21 

09-11 

LST 

36 

36 

20 

7 

2 

1 

1 

2 

6 

17 

15 

26 

14 

12-14 

LST 

29 

26 

11 

4 

1 

If 

1 

1 

3 

9 

12 

21 

10 

15-17 

LST 

31 

25 

12 

2 

1 

1 

# 

If 

2 

10 

14 

21 

10 

18-20 

LST 

34 

31 

16 

6 

2 

2 

1 

1 

5 

16 

18 

23 

13 

21-23 

LST 

32 

36 

21 

11 

7 

4 

3 

4 

14 

21 

19 

23 

16 

ALL  HOURS 

34 

33 

20 

10 

7 

4 

5 

7 

11 

19 

17 

24 

16 

7.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

,  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

20 

24 

14 

10 

8 

6 

6 

8 

13 

15 

12 

12 

12 

03-05 

LST 

22 

24 

15 

14 

13 

7 

12 

15 

12 

16 

12 

15 

15 

06-08 

LST 

21 

26 

15 

10 

5 

2 

4 

8 

13 

18 

11 

16 

12 

09-11 

LST 

22 

23 

10 

3 

If 

0 

If 

2 

9 

9 

14 

8 

12-14 

LST 

18 

15 

5 

1 

0 

If 

If 

If 

4 

5 

10 

5 

15-17 

LST 

19 

16 

5 

1 

» 

If 

0 

0 

If 

4 

5 

10 

5 

18-20 

LST 

22 

21 

8 

2 

1 

0 

0 

If 

2 

7 

10 

12 

7 

21-23 

LST 

20 

23 

12 

6 

3 

2 

1 

2 

7 

14 

11 

13 

9 

ALL  HOURS 

21 

21 

11 

6 

4 

2 

3 

4 

6 

11 

9 

13 

9 

8.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI 

:: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

10 

7 

5 

4 

4 

4 

5 

7 

9 

5 

4 

6 

03-05 

LST 

7 

12 

9 

8 

8 

5 

7 

7 

8 

9 

4 

5 

7 

06-08 

LST 

8 

13 

7 

6 

3 

1 

2 

4 

6 

9 

4 

5 

6 

09-11 

LST 

8 

10 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

3 

4 

3 

12-14 

LST 

5 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

1 

15-17 

LST 

6 

6 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

If 

1 

1 

2 

2 

18-20 

LST 

8 

8 

3 

1 

If 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

5 

3 

21-23 

LST 

8 

10 

5 

2 

1 

1 

If 

If 

3 

6 

4 

4 

4 

ALL  HOURS 

8 

9 

4 

3 

2 

1 

2 

2 

3 

6 

3 

4 

4 

47 


OPERATIOMAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  VANDEL  (VEJLE)  DENMARK 
LOCATION:  55°42'N  009°13'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAY  1983 


STATION  #:  061000  ICAO  ID:  EKVA 
ELEVATION  (FEET):  241  LST  =  GMT  +  1 
PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


1.  TEMPERATURE  (°F) 


EXTREME  MAX 

57 

48 

59 

73 

79 

86 

84 

91 

75 

70 

55 

50 

91 

MEAN  DLY  MAX 

34 

35 

41 

49 

59 

65 

67 

68 

61 

51 

44 

36 

51 

MEAN 

32 

32 

38 

44 

55 

60 

62 

63 

56 

48 

41 

34 

47 

MEAN  DLY  MIN 

30 

29 

33 

37 

47 

53 

56 

56 

49 

43 

38 

32 

42 

EXTREME  MIN 

-1 

7 

3 

18 

27 

32 

32 

43 

32 

24 

0 

-5 

-5 

if  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

it 

if  DAYS  <  32 

14 

14 

9 

4 

1 

if 

if 

0 

1 

2 

6 

10 

6l 

if  DAYS  <  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM  * 

MEAN  2.20  1 

MINIMUM  * 

MAX  24  HR  * 

#  DAYS  >  0.01  7 

if  DAYS  >0.5  * 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  * 

MAXIMUM  * 

MAX  24  HR  * 

if  DAYS  >0.1  * 

if  DAYS  >1.5  * 


************* 

2  20  1.69  2.01  1.81  1.77  1.93  2.52  3.46  2.60  2.83  2.48  2.80  28.11 

j.  ...  J.  Jl.  4-  rt  *  *  *  *  * 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSLTIE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 
RH  (15  LST) 
VAPOR  PRESS 
DEWPOINT 


5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95%  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 
MAX  (PK  GSTS) 
PRESSURE  ALT 


MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG 


E 

W 

E 

WNW 

W 

W 

W 

ESE 

12 

11 

11 

10 

11 

11 

11 

11 

42 

37 

40 

34 

37 

47 

38 

40 

1050 

950 

850 

750 

750 

750 

950 

1150 

CLD  COVER 
tf  DAYS  TSTMS 
it  DAYS  FOG 


REMARKS:  *  =  DATA  ROT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  C  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982  EKVA 

2 
3. 

T.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  T%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

J. 

* 

.X 

k 

k 

k 

JL 

k 

X 

☆ 

03-05 

LST 

k 

-k 

JL 

k 

k 

k 

k 

JL 

k 

X 

06-00 

LST 

68 

76 

66 

47 

31 

36 

43 

37 

45 

62 

51 

64 

52 

09-11 

LST 

71 

71 

60 

34 

25 

24 

26 

22 

38 

55 

50 

61 

45 

12-lA 

LST 

66 

64 

53 

32 

20 

18 

19 

16 

24 

47 

49 

57 

39 

15-17 

LST 

64 

64 

46 

26 

18 

15 

15 

12 

20 

47 

47 

57 

38 

18-20 

LST 

-V. 

* 

k 

-k 

k 

-V 

* 

X 

21-23 

LST 

‘V 

■•V 

■k 

k 

J. 

JL 

k 

JL 

* 

k 

J.. 

* 

X 

.ALL  HOURS 

"k 

" 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

8.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

< 

1500/3 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

k 

"k 

J« 

* 

* 

JL 

.X 

X 

k 

03-05 

LST 

"rC 

JL 

k 

k 

* 

k 

j. 

k 

a. 

* 

X 

k 

06-08 

LST 

57 

66 

56 

39 

24 

28 

32 

30 

40 

52 

38 

50 

42 

09-11 

LST 

62 

64 

50 

22 

12 

10 

11 

10 

27 

45 

36 

51 

33 

12-14 

LST 

56 

56 

34 

18 

9 

6 

5 

7 

15 

35 

33 

46 

27 

15-17 

LST 

55 

54 

29 

16 

7 

5 

3 

4 

12 

33 

33 

47 

27 

18-20 

LST 

V.- 

j. 

•k 

J. 

k 

ri' 

k 

k 

k 

k 

21-23 

LST 

w 

* 

k 

k 

k 

k 

* 

.A. 

k 

ALL  HOURS 

•V 

k 

k 

.L 

k 

k 

k 

k 

X 

Vf 

k 

9.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

< 

1000/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

k 

k 

JL 

^L 

.L 

k 

k 

.L 

X 

X 

03-05 

LST 

•k 

•A' 

JL 

r% 

JL 

JL 

* 

JL 

k 

* 

X 

k 

06-08 

LST 

48 

59 

47 

30 

19 

20 

21 

23 

33 

44 

32 

42 

34 

09-11 

LST 

53 

55 

38 

15 

9 

6 

6 

7 

18 

35 

30 

41 

26 

12-14 

LST 

1*1 

46 

24 

12 

4 

4 

3 

5 

11 

25 

25 

35 

20 

15-17 

LST 

46 

42 

22 

12 

4 

4 

3 

2 

9 

21 

25 

36 

21 

18-20 

LST 

a. 

•k 

JL 

k 

.L 

J. 

* 

X 

* 

21-23 

LST 

'k 

.c 

j. 

k 

k 

k 

k 

X 

* 

* 

ALL  HOmS 

a. 

* 

.t. 

* 

k 

.L 

k 

* 

JL 

X 

X 

X 

10.  t  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

JL 

f\ 

.L 

* 

* 

* 

JL 

k 

k 

X 

03-05 

LST 

'k 

"k 

* 

J. 

A 

k 

k 

JL 

* 

X 

X 

06-08 

LST 

14 

17 

13 

7 

4 

3 

3 

4 

11 

14 

8 

9 

9 

09-11 

LST 

17 

14 

6 

2 

# 

0 

0 

0 

3 

7 

6 

7 

5 

12-14 

LST 

11 

9 

4 

1 

0 

0 

0 

// 

1 

2 

4 

6 

3 

15-17 

LST 

13 

10 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

4 

3 

18-20 

LST 

* 

k 

JU 

* 

* 

k 

JL 

k 

* 

X 

* 

X 

21-23 

LST 

JL 

k 

k 

k 

JL 

JL 

k 

«L 

* 

k 

k 

X 

ALL  HOURS 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

* 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  VANDEL  (VEJLE)  DENMARK 
LOCATION:  55°42'N  009“13'E 

PREPARED  BY  USAFETAC./ECO  MAY  1983 


STATION  #:  061000  ICAO  ID:  EK\A 
ELEVATION  (FEET):  241  LST  =  GMT  +  1 
PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCLURENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JDL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

v* 

k 

* 

* 

k 

JL 

* 

J. 

03-05 

LST 

* 

k 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

.1. 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

// 

0 

0 

1 

it 

0 

1 

0 

it 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

// 

1 

1 

0 

it 

0 

it 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

// 

0 

2 

2 

1 

it 

0 

0 

0 

it 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

0 

1 

it 

0 

it 

18-20 

LST 

"k 

k 

JL 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

k 

21-23 

LST 

k 

k 

.c 

* 

k 

k 

k 

k 

A, 

/% 

-j- 

k 

ALL  HOURS 

* 

k 

k 

.c. 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

k 

2.  % 

FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

k 

* 

* 

k 

k 

..u 

JL 

* 

k 

03-05 

LST 

k 

* 

k 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

■J. 

06-08 

LST 

14 

10 

17 

10 

12 

11 

17 

13 

17 

26 

24 

22 

16 

09-11 

LST 

13 

10 

18 

13 

11 

12 

15 

13 

19 

24 

28 

20 

16 

12-14 

LST 

17 

9 

12 

16 

12 

14 

12 

12 

16 

20 

26 

19 

15 

15-17 

LST 

19 

9 

13 

15 

15 

13 

12 

12 

16 

25 

28 

22 

17 

18-20 

LST 

.■% 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

k 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

k 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

k 

* 

* 

•k 

k 

k 

* 

* 

k 

k 

* 

3.  % 

FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

k 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

k 

A 

03-05 

LST 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

.u 

k 

06-08 

LST 

17 

15 

8 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

11 

4 

09-11 

LST 

16 

17 

8 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

4 

12 

5 

12-14 

LST 

14 

14 

8 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

11 

5 

15-17 

LST 

13 

10 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

it 

3 

12 

4 

18-20 

LST 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

Vf 

k 

k 

ALL  HOURS 

k 

k 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

01-03 

LST 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

V* 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

04-06 

LST 

9 

7 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

2 

8 

10 

3 

07-09 

LST 

8 

6 

8 

6 

4 

2 

2 

1 

6 

4 

9 

11 

6 

10-12 

LST 

8 

6 

13 

11 

9 

4 

6 

5 

12 

6 

13 

14 

9 

13-15 

LST 

8 

8 

16 

14 

11 

7 

6 

6 

15 

8 

15 

17 

11 

16-18 

LST 

6 

8 

16 

8 

8 

4 

8 

8 

9 

7 

14 

16 

10 

19-21 

LST 

J. 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

'A' 

k 

k 

22-24 

LST 

k 

* 

k 

k 

k 

* 

k 

■k 

k 

J. 

-A- 

k 

k 

ALL  HOURS 

k 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 
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REMARKS : 


UATA  NOT  AVBL  (LIMITED  DUTY  STN),  #=0.0<%<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 


SOLfRCECS):  i.  US AFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  82 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

of" 

CEILING 

AND/OR  V 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

" 

-V 

* 

03-05 

LST 

Vr 

Vr 

06-08 

LST 

45 

55 

45 

09-11 

LST 

51 

48 

33 

12-U 

LST 

44 

42 

22 

15-17 

LST 

44 

39 

19 

18-20 

LST 

* 

* 

21-23 

LST 

ALL  HOURS 

* 

iV 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  ' 

500/1.: 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

'.V 

06-08 

LST 

35 

43 

30 

09-11 

LST 

40 

37 

23 

12-14 

LST 

34 

29 

14 

15-17 

LST 

33 

28 

11 

18-20 

LST 

* 

* 

21-23 

LST 

-A' 

ALL  HOURS 

* 

* 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  : 

300/1  1 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

•V 

03-05 

LST 

* 

"k 

•A- 

06-08 

LST 

21 

30 

20 

09-11 

LST 

28 

27 

12 

12-14 

LST 

22 

17 

8 

15-17 

LST 

21 

17 

5 

18-20 

LST 

*v 

* 

21-23 

LST 

.V. 

* 

ALL  HOURS 

.K, 

* 

00 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

100/0.: 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

* 

'k 

03-05 

LST 

.C 

.K 

* 

06-08 

LST 

9 

8 

6 

09-11 

LST 

9 

6 

2 

12-14 

LST 

6 

3 

15-17 

LST 

7 

5 

1 

18-20 

LST 

"k 

•k 

* 

21-23 

LST 

☆ 

ALL  HOURS 

* 

■k 

* 

APR  MAY  JUN  JUL  AUG 

*  k  *  * 


JUN  JUL  AUG 


JUN  JUL  AUG 


JUN  JUL  AUG 

*  *  * 

*  *  * 

2  2  2 

0  0  0 

0  0  0 

0  0  0 

*  *  * 

ie  'k 

*•  *  * 


SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

-A- 

k 

•A' 

A' 

* 

30 

40 

29 

39 

31 

15 

31 

27 

37 

23 

9 

20 

23 

28 

18 

8 

19 

21 

29 

18 

.t. 

"k 

.)• 

k 

VC 

k 

k 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

‘k 

k 

V 

*v 

k 

k 

24 

30 

21 

28 

22 

9 

20 

19 

25 

16 

4 

11 

14 

18 

11 

6 

11 

12 

18 

12 

* 

k 

* 

* 

'n 

k 

k 

* 

* 

k 

k 

-A- 

* 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

k 

* 

•V 

* 

/V 

.c 

k 

* 

16 

21 

11 

13 

14 

5 

13 

10 

14 

10 

3 

5 

7 

10 

6 

1 

5 

8 

9 

6 

.t. 

k 

,x 

k 

* 

k 

<> 

k 

* 

k 

* 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

k 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

k 

* 

8 

10 

5 

5 

5 

1 

4 

3 

3 

2 

0 

1 

2 

3 

1 

0 

1 

1 

2 

2 

'k 

* 

* 

* 

JU 

-k 

k 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

52 


CLOWS  (TKHIHS) 


Praparad  by  ETAC 


TEMPERArURE«*F)  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


GHATEAUROUX/DEOLS.  ERA:iCE 

PERIOD  1951-64 

)  N  46  52  E  01  44 

ELEVATION:  539  ft 

WMO  *  07354 


-i 

.  |i  2 1° 

5. 

s  H  a?  sv>  z  S 


2.4  1.0  1 

2.1  2.0  It 

2.51.1  0 

2^  1.7  0 

2'Ti  jl.!'^  0 


45  2.3  1.4  0 
34  2.2  1.7  0 
27  2.4  1.4  0 

^  2V6  y  H 
2.2'\7o^  H 


8  13  13 


RUSSWO  FOR:  Hrly  Obn:  Aug  51  -  Nov  64 
Dally  Oba:  Aug  51  -  May  64 


NOTE!  «DATA  NOT  AVAILABLE.  #USS  THAN  0.5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)|  HOURS  (U3T) 


CIO 

leas  than 
1500  feet 
and  /  or 
VSBY 

less  than 
3  oiiles 


GIG 

less  than 
1000  feet 
and  /  or 
VSBY 

less  than 
2  miles 


GIG 

less  than 
200  feet 
and  /  or 
VSBY 

less  than 
^  mlla 


00  -  02_ 

_06_- 

09  -  11 
12  -  lli_ 

15  -  17 
18  -  » 
a  -  23 
ALL  HOURS 


__00_-^2 _ 

03  -  05  ' 

06  -  08 _ 

09  -  U 
_  12^-  14 _ 

■15--^ _ ; 

13-20 
-21  _ 
ALL  HOURS 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  LIMOGES/BELLEGARDE,  FR  STATION  #;  074340  ICAO  ID:  LFBL 

LOCATION:  45'>52'N,  01“12‘E  ELEVATION  (FEET):  1299  LST  -  GMT  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  APRIL  1985  PERIOD:  730101-831231 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

3 

63 

72 

77 

85 

90 

98 

102 

101 

90 

81 

78 

67 

102 

MEAN  DLY  MAX 

1 

44 

46 

50 

54 

61 

68 

72 

72 

67 

58 

50 

45 

57 

MEAN 

1 

39 

40 

44 

48 

54 

61 

65 

65 

60 

52 

44 

40 

51 

MEAN  DLY  MIN 

1 

35 

36 

38 

40 

47 

53 

57 

57 

53 

46 

39 

36 

45 

EXTREME  MIN 

3 

-1 

-7 

15 

22 

25 

32 

38 

37 

31 

17 

12 

1 

-7 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

2 

»  DAYS  <  32 

1 

12 

10 

6 

3 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

6 

1 1 

48 

#  DAYS  7  0 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 

2 

2.6 

2.6 

2,8 

3.2 

3.5 

2.8 

2.2 

2.6 

2.6 

3.0 

3.4 

3.5 

34.6 

MINIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

3 

1  .2 

1.3 

1  .2 

1 .1 

1.7 

1.9 

1.5 

1.8 

2.^ 

2.0 

1 .9 

1  .2 

2.4 

#  DAYS  >0.01 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  p.5 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAXIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >0.1 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >1.5 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

(J) 

/  VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg) 

/  DEWPOINT  ( 

Op) 

RH  (07  LST) 

1 

88 

85 

85 

82 

85 

84 

85 

86 

88 

88 

87 

86 

85 

RH  (15  LST) 

1 

n 

66 

67 

53 

62 

58 

56 

61 

59 

69 

68 

75 

64 

VAPOR  PRESS 

1 

.21 

.20 

.23 

.23 

.31 

.39 

.45 

.45 

.40 

.32 

.25 

,21 

.30 

DEWPOINT 

1 

3^ 

33 

36 

37 

45 

51 

55 

55 

52 

38 

35 

43 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95*  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

1 

W 

W 

W 

NE 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

MEAN  SPEED 

1 

9 

10 

9 

8 

7 

7 

7- 

7 

5 

7 

9 

1 1 

8 

MAX  (PX  GST) 

1 

40 

44 

44 

40 

31 

30 

30 

29 

34 

35 

58 

45 

58 

PRESSURE  ALT 

1 

2300 

2250 

1900 

1750 

1750 

1600 

1600 

1600 

1800 

1900 

2100 

2250 

2300 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  1 

SLOWING 

SAND 

&  DUST 

(BNBD) 

CLD  COVER 

1 

6 

6 

5 

5 

6 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

5 

#  DAYS  TSTMS 

1 

0 

1 

1 

2 

4 

4 

5 

5 

4 

1 

0 

# 

27 

#  DAYS  FOG 

1 

13 

1 1 

9 

6 

7 

8 

8 

9 

9 

1  2 

1 1 

9 

111 

#  DAYS  BNBD 

1 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

54 


REMARKS:  *  >  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  $,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

if  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JANUARY  1973  "  DECEMBER  1983 

2.  WORLD  CLIMATIC  DATA 

3.  WORLD  SURVEY  OF  CLIMATOLOGY,  VOL  5 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (i  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

55 

45 

34 

29 

23 

17 

20 

16 

24 

36 

41 

44 

32 

03-05  LST 

59 

52 

47 

32 

37 

35 

29 

27 

28 

40 

43 

54 

40 

06-08  LST 

60 

54 

53 

38 

46 

47 

38 

39 

39 

51 

48 

55 

47 

09-11  LST 

59 

59 

57 

41 

45 

40 

35 

34 

35 

50 

50 

53 

47 

12-14  LST 

59 

56 

50 

36 

37 

27 

25 

29 

28 

47 

45 

53 

41 

15-17  LST 

50 

42 

35 

25 

23 

13 

15 

12 

17 

27 

32 

45 

28 

18-20  LST 

45 

37 

30 

20 

18 

9 

9 

8 

15 

24 

32 

43 

24 

21-23  LST 

51 

40 

31 

20 

19 

9 

13 

9 

13 

29 

37 

42 

27 

ALL  HOURS 

55 

48 

43 

30 

31 

25 

23 

22 

25 

38 

41 

49 

36 

8.  $  FREQ 

OF  CIG/VIS 

<  1500/3  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

46 

38 

26 

23 

18 

14 

16 

13 

18 

28 

35 

35 

26 

03-05  LST 

50 

45 

39 

28 

32 

32 

26 

25 

23 

34 

37 

42 

34 

06-08  LST 

53 

46 

47 

34 

41 

42 

35 

35 

35 

47 

42 

47 

42 

09-11  LST 

51 

51 

48 

30 

30 

26 

25 

24 

28 

44 

45 

45 

38 

12-14  LST 

48 

44 

27 

16 

15 

11 

9 

9 

12 

29 

33 

40 

25 

15-17  LST 

38 

27 

^1 

12 

1 1 

6 

5 

3 

8 

16 

21 

35 

17 

18-20  LST 

36 

29 

19 

1  2 

11 

5 

5 

4 

10 

16 

24 

34 

17 

21-23  LST 

41 

34 

22 

14 

13 

6 

9 

6 

10 

22 

30 

35 

20 

ALL  HOURS 

45 

39 

31 

21 

21 

18 

16 

15 

18 

29 

33 

39 

27 

9.  *  FREQ 

OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

39 

29 

18 

16 

13 

9 

10 

9 

13 

24 

31 

30 

20 

03-05  LST 

45 

37 

30 

22 

27 

28 

22 

22 

19 

29 

33 

35 

29 

06-08  LST 

48 

40 

39 

30 

36 

37 

29 

30 

30 

42 

37 

39 

37 

09-11  LST 

46 

44 

36 

21 

18 

18 

15 

15 

19 

36 

39 

39 

29 

12-14  LST 

37 

30 

18 

9 

8 

5 

6 

5 

7 

17 

24 

30 

16 

15-17  LST 

30 

19 

12 

7 

7 

4 

3 

2 

5 

9 

15 

26 

12 

18-20  LST 

29 

21 

12 

7 

8 

4 

4 

2 

7 

12 

17 

27 

13 

21-23  LST 

34 

25 

15 

10 

10 

4 

6 

3 

7 

16 

23 

27 

15 

ALL  HOURS 

38 

30 

23 

15 

16 

14 

12 

1 1 

1  4 

23 

27 

32 

21 

10.  %  FREC 

!  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI  (SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

12 

6 

2 

•  3 

1 

2 

1 

1 

2 

7 

7 

6 

4 

03-05  LST 

17 

12 

8 

5 

7 

8 

4 

4 

4 

9 

1 1 

1 1 

8 

06-08  LST 

18 

1  4 

12 

6 

10 

9 

7 

7 

9 

13 

13 

13 

1  1 

09-11  LST 

17 

13 

8 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

8 

13 

12 

7 

12-14  LST 

8 

6 

3 

# 

# 

# 

0 

it 

it 

1 

4 

7 

2 

15-17  LST 

6 

2 

1 

// 

# 

1 

# 

0 

1 

1 

1 

4 

2 

18-20  LST 

7 

4 

2 

» 

# 

1 

it 

0 

1 

1 

3 

7 

2 

21-23  LST 

9 

6 

2 

2 

1 

1 

it 

it 

it 

3 

4 

7 

3 

ALL  HOURS 

12 

8 

5 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

5 

7 

9 

5 

55 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  LIMOGES/BELLEGARDE,  PR  STATION  #:  074340  ICAO  ID:  LFBL 

LOCATION:  45‘’52'N,  01<>12'E  ELEVATION  (FEET):  1299  LST  =  GMT  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  APRIL  1985  PERIOD:  730101-831231 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

C 

II 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

II 

0 

# 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

II 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

II 

1 

1 

0 

0 

II 

1  2-1  4 

LST 

0 

0 

II 

0 

1 

1 

1 

1 

II 

II 

0 

II 

15-17 

LST 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

II 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

II 

II 

2 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

II 

II 

II 

1 

1 

1 

2 

1 

11 

0 

II 

2.  % 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  1 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

15 

12 

1  1 

10 

11 

7 

7 

4 

8 

1  1 

13 

15 

03-05 

LST 

15 

13 

15 

10 

10 

8 

7 

4 

9 

1 1 

12 

17 

06-08 

LST 

20 

1  4 

16 

1  2 

14 

8 

8 

4 

10 

12 

15 

20 

09-1 1 

LST 

15 

13 

15 

1 1 

11 

7 

5 

4 

7 

10 

12 

20 

12-14 

LST 

14 

15 

15 

9 

12 

6 

6 

5 

5 

12 

12 

18 

15-17 

LST 

15 

14 

13 

10 

13 

6 

6 

4 

7 

12 

12 

20 

18-20 

LST 

18 

14 

15 

1 1 

14 

6 

5 

5 

8 

12 

13 

20 

21-23 

LST 

17 

12 

14 

1 1 

12 

5 

6 

5 

5 

12 

12 

17 

ALL  HOURS 

16 

13 

14 

1 1 

12 

7 

6 

4 

7 

12 

13 

18 

3.  % 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

03-05 

LST 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

06-08 

LST 

2 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

09-1 1 

LST 

3 

5 

1 

1 

II 

0 

0 

0 

0 

II 

1 

1 

1  2-1  4 

LST 

3 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

15-17 

LST 

2 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

II 

1 

1 

18-20 

LST 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

21-23 

LST 

3 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

II 

3 

ALL  HOURS 

2 

3 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

II 

1 

2 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

II 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

II 

II 

03-05 

LST 

II 

II 

II 

0 

0 

0 

0 

II 

0 

II 

II 

II 

06-08 

LST 

# 

II 

II 

II 

0 

0 

0 

0 

II 

0 

II 

II 

» 

09-1 1 

LST 

» 

II 

II 

II 

0 

II 

0 

0 

II 

0 

# 

II 

If 

12-14 

LST 

If 

II 

II 

II 

» 

II 

0 

0 

II 

II 

II 

II 

II 

15-17 

LST 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

If 

18-20 

LST 

II 

II 

II 

» 

0 

II 

II 

II 

II 

II 

a 

II 

# 

21-23 

LST 

II 

II 

II 

H 

0 

0 

II 

0 

II 

0 

II 

II 

If 

ALL  HOURS 

1 

II 

1 

1 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

1 

2 

II 

56 


\ 


REMARKS:  »  “  DATA  NOT  AVAILABLE,  #=0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1983 

2.  WORLD  CLIMATIC  DATA 

3.  WORLD  SURVEY  OF  CLIMATOLOGY,  VOL  5 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

36 

26 

16 

15 

12 

9 

10 

9 

12 

24 

27 

26 

19 

03-05  LST 

43 

34 

29 

22 

26 

27 

21 

21 

18 

29 

31 

32 

28 

06-08  LST 

45 

36 

37 

29 

33 

35 

28 

29 

30 

39 

36 

36 

35 

09-11  LST 

44 

42 

33 

19 

15 

15 

13 

12 

17 

33 

37 

36 

27 

12-14  LST 

33 

26 

15 

6 

7 

4 

5 

4 

6 

14 

21 

26 

14 

15-17  LST 

25 

17 

10 

6 

5 

3 

3 

2 

5 

9 

13 

23 

10 

18-20  LST 

27 

19 

10 

7 

7 

4 

3 

2 

7 

1 1 

15 

25 

12 

21-23  LST 

32 

23 

13 

9 

9 

4 

6 

3 

6 

15 

21 

23 

1  4 

ALL  HOURS 

35 

28 

20 

14 

14 

13 

1 1 

10 

13 

21 

25 

28 

20 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

29 

19 

10 

10 

7 

6 

6 

5 

6 

19 

19 

18 

13 

03-05  LST 

34 

25 

20 

17 

18 

21 

15 

13 

1 1 

22 

25 

24 

20 

06-08  LST 

37 

29 

29 

22 

25 

28 

23 

21 

24 

32 

29 

29 

27 

09-11  LST 

36 

31 

23 

13 

9 

10 

8 

9 

12 

24 

29 

27 

19 

12-14  LST 

23 

18 

10 

3 

3 

1 

2 

2 

4 

9 

13 

18 

9 

15-17  LST 

18 

1 1 

7 

4 

2 

2 

2 

1 

2 

5 

7 

16 

7 

18-20  LST 

20 

14 

8 

5 

5 

2 

1 

2 

4 

7 

10 

20 

8 

21-23  LST 

25 

16 

9 

6 

6 

3 

4 

2 

4 

12 

14 

16 

10 

ALL  HOURS 

27 

20 

15 

10 

9 

9 

8 

7 

8 

16 

18 

21 

14 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

20 

13 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

1  2 

1  0 

1 1 

8 

03-05  LST 

24 

18 

12 

5 

1 1 

12 

9 

8 

8 

15 

18 

17 

14 

06-08  LST 

27 

21 

19 

6 

16 

18 

13 

13 

15 

22 

20 

20 

18 

09-1 ’  LST 

27 

21 

15 

3 

5 

5 

3 

6 

7 

14 

20 

20 

13 

12-1-1  LST 

14 

12 

6 

It 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

8 

1 1 

5 

15-17  LST 

1  1 

7 

5 

If 

1 

1 

It 

1 

1 

2 

4 

10 

4 

18-20  LST 

12 

9 

5 

It 

3 

2 

It 

If 

1 

4 

7 

13 

5 

21-23  LST 

18 

1 1 

4 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

6 

9 

1 1 

6 

ALL  HOURS 

19 

14 

9 

2 

5 

6 

4 

4 

5 

10 

12 

1  4 

9 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

5 

1 

1 

It 

If 

1 

1 

1 

4 

4 

3 

2 

03-05  LST 

10 

6 

4 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

4 

5 

5 

4 

06-08  LST 

10 

7 

6 

3 

4 

4 

3 

4 

5 

7 

6 

7 

6 

09-11  LST 

10 

6 

4 

1 

1 

# 

It 

1 

2 

4 

7 

6 

3 

12-14  LST 

4 

2 

1 

0 

It 

It 

0 

It 

If 

It 

1 

3 

1 

15-17  LST 

2 

1 

It 

It 

It 

It 

0 

0 

It 

It 

1 

3 

1 

18-20  LST 

3 

1 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

1 

3 

1 

21-23  LST 

4 

3 

1 

1 

It 

0 

0 

It 

It 

1 

2 

3 

1 

ALL  HOURS 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

I 


57 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  DRESDEN,  E.  GERMANY 
LOCATION:  51‘’08'N,  13°47'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  09^880  ICAO  ID:  ETDN 

ELEVATION  (FEET):  8l6  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8412 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

’F) 

EXTREME  MAX 

1 

55 

57 

72 

77 

86 

91 

96 

100 

87 

84 

63 

64 

100 

MEAN  DLY  MAX 

1 

35 

38 

46 

52 

64 

70 

72 

72 

66 

56 

45 

38 

55 

MEAN 

1 

31 

32 

40 

45 

55 

62 

64 

64 

58 

50 

40 

34 

49 

MEAN  DLY  MIN 

1 

27 

28 

35 

38 

47 

54 

57 

56 

51 

44 

36 

30 

42 

EXTREME  MIN 

1 

-3 

5 

17 

24 

27 

36 

45 

42 

37 

28 

14 

-1 

-3 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

#  DAYS  T  32 

1 

23 

21 

13 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

19 

94 

#  DAYS  T  0 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

t 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

3.1 

3.7 

4.0 

5.3 

7.0 

8.1 

8.9 

7.7 

7.2 

5.9 

4.0 

3.7 

34.6 

MEAN 

2 

1.4 

1.4 

1.6 

1.9 

2.4 

3.1 

3.5 

2.8 

2.0 

1.8 

1.7 

1.7 

25.3 

MINIMUM 

2 

.3 

.1 

.2 

.4 

.4 

.2 

.7 

.5 

.4 

0 

.  1 

.1 

15.4 

MAX  24  HR 

2 

.7 

.7 

.8 

1.3 

1.3 

3.0 

4.0 

1.9 

1 .5 

2.2 

1.8 

1  .2 

4.0 

#  DAYS  >0.01 

2 

16 

14 

14 

15 

14 

14 

16 

15 

13 

13 

14 

16 

173 

#  DAYS  70.5 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

16 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

» 

» 

» 

K 

» 

* 

• 

« 

» 

* 

« 

MAXIMUM 

« 

* 

» 

« 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

* 

MAX  24  HR 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

* 

» 

* 

#  DAYS  >0.1 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

* 

* 

#  DAYS  yi  .5 

« 

» 

« 

* 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  {%) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

'  /  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

1 

87 

88 

85 

86 

84 

83 

84 

86 

88 

87 

87 

88 

86 

RH  (15  LST) 

1 

80 

74 

66 

59 

55 

56 

57 

56 

61 

69 

78 

81 

66 

VAPOR  PRESS 

1 

.16 

.16 

.20 

.22 

.31 

.39 

.42 

.43 

.38 

.29 

.22 

.18 

.28 

DEWPOINT 

1 

27 

27 

33 

36 

45 

51 

53 

54 

50 

43 

36 

30 

41 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95?  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

W 

SSE 

W 

W 

$W 

W 

W 

W 

W 

SSE 

W 

W 

W 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

' 

12 

8 

10 

8 

6 

7 

7 

7 

8 

7 

10 

10 

8 

(ALL  OBS) 

1 

9 

6 

8 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

8 

9 

6 

MAX  (PK  GST) 

1 

52 

45 

43 

45 

37 

35 

29 

43 

33 

56 

43 

41 

56 

PRESSURE  ALT 

1 

1750 

1550 

1400 

1350 

1350 

1150 

1150 

1300 

1  300 

1500 

1850 

1850 

1850 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

1  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

N 

* 

* 

» 

« 

DAYS  TSTMS 

2 

0 

0 

0 

2 

4 

4 

6 

4 

1 

0 

0 

0 

21 

DAYS  FOG  <7 

1 

7 

7 

5 

5 

4 

3 

2 

5 

6 

8 

7 

6 

65 

DAYS  BNBD  <7 

1 

# 

# 

0 

# 

» 

# 

0 

# 

0 

# 

# 

# 

2 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

58 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2H  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  APR  75  -  AUG  S') 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (80  YEARS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

62 

62 

44 

30 

24  21 

17 

25 

34 

43 

57 

55 

39 

03-05  LST 

62 

65 

51 

43 

32  33 

28 

35 

42 

49 

58 

54 

45 

06-08  LST 

67 

68 

56 

53 

34  35 

34 

41 

48 

50 

60 

55 

50 

09-11  LST 

66 

64 

52 

45 

28  29 

28 

30 

37 

45 

55 

54 

44 

12-in  LST 

58 

53 

38 

35 

20  20 

22 

18 

21 

33 

50 

49 

34 

15-17  LST 

58 

51 

30 

26 

16  16 

1  4 

13 

17 

33 

48 

50 

30 

18-20  LST 

59 

57 

31 

25 

12  11 

9 

13 

21 

38 

53 

55 

31 

21-23  LST 

62 

59 

39 

28 

17  14 

1 1 

17 

26 

41 

54 

53 

34 

ALL  HOURS 

62 

60 

43 

36 

23  23 

21 

24 

31 

42 

54 

53 

39 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

51 

55 

38 

26 

20  18 

13 

21 

30 

39 

49 

'13 

33 

03-05  LST 

511 

58 

43 

36 

29  29 

24 

30 

38 

41 

49 

43 

39 

06-08  LST 

58 

62 

51 

46 

30  29 

27 

39 

43 

45 

52 

44 

43 

09-11  LST 

511 

57 

43 

31 

16  17 

15 

21 

26 

37 

45 

43 

33 

12-U  LST 

114 

42 

24 

18 

12  9 

7 

1 1 

15 

23 

3^1 

39 

23 

15-17  LST 

45 

41 

19 

14 

8  6 

6 

8 

11 

27 

35 

40 

21 

18-20  LST 

48 

50 

25 

18 

8  7 

5 

10 

18 

35 

42 

43 

25 

21-23  LST 

51 

53 

35 

23 

14  11 

9 

15 

22 

35 

46 

^13 

29 

ALL  HOURS 

51 

52 

35 

27 

17  16 

13 

19 

25 

36 

44 

42 

31 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

34 

36 

23 

17 

12  9 

9 

1 1 

19 

25 

31 

27 

21 

03-05  LST 

35 

40 

29 

25 

17  17 

13 

21 

24 

28 

32 

28 

25 

06-08  LST 

39 

43 

33 

33 

18  17 

16 

25 

28 

31 

32 

30 

28 

09-11  LST 

37 

40 

22 

19 

10  10 

9 

12 

15 

23 

29 

31 

21 

12-111  LST 

28 

24 

1  3 

10 

7  4 

3 

5 

7 

15 

22 

27 

13 

15-17  LST 

29 

24 

10 

8 

5  3 

3 

5 

6 

16 

21 

29 

13 

18-20  LST 

33 

30 

13 

10 

5  3 

3 

4 

1  0 

23 

27 

29 

IS 

21-23  LST 

35 

35 

18 

13 

8  6 

5 

8 

13 

25 

28 

28 

18 

ALL  HOURS 

34 

34 

20 

17 

10  8 

8 

1 1 

15 

23 

28 

29 

19 

10.  %  FRFQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

1 

1 

1 

1  1 

0 

1 

2 

4 

2 

5 

2 

03-05  LST 

2 

4 

2 

3 

3  2 

it 

2 

4 

6 

3 

4 

3 

06-08  LST 

3 

5 

3 

7 

2  2 

1 

2 

4 

8 

6 

5 

4 

09-11  LST 

3 

4 

2 

3 

#  # 

It 

It 

2 

5 

4 

5 

2 

12-111  LST 

2 

3 

1 

2 

#  it 

0 

It 

It 

2 

3 

4 

1 

15-17  LST 

3 

1 

» 

1 

1  0 

0 

0 

0 

1 

3 

5 

1 

18-20  LST 

3 

1 

1 

1 

1  it 

it 

It 

1 

2 

4 

6 

2 

21-23  LST 

2 

1 

1 

1 

1  it 

0 

It 

1 

3 

3 

4 

1 

ALL  HOURS 

2 

3 

1 

2 

1  1 

it 

1 

2 

4 

3 

5 

2 

59 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  DRESDEN,  E.  GERMANY 
LOCATION:  51'’08'N,  13°'<7'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  09^880 

ELEVATION  (FEET):  816 
PERIOD:  7301-81)12 


ICAO  ID:  ETDN 
LST  =  GMT  +1 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

it 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

# 

it 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

it 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

it 

1 

it 

0 

0 

0 

it 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

ft 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

it 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

2 

2 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

yf 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

6 

14 

1 1 

9 

8 

10 

9 

12 

11 

16 

11 

1  1 

03-05 

LST 

9 

4 

12 

11 

10 

11 

12 

11 

12 

10 

16 

12 

1 1 

06-08 

LST 

11 

5 

12 

12 

9 

13 

12 

11 

13 

15 

17 

1 1 

1  2 

09-11 

LST 

1 1 

7 

13 

13 

8 

12 

11 

10 

12 

13 

16 

9 

1 1 

12-1  4 

LST 

8 

7 

11 

13 

10 

10 

11 

7 

7 

12 

14 

11 

10 

15-17 

LST 

8 

9 

1 1 

14 

10 

9 

10 

11 

8 

12 

14 

12 

1 1 

18-20 

LST 

8 

7 

9 

13 

8 

8 

11 

9 

10 

1  4 

16 

13 

1 1 

21-23 

LST 

9 

7 

11 

12 

9 

7 

9 

9 

9 

14 

13 

9 

10 

ALL  HOURS 

9 

6 

12 

12 

9 

10 

1 1 

10 

10 

13 

15 

11 

1 1 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

9 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

12 

4 

03-05 

LST 

16 

9 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

12 

4 

06-08 

LST 

19 

1 1 

7 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

1 1 

5 

09-1 1 

LST 

21 

16 

7 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

14 

6 

1  2-1  4 

LST 

1  6 

12 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

16 

5 

1  5-17 

LST 

13 

1 1 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

12 

4 

18-20 

LST 

12 

9 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

1 1 

4 

21-23 

LST 

1  4 

9 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

12 

4 

ALL  HOURS 

16 

1 1 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

12 

5 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  WINE 

1  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS ) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

1 

1 

it 

it 

if 

0 

0 

it 

it 

1 

1 

1 

03-05 

LST 

3 

1 

1 

it 

0 

0 

it 

it 

0 

1 

1 

2 

1 

06-08 

LST 

4 

1 

1 

1 

it 

it 

0 

it 

it 

1 

2 

2 

1 

09-1 1 

LST 

4 

1 

2 

1 

it 

1 

it 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

12-14 

LST 

4 

1 

2 

1 

it 

1 

it 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

15-17 

LST 

3 

1 

2 

1 

0 

# 

0 

it 

it 

1 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

2 

1 

# 

it 

it 

0 

it 

it 

it 

it 

1 

1 

1 

21-23 

LST 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

1 

it 

it 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

3 

1 

1 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

1 

2 

2 

1 

60 


r  ^ 

L  2 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #=0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  APR  75  -  AUG  84 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

32 

35 

21 

16 

34 

37 

27 

23 

37 

41 

31 

30 

35 

39 

20 

17 

26 

23 

12 

8 

28 

22 

9 

7 

32 

29 

13 

10 

32 

32 

17 

13 

32 

32 

19 

16 

CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

15 

16 

10 

8 

16 

18 

11 

15 

19 

24 

17 

18 

19 

22 

10 

11 

16 

13 

5 

5 

15 

13 

3 

4 

16 

14 

7 

5 

1  4 

16 

9 

6 

16 

17 

9 

9 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

7 

7 

4 

3 

7 

9 

4 

8 

8 

11 

7 

11 

8 

10 

5 

5 

7 

5 

2 

3 

7 

5 

1 

3 

8 

5 

3 

3 

7 

5 

4 

3 

7 

7 

4 

5 

CIG/VIS  < 

100/0 

.25  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

# 

1 

# 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

0 

# 

1 

# 

0 

1 

1 

# 

0 

1 

1 

# 

0 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

12 

9 

8 

11 

17 

17 

12 

20 

17 

15 

15 

24 

7 

7 

7 

11 

5 

3 

2 

5 

3 

2 

2 

4 

4 

3 

2 

4 

7 

6 

5 

8 

9 

8 

7 

1 1 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

4 

3 

2 

6 

8 

10 

5 

11 

9 

9 

6 

15 

4 

3 

2 

6 

2 

1 

1 

3 

2 

1 

# 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

4 

4 

4 

2 

6 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

3 

1 

1 

2 

4 

4 

1 

5 

4 

4 

2 

6 

1 

1 

# 

2 

1 

# 

# 

1 

0 

# 

2 

# 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

1 

0 

// 

1 

2 

» 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

NOV  D 

29  2 

30  2 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ERFURT,  E.  GERMANY 
LOCATION:  50°59'N,  10®59'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  095540  ICAO  ID:  ETEF 

ELEVATION  (FEET):  1059  LST  -  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8412 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

’F) 

EXTREME  MAX 

2 

56 

68 

74 

84 

94 

94 

96 

98 

92 

79 

68 

61 

98 

MEAN  DLY  MAX 

2 

35 

38 

46 

55 

65 

70 

73 

72 

65 

54 

43 

37 

54 

MEAN 

1 

32 

31 

39 

44 

53 

59 

62 

62 

57 

47 

39 

33 

47 

MEAN  DLY  MIN 

2 

24 

26 

31 

36 

44 

49 

53 

52 

46 

40 

32 

28 

38 

EXTREME  MIN 

2 

-18 

-23 

-8 

17 

26 

33 

38 

37 

28 

14 

-3 

-19 

-23 

If  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

» 

# 

1 

1 

if 

0 

0 

0 

2 

#  DAYS  T  32 

1 

21 

22 

16 

9 

1 

0 

0 

0 

1 

3 

12 

20 

105 

#  DAYS  T  0 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

3 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

2.6 

2.2 

3.9 

5.6 

5.3 

7.7 

8.0 

5.8 

5.9 

4.3 

3.7 

3.6 

28.0 

MEAN 

2 

1.1 

1  .0 

1 .2 

1.6 

2.1 

2.6 

2.8 

2.2 

1 .7 

1.7 

1  .4 

1 .2 

20.6 

MINIMUM 

2 

.1 

.1 

.1 

.2 

.5 

.6 

.7 

.4 

.1 

.1 

.1 

.2 

12.8 

MAX  24  HR 

2 

.6 

.8 

.5 

.9 

1.4 

1  .2 

1.9 

2.4 

1  .2 

.8 

1.3 

.4 

2.4 

#  DAYS  >0.01 

2 

16 

14 

15 

14 

14 

13 

15 

14 

14 

14 

14 

15 

172 

#  DAYS  To. 5 

2 

# 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

11 

5.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

* 

» 

« 

» 

MAXIMUM 

» 

» 

» 

K 

* 

K 

» 

* 

* 

* 

» 

MAX  24  HR 

* 

« 

» 

* 

» 

» 

* 

K 

» 

» 

#  DAYS  >0.1 

» 

* 

» 

» 

* 

» 

* 

K 

K 

#  DAYS  Tl  .5 

* 

* 

* 

« 

* 

« 

* 

* 

* 

» 

» 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (%) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (07  LST) 

1 

86 

90 

88 

86 

85 

86 

85 

89 

89 

90 

88 

88 

87 

RH  (16  LST) 

1 

81 

78 

66 

57 

57 

58 

56 

56 

61 

72 

80 

83 

67 

VAPOR  PRESS 

1 

.16 

.16 

.19 

.21 

.29 

.37 

.40 

.41 

.36 

.28 

.21 

.17 

.27 

DEWPOINT 

1 

27 

27 

32 

34 

43 

50 

52 

52 

49 

42 

34 

29 

39 

5.  SURFACE  1 

WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95%  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

W 

$W 

W 

W 

$W 

W 

W 

$W 

W 

$W 

W 

W 

W 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

1 1 

9 

10 

9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

10 

8 

(ALL  OBS) 

1 

8 

6 

8 

7 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

7 

7 

7 

MAX  (PK  GST) 

1 

47 

45 

37 

33 

25 

» 

* 

33 

39 

37 

51 

41 

51 

PRESSURE  ALT 

1 

2050 

21  50 

2150 

1850 

1700 

1400 

1  450 

1  450 

1650 

1850 

2200 

2150 

2200 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGI'THS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

0 

0 

0 

2 

H 

6 

4 

6 

2 

0 

0 

0 

24 

DAYS  FOG  <7 

1 

8 

13 

9 

5 

4 

4 

2 

6 

6 

9 

8 

10 

84 

DAYS  BNBD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAT,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  ?,  AS 
APPLICABLE  $  =  J  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JUN  73  -  DEC  84 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (40  YEARS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (?  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


'CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE 

;  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

53 

54 

36 

25 

21 

17 

11 

17 

23 

34 

43 

52 

32 

03-05 

LST 

54 

58 

42 

34 

28 

26 

23 

27 

29 

37 

41 

51 

38 

06-08 

LST 

59 

64 

54 

46 

35 

32 

28 

36 

37 

46 

48 

55 

45 

09-11 

LST 

56 

68 

55 

45 

37 

34 

23 

29 

35 

50 

52 

53 

45 

12-14 

LST 

51 

60 

51 

41 

31 

28 

19 

23 

27 

44 

51 

55 

40 

15-17 

LST 

53 

57 

41 

29 

25 

22 

15 

17 

19 

35 

49 

54 

35 

18-20 

LST 

53 

59 

36 

24 

19 

18 

10 

13 

19 

34 

45 

51 

32 

21-23 

LST 

52 

57 

36 

23 

18 

16 

10 

15 

19 

33 

42 

52 

31 

ALL  HOURS 

54 

60 

44 

33 

27 

24 

17 

22 

26 

39 

46 

53 

37 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

33 

46 

24 

17 

12 

10 

4 

11 

14 

25 

31 

36 

22 

03-05 

LST 

34 

48 

29 

22 

19 

18 

11 

19 

20 

28 

29 

33 

26 

06-08 

LST 

36 

53 

41 

36 

28 

24 

18 

31 

29 

35 

32 

38 

33 

09-11 

LST 

38 

59 

43 

32 

21 

17 

9 

21 

25 

37 

39 

38 

32 

12-14 

LST 

34 

50 

31 

20 

12 

7 

4 

9 

14 

28 

34 

36 

23 

15-17 

LST 

33 

46 

25 

13 

10 

5 

2 

4 

9 

23 

32 

35 

20 

18-20 

LST 

35 

47 

25 

13 

9 

6 

2 

6 

9 

24 

31 

34 

20 

21-23 

LST 

33 

47 

26 

13 

9 

7 

2 

8 

11 

23 

31 

36 

21 

ALL  HOURS 

35 

50 

31 

21 

15 

12 

7 

14 

16 

28 

32 

36 

25 

9.  16 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

20 

36 

16 

9 

7 

6 

1 

7 

10 

18 

20 

25 

15 

03-05 

LST 

19 

36 

20 

14 

13 

12 

7 

14 

13 

20 

18 

24 

18 

06-08 

LST 

22 

43 

33 

28 

22 

16 

1 1 

26 

24 

27 

24 

26 

25 

09-1 1 

LST 

26 

49 

34 

19 

12 

10 

4 

13 

20 

27 

29 

28 

23 

12-14 

LST 

25 

42 

23 

10 

7 

3 

1 

4 

10 

19 

24 

26 

16 

15-17 

LST 

23 

37 

17 

7 

6 

2 

1 

3 

5 

17 

23 

27 

14 

18-20 

LST 

22 

40 

18 

7 

5 

3 

1 

4 

5 

18 

21 

25 

14 

21-23 

LST 

22 

39 

16 

7 

5 

3 

1 

4 

6 

15 

19 

24 

13 

ALL  HOURS 

23 

40 

22 

13 

10 

7 

3 

9 

12 

20 

22 

26 

17 

10.  1 

6  FREQ  OF 

'  CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

11 

3 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

8 

5 

9 

4 

03-05 

LST 

5 

12 

5 

3 

4 

3 

1 

4 

3 

9 

6 

10 

5 

06-08 

LST 

6 

16 

9 

7 

5 

3 

1 

6 

7 

11 

9 

10 

8 

09-11 

LST 

8 

15 

9 

4 

3 

1 

0 

1 

4 

9 

10 

10 

6 

12-14 

LST 

4 

10 

5 

1 

2 

0 

0 

1 

1 

5 

6 

8 

4 

15-17 

LST 

3 

8 

3 

1 

0 

# 

1 

# 

3 

6 

8 

3 

18-20 

LST 

4 

8 

3 

# 

1 

# 

0 

# 

1 

5 

5 

8 

3 

21-23 

LST 

4 

9 

2 

1 

1 

0 

1 

# 

7 

5 

9 

3 

ALL  HOURS 

5 

11 

5 

2 

3 

1 

2 

2 

7 

7 

9 

5 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  ERFURT,  E.  GERMANY 
LOCATION:  50®59'N,  10®59'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  O955>*0  ICAO  ID:  ETEF 

ELEVATION  (FEET):  1059  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-81112 


1 .  PERCENTAGE 

FREQUENCY 

JAN  FEB 

OF  OCCURRENCE 

MAR  APR 

(i 

MAY 

FREQ) 

JUN 

OF  THUNDERSTORMS: 

JUL  AUG  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

# 

2 

3 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

6 

4 

7 

9 

9 

6 

6 

5 

8 

03-05 

LST 

8 

4 

8 

10 

9 

8 

7 

6 

9 

06-08 

LST 

8 

5 

10 

9 

10 

8 

7 

8 

9 

09-11 

LST 

5 

5 

8 

9 

8 

7 

6 

6 

7 

12-14 

LST 

4 

5 

8 

10 

8 

9 

5 

6 

7 

15-17 

LST 

4 

3 

7 

9 

10 

9 

8 

7 

8 

18-20 

LST 

7 

4 

8 

8 

10 

8 

7 

7 

8 

21-23 

LST 

7 

4 

10 

10 

9 

7 

7 

7 

7 

ALL  HOURS 

6 

4 

8 

9 

9 

8 

7 

7 

8 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

9 

7 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

8 

8 

4 

4 

if 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

10 

10 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

1 1 

13 

6 

3 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

8 

7 

4 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

6 

7 

3 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

7 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

8 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

8 

8 

4 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

2 

1 

if 

if 

0 

# 

0 

if 

if 

03-05 

LST 

2 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

06-08 

LST 

3 

1 

if 

if 

if 

if 

0 

0 

if 

09-1 1 

LST 

2 

1 

if 

if 

0 

if 

0 

1 

12-14 

LST 

1 

1 

1 

0 

if 

if 

0 

0 

if 

15-17 

LST 

1 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

if 

if 

18-20 

LST 

1 

if 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

21-23 

LST 

2 

1 

if 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

2 

1 

if 

if 

if 

if 

if 

if 

if 

OCT  NOV 
9  10 

10  9 

10  7 

11  10 

9  7 

6  8 

9  9 

8  10 

9  9 


OCT  NOV 

0  5 

0  4 

0  5 

0  7 

0  4 

0  3 

0  3 

0  5 

0  5 


OCT  NOV 

0  # 

#  1 

1  1 

1  1 

0  # 

#  1 

#  # 

#  1 

/I  1 


DEC  ANN 

6  7 

7  8 

7  8 

6  7 

7  7 

6  7 

7  8 

6  8 

7  8 


DEC  ANN 

7  3 

6  3 

7  3 

8  4 

8  3 

6  2 

6  2 

7  2 

7  3 


DEC  ANN 

#  # 

1  # 

1  1 

1  1 

1  # 

1  # 

#  # 

1  # 

1  # 


64 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JUN  73  "  DEC  84 

2, 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

20 

35 

15 

9 

7 

6 

1 

7 

10 

18 

19 

24 

14 

03-05 

LST 

19 

36 

20 

14 

12 

12 

7 

14 

13 

20 

18 

23 

17 

06-08 

LST 

22 

43 

32 

28 

22 

16 

10 

26 

24 

27 

23 

26 

25 

09-1 1 

LST 

27 

49 

34 

19 

12 

10 

4 

13 

20 

27 

29 

28 

23 

12-14 

LST 

25 

41 

23 

10 

6 

3 

1 

4 

10 

19 

24 

26 

16 

15-17 

LST 

23 

37 

17 

6 

6 

2 

i 

3 

5 

17 

23 

27 

14 

18-20 

LST 

22 

40 

18 

7 

5 

3 

1 

4 

5 

18 

21 

25 

14 

21-23 

LST 

22 

39 

16 

7 

5 

3 

1 

4 

6 

15 

19 

24 

13 

ALL  HOURS 

23 

40 

22 

13 

9 

7 

3 

9 

12 

20 

22 

25 

17 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

15 

26 

10 

5 

4 

4 

1 

4 

4 

13 

1  4 

18 

10 

03-05 

LST 

15 

29 

13 

9 

7 

8 

3 

9 

9 

15 

13 

18 

12 

06-08 

LST 

16 

35 

23 

19 

13 

11 

6 

18 

17 

21 

17 

21 

18 

09-1 1 

LST 

22 

42 

26 

12 

7 

4 

1 

6 

13 

19 

21 

23 

16 

12-14 

LST 

18 

32 

15 

6 

4 

1 

# 

2 

4 

14 

16 

22 

1 1 

15-17 

LST 

17 

29 

1 1 

3 

3 

1 

2 

3 

13 

17 

21 

10 

18-20 

LST 

16 

30 

1 1 

5 

4 

1 

3 

2 

13 

14 

19 

10 

21-23 

LST 

17 

27 

8 

4 

3 

2 

3 

2 

I,"* 

13 

20 

9 

ALL  HOURS 

17 

31 

15 

8 

6 

4 

2 

6 

7 

15 

16 

20 

12 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

16 

6 

3 

1 

2 

# 

2 

2 

10 

10 

12 

6 

03-05 

LST 

1 1 

18 

8 

6 

5 

4 

2 

6 

6 

1 1 

9 

13 

8 

06-08 

LST 

1 1 

24 

16 

1 1 

8 

5 

3 

1 1 

1  2 

15 

12 

16 

12 

09-11 

LST 

15 

29 

17 

6 

4 

1 

# 

3 

7 

13 

14 

16 

10 

12-1  4 

LST 

12 

22 

9 

3 

3 

# 

0 

1 

2 

9 

1 1 

15 

7 

15-17 

LST 

10 

17 

6 

2 

2 

0 

# 

1 

1 

7 

9 

15 

6 

18-20 

LST 

11 

18 

7 

2 

2 

» 

0 

1 

1 

9 

10 

14 

6 

21-23 

LST 

10 

17 

6 

2 

1 

1 

# 

2 

1 

9 

9 

12 

6 

ALL  HOURS 

1 1 

20 

9 

4 

3 

2 

1 

3 

4 

10 

1 1 

14 

8 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0, 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

5 

2 

1 

# 

1 

// 

# 

1 

6 

4 

6 

2 

03-05 

LST 

4 

8 

4 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

7 

5 

7 

4 

06-08 

LST 

4 

11 

6 

4 

3 

2 

1 

4 

5 

9 

7 

8 

5 

09-11 

LST 

5 

9 

5 

2 

1 

1 

0 

1 

3 

7 

8 

7 

4 

12-14 

LST 

2 

6 

3 

1 

1 

0 

0 

# 

# 

3 

4 

5 

2 

15-17 

LST 

2 

4 

2 

# 

1 

0 

# 

# 

0 

3 

5 

6 

2 

18-20 

LST 

3 

3 

2 

0 

1 

# 

0 

0 

0 

4 

4 

6 

2 

21-23 

LST 

3 

5 

1 

1 

iff 

0 

0 

# 

# 

5 

4 

7 

2 

ALL  HOURS 

3 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

5 

7 

3 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ME  IN  IN GEN,  E.  GERMANY 
LOCATION:  50'>33’N,  10°23’E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  095^180  ICAO  ID:  N/A 

ELEVATION  (FEET):  1486  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8501 


SOURCE 


NO 

.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1,  TEMPERATURE  (' 

^F) 

EXTREME  MAX 

1 

51 

50 

64 

70 

82 

85 

90 

83 

80 

70 

64 

52 

90 

MEAN  DLY  MAX 

1 

31 

34 

43 

50 

59 

66 

68 

69 

63 

52 

41 

35 

51 

MEAN 

1 

27 

29 

37 

43 

51 

58 

60 

60 

55 

46 

37 

31 

45 

MEAN  DLY  MIN 

1 

23 

23 

32 

35 

42 

50 

52 

52 

47 

40 

32 

27 

38 

EXTREME  MIN 

1 

-3 

6 

14 

14 

27 

30 

36 

39 

34 

26 

13 

0 

-3 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

#  DAYS  T  32 

1 

27 

26 

20 

11 

3 

# 

0 

0 

0 

5 

16 

25 

133 

#  DAYS  7  0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

* 

n 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

« 

« 

MEAN 

2 

1.9 

1.6 

1.6 

1.9 

2.2 

2.5 

2.8 

2.1 

2.1 

2.1 

1.8 

2.1 

24.7 

MINIMUM 

» 

* 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft  • 

» 

«  . 

« 

MAX  24  HR 

* 

* 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

» 

« 

#  DAYS  >0.01 

* 

* 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

* 

« 

#  DAYS  TO. 5 

* 

* 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

» 

» 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

» 

» 

« 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

« 

« 

» 

» 

MAX  24  HR 

* 

n 

^t 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

« 

« 

» 

« 

#  DAYS  >0.1 

* 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

» 

* 

#  DAYS  T1  .5 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

« 

* 

» 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (%) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

•  /  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

1 

87 

90 

88 

86 

86 

85 

87 

89 

90 

92 

90 

88 

88 

RH  (15  LST) 

1 

82 

74 

69 

61 

59 

59 

59 

60 

62 

74 

81 

85 

69 

VAPOR  PRESS 

1 

.13 

.14 

.18 

.20 

.28 

.35 

.39 

.39 

.34 

.27 

.20 

.16 

.26 

DEWPOINT 

1 

23 

24 

31 

34 

42 

48 

51 

51 

48 

41 

33 

28 

38 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95J  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

S 

$SSE 

$S 

$NNW 

$S 

$NNW 

$NNW 

$S 

$s 

S 

S 

S 

$s 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

7 

6 

9 

8 

7 

6 

6 

6 

7 

8 

7 

8 

7 

(ALL  OBS) 

1 

7 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

MAX  (PK  GST) 

» 

« 

ft 

» 

• 

« 

ft 

» 

» 

« 

• 

PRESSURE  ALT 

1 

2400 

2250 

2100 

2000 

2100 

1850 

1850 

1750 

1900 

2250 

2500 

2450 

2500 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

1  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

6 

5 

6 

5 

5 

6 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

6 

DAYS  TSTMS 

1 

0 

0 

0 

1 

5 

6 

6 

6 

2 

0 

0 

0 

26 

DAYS  FOG  <7 

1 

14 

12 

9 

5 

7 

7 

6 

10 

10 

14 

15 

15 

124 

DAYS  BNBD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

66 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  79  -  DEC  8H 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (40  YEARS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

80 

72 

63 

48 

43 

42 

41 

37 

49 

62 

78 

81 

58 

03-05 

LST 

81 

73 

67 

55 

51 

51 

52 

52 

55 

70 

81 

82 

64 

06-08 

LST 

86 

73 

71 

59 

54 

52 

54 

58 

58 

74 

83 

85 

67 

09-11 

LST 

82 

67 

71 

57 

53 

49 

47 

49 

53 

70 

75 

80 

63 

12-1  4 

LST 

79 

64 

65 

58 

49 

57 

50 

50 

43 

61 

68 

74 

60 

15-17 

LST 

76 

61 

56 

49 

45 

51 

47 

40 

35 

46 

62 

75 

54 

18-20 

LST 

75 

61 

57 

39 

36 

36 

33 

29 

32 

49 

64 

77 

49 

21-23 

LST 

81 

64 

60 

42 

37 

36 

36 

33 

40 

54 

73 

77 

53 

ALL  HOURS 

80 

67 

64 

51 

46 

47 

45 

44 

46 

61 

73 

79 

59 

00 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

70 

65 

53 

33 

31 

21 

27 

26 

34 

52 

67 

72 

46 

03-05 

LST 

71 

67 

57 

44 

42 

34 

39 

44 

43 

58 

69 

74 

54 

06-08 

LST 

78 

69 

60 

51 

47 

37 

42 

49 

50 

64 

71 

76 

58 

09-1 1 

LST 

76 

64 

58 

47 

37 

26 

30 

33 

39 

61 

66 

73 

51 

12-14 

LST 

'’I 

58 

45 

40 

25 

20 

25 

18 

23 

45 

56 

65 

41 

15-17 

LST 

67 

51 

36 

32 

21 

16 

18 

12 

16 

34 

51 

65 

35 

18-20 

LST 

67 

52 

43 

28 

17 

14 

17 

13 

15 

36 

50 

68 

35 

21-23 

LST 

73 

55 

46 

28 

22 

16 

20 

18 

21 

42 

59 

68 

39 

ALL  HOURS 

72 

60 

50 

38 

24 

23 

27 

27 

30 

49 

61 

70 

45 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

38 

34 

21 

1 1 

12 

9 

10 

15 

22 

35 

40 

40 

24 

03-05 

LST 

36 

40 

26 

18 

24 

18 

18 

31 

28 

41 

44 

40 

30 

06-08 

LST 

40 

47 

35 

27 

24 

18 

20 

33 

36 

46 

47 

46 

35 

09-1 1 

LST 

47 

44 

32 

17 

9 

5 

8 

18 

18 

37 

40 

47 

27 

12-14 

LST 

39 

35 

18 

8 

2 

2 

3 

8 

7 

18 

31 

38 

17 

15-17 

LST 

35 

28 

12 

6 

3 

2 

3 

5 

3 

13 

29 

35 

15 

18-20 

LST 

35 

28 

15 

9 

3 

3 

3 

5 

5 

15 

31 

34 

16 

21-23 

LST 

42 

29 

19 

8 

5 

5 

5 

7 

9 

23 

36 

37 

19 

ALL  HOURS 

39 

36 

22 

13 

10 

8 

9 

15 

16 

29 

37 

40 

23 

10.  %  FREC 

(  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1  4 

13 

7 

1 

4 

1 

2 

6 

9 

18 

19 

16 

9 

03-05 

LST 

1  1 

12 

10 

4 

9 

7 

6 

14 

1  4 

22 

21 

18 

12 

06-08 

LST 

1 1 

1  1 

1 1 

4 

6 

3 

4 

12 

15 

23 

16 

18 

1  1 

09-1 1 

LST 

1  4 

1  1 

8 

1 

1 

0 

0 

1 

4 

10 

15 

15 

7 

1  2-14 

LST 

8 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

/A 

■) 

10 

10 

3 

15-17 

LST 

9 

6 

2 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

3 

9 

9 

3 

18-20 

LST 

10 

6 

4 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

2 

9 

1 1 

4 

21-23 

LST 

1  4 

8 

5 

0 

1 

# 

1 

1 

2 

8 

1  4 

1  4 

6 

ALL  HOURS 

1 1 

9 

6 

1 

3 

1 

2 

4 

6 

1 1 

1  4 

14 

7 

6  7 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  MEININGEN,  E.  GERMANY 
LOCATION:  SQOSB'N,  10°23'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  095^180  ICAO  ID:  N/A 

ELEVATION  (FEET):  1486  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8501 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (.%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

09-1 1 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

1 

3 

5 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

3 

2 

# 

0 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

8 

6 

15 

13 

16 

10 

7 

7 

9 

13 

12 

10 

1  1 

03-05 

LST 

7 

8 

14 

14 

15 

11 

14 

9 

9 

15 

12 

10 

12 

06-08 

LST 

9 

8 

16 

13 

15 

9 

10 

9 

8 

1  4 

1 1 

9 

1  1 

09-11 

LST 

7 

8 

14 

18 

15 

9 

9 

5 

9 

17 

■  8 

9 

1  1 

12-14 

LST 

7 

8 

12 

16 

14 

10 

9 

7 

9 

13 

7 

12 

10 

15-17 

LST 

5 

7 

15 

14 

13 

8 

9 

7 

9 

11 

9 

10 

10 

18-20 

LST 

6 

6 

15 

13 

17 

9 

10 

6 

8 

13 

1 1 

1  0 

10 

21-23 

LST 

7 

7 

17 

13 

17 

8 

6 

7 

9 

12 

14 

9 

1 1 

ALL  HOURS 

7 

7 

15 

14 

15 

9 

9 

7 

9 

1  4 

1 1 

10 

1 1 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

20 

15 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

18 

6 

03-05 

LST 

22 

15 

8 

7 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

17 

6 

06-08 

LST 

20 

15 

8 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

17 

7 

09-11 

LST 

22 

17 

12 

1 1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

15 

7 

12-14 

LST 

18 

14 

8 

8 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

13 

6 

15-17 

LST 

15 

12 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

12 

5 

18-20 

LST 

17 

12 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

15 

5 

21-23 

LST 

23 

13 

5 

6 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

18 

6 

ALL  HOURS 

20 

14 

7 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

16 

6 

4.  i  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

it 

03-05 

LST 

it 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

it 

06-08 

LST 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

it 

0 

it 

09-1 1 

LST 

0 

0 

it 

0 

it 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

it 

it 

12-14 

LST 

0 

it 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

15-17 

LST 

it 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

18-20 

LST 

1 

it 

it 

it 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

21-23 

LST 

it 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

ALL  HOURS 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

0 

0 

it 

it 

it 

# 

it 

68 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  79  -  DEC  34 

2. 

3. 


5.  $  FREQ  OF 

CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

38 

34 

21 

11 

12 

9 

10 

15 

22 

35 

40 

40 

24 

03-05  LST 

36 

40 

26 

18 

24 

18 

18 

31 

28 

41 

44 

40 

30 

06-08  LST 

40 

47 

35 

27 

24 

18 

20 

33 

36 

46 

47 

46 

35 

09-11  LST 

47 

44 

32 

17 

9 

5 

8 

18 

18 

37 

40 

47 

27 

12-14  LST 

39 

35 

18 

8 

2 

2 

3 

8 

7 

18 

31 

38 

17 

15-17  LST 

35 

28 

12 

6 

3 

2 

3 

5 

3 

13 

29 

35 

15 

18-20  LST 

35 

28 

15 

9 

3 

3 

3 

5 

5 

15 

31 

34 

16 

21-23  LST 

39 

29 

19 

8 

5 

5 

5 

7 

9 

23 

36 

37 

19 

ALL  HOURS 

39 

36 

22 

13 

10 

8 

9 

15 

16 

29 

37 

40 

23 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

31 

24 

12 

6 

9 

6 

6 

10 

16 

30 

31 

32 

18 

03-05  LST 

28 

28 

17 

11 

17 

14 

1 1 

24 

22 

34 

34 

32 

23 

06-08  LST 

30 

36 

24 

19 

16 

13 

14 

28 

29 

39 

36 

^4 

27 

09-11  LST 

35 

35 

23 

10 

5 

3 

4 

1 1 

1 1 

28 

32 

37 

20 

12-14  LST 

30 

24 

12 

5 

1 

1 

2 

2 

4 

11 

25 

28 

12 

15-17  LST 

28 

18 

6 

2 

1 

» 

1 

3 

2 

9 

20 

27 

10 

18-20  LST 

27 

21 

9 

5 

1 

1 

1 

2 

1 

10 

24 

23 

10 

21-23  LST 

30 

21 

10 

3 

3 

3 

2 

4 

6 

17 

27 

26 

13 

ALL  HOURS 

30 

26 

14 

8 

7 

5 

5 

1 1 

11 

21 

29 

30 

16 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  ^ 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

21 

17 

10 

3 

6 

3 

4 

6 

10 

22 

24 

23 

12 

03-05  LST 

19 

18 

13 

8 

12 

11 

8 

19 

18 

25 

26 

23 

17 

06-08  LST 

21 

23 

17 

9 

9 

8 

8 

22 

20 

31 

25 

24 

18 

09-11  LST 

25 

24 

15 

4 

1 

# 

1 

4 

7 

17 

22 

25 

12 

12-14  LST 

19 

14 

7 

2 

0 

0 

1 

# 

2 

6 

16 

19 

7 

15-17  LST 

18 

9 

4 

1 

0 

0 

# 

1 

6 

14 

16 

6 

18-20  LST 

19 

11 

6 

2 

# 

0 

# 

# 

0 

6 

15 

16 

6 

21-23  LST 

21 

12 

7 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

13 

18 

19 

8 

ALL  HOURS 

20 

16 

10 

4 

4 

3 

3 

7 

8 

16 

20 

21 

1 1 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

9 

8 

6 

1 

3 

1 

1 

5 

8 

1  4 

17 

11 

7 

03-05  LST 

6 

8 

8 

3 

7 

5 

3 

10 

11 

15 

17 

13 

9 

06-08  LST 

6 

6 

9 

3 

5 

2 

2 

9 

1 1 

16 

13 

12 

8 

09-11  LST 

6 

6 

6 

# 

0 

0 

0 

1 

3 

7 

12 

9 

4 

12-14  LST 

5 

3 

2 

0 

6 

0 

0 

0 

# 

2 

6 

6 

2 

15-17  LST 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

5 

7 

2 

18-20  LST 

5 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

8 

2 

21-23  LST 

6 

5 

4 

0 

1 

# 

# 

1 

2 

6 

1 1 

10 

4 

ALL  HOURS 

6 

5 

5 

1 

2 

1 

1 

3 

4 

9 

1 1 

10 

5 

69 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SCHMUECKE ,  E.  GERMANY 
LOCATION:  50<’39'N,  IQoitT'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  095520  ICAO  ID:  N/A 

ELEVATION  (FEET):  3067  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8412 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (^ 

’F) 

EXTREME  MAX 

2 

49 

59 

65 

70 

83 

82 

85 

88 

82 

71 

64 

48 

88 

MEAN  DLY  MAX 

2 

29 

30 

36 

44 

54 

60 

63 

61 

55 

45 

35 

30 

45 

MEAN 

1 

24 

25 

31 

37 

45 

52 

55 

55 

51 

41 

32 

27 

40 

MEAN  DLY  MIN 

2 

20 

21 

26 

32 

39 

45 

49 

48 

44 

37 

28 

23 

34 

EXTREME  MIN 

2 

-11 

-19 

2 

9 

23 

29 

36 

36 

28 

15 

-5 

-8 

-19 

#  DAYS  >  90 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

29 

28 

26 

19 

6 

// 

0 

0 

# 

8 

21 

27 

164 

#  DAYS  T  0 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

11.5 

1K4 

9.3 

9.5 

9.2 

9.3 

12.8 

11.7 

9.0 

11.6 

9.3 

9.8 

66 

MEAN 

2 

4.9 

3.7 

3.8 

3.7 

4.1 

4.8 

4.7 

‘*.3 

4.4 

4.1 

4.8 

51 

MINIMUM 

2 

1.5 

.5 

.6 

.2 

.9 

1.1 

1.7 

1.1 

1.1 

0 

.5 

.9 

34 

MAX  24  HR 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

#  DAYS  >0.01 

2 

19 

16 

17 

16 

15 

15 

17 

16 

15 

16 

16 

18 

196 

#  DAYS  70.5 

» 

* 

» 

» 

« 

* 

* 

« 

» 

» 

« 

« 

« 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

* 

» 

» 

» 

» 

* 

« 

» 

MAXIMUM 

* 

» 

* 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

MAX  24  HR 

* 

» 

» 

* 

» 

K 

» 

#  DAYS  >0.1 

* 

* 

» 

« 

* 

« 

» 

* 

» 

» 

#  DAYS  Tl  .5 

* 

* 

» 

« 

» 

» 

* 

» 

* 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (*) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (05  LST) 

1 

94 

92 

94 

89 

88 

90 

90 

90 

92 

94 

94 

96 

92 

RH  (14  LST) 

1 

94 

88 

88 

76 

71 

71 

73 

73 

77 

85 

91 

95 

82 

VAPOR  PRESS 

1 

.13 

.13 

.17 

.18 

.25 

.32 

.36 

.37 

.32 

.24 

.18 

.15 

.24 

DEWPOINT 

1 

22 

22 

29 

31 

39 

46 

49 

49 

46 

38 

30 

26 

36 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95J  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

1 

wsw 

ENE 

wsw 

W 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 

1 

14 

10 

15 

1 1 

MEAN  SPEED 
(ALL  OBS) 

1 

12 

10 

12 

9 

MAX  (PK  GST) 

» 

* 

» 

» 

PRESSURE  ALT 

* 

» 

» 

SW 

W 

w 

w 

SW 

SW 

WSW 

SW 

12 

11 

10 

8 

14 

15 

14 

15 

9 

9 

9 

8 

10 

12 

12 

13 

« 

» 

» 

» 

« 

« 

» 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

K 

SW 

14 

1 


« 


6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG 


BLOWING  SAND  &  DUST  ("BNeD) 


CLD  COVER 

1  7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

7 

7 

6 

DAYS  TSTMS 

1  1 

0 

1 

1 

6 

9 

7 

7 

3 

1 

1 

1 

38 

DAYS  FOG  <7 

1  25 

21 

24 

18 

18 

18 

16 

16 

20 

26 

26 

27 

255 

DAYS  BNBD  <7 

1  0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

70 


O  3|c 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0,5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  ?  CALM  >  PVLG  DRCTN 

<t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1,  USAFETAC  DATSAV  POR  AUG  78-  AUG  84 

2.  NATIONALINTELLIGENCE  SURVEY  (50  YEARS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE 

:  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

74 

t 

66 

53 

43 

52 

47 

40 

48 

66 

75 

79 

60 

03-05 

LST 

77 

6, 

69 

58 

50 

54 

54 

45 

53 

69 

73 

8’ 

62 

06-08 

LST 

76 

59 

69 

58 

52 

54 

53 

46 

52 

70 

73 

78 

62 

09-1  1 

LST 

75 

62 

72 

59 

56 

59 

56 

53 

54 

69 

74 

79 

64 

12-1  4 

LST 

76 

62 

71 

64 

58 

62 

59 

55 

54 

68 

71 

79 

65 

15-17 

LST 

76 

65 

72 

62 

54 

55 

51 

46 

47 

60 

71 

79 

62 

18-20 

LST 

76 

67 

67 

53 

39 

47 

40 

35 

43 

61 

74 

78 

57 

21-23 

LST 

74 

67 

67 

51 

40 

46 

43 

37 

48 

65 

75 

78 

58 

ALL  HOUR^ 

76 

64 

69 

57 

49 

54 

50 

45 

50 

66 

73 

79 

61 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO. 

1); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

74 

64 

65 

52 

42 

51 

45 

39 

47 

65 

75 

79 

58 

03-05 

LST 

77 

61 

68 

56 

48 

52 

51 

43 

52 

68 

72 

6i 

61 

06-08 

I.ST 

76 

58 

68 

58 

51 

51 

50 

44 

51 

70 

73 

78 

61 

09-11 

LST 

75 

62 

70 

58 

55 

56 

53 

48 

53 

67 

72 

78 

62 

12-14 

LST 

76 

62 

70 

62 

57 

57 

51 

49 

52 

66 

70 

79 

63 

15-17 

LST 

76 

65 

69 

60 

50 

48 

45 

42 

44 

58 

69 

78 

59 

18-20 

LST 

76 

66 

65 

52 

36 

41 

34 

32 

40 

60 

72 

78 

54 

21-23 

LST 

74 

67 

66 

51 

38 

40 

41 

36 

47 

64 

74 

78 

57 

ALL  HOURS 

76 

63 

68 

56 

47 

50 

46 

42 

48 

65 

72 

79 

59 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1 000/2 

MI 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

72 

61 

63 

49 

39 

44 

36 

34 

44 

62 

72 

78 

55 

03-05 

LST 

74 

58 

66 

52 

44 

47 

45 

38 

47 

64 

69 

80 

57 

06-08 

LST 

75 

57 

67 

54 

48 

48 

46 

40 

47 

66 

70 

75 

58 

09-1 1 

LST 

74 

59 

66 

53 

50 

53 

46 

40 

49 

66 

71 

78 

59 

12-1  4 

LST 

74 

59 

66 

53 

41 

45 

38 

36 

43 

62 

68 

78 

55 

15-17 

LST 

73 

59 

61 

48 

34 

30 

30 

31 

35 

54 

65 

77 

50 

18-20 

LST 

73 

60 

58 

43 

29 

30 

27 

24 

31 

57 

70 

77 

48 

21-23 

LST 

72 

60 

63 

46 

34 

32 

32 

27 

40 

61 

70 

77 

51 

ALL  HOURS 

73 

59 

64 

50 

40 

41 

37 

34 

42 

61 

69 

77 

54 

10.  *  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO. 

1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

58 

50 

44 

33 

33 

28 

23 

23 

35 

52 

59 

68 

42 

03-05 

LST 

60 

46 

49 

35 

38 

34 

28 

27 

39 

56 

57 

68 

45 

06-08 

LST 

57 

46 

54 

38 

39 

39 

33 

30 

38 

58 

56 

63 

46 

09-1 1 

LST 

53 

45 

50 

35 

28 

18 

23 

22 

31 

51 

56 

65 

40 

12-14 

LST 

51 

41 

37 

26 

16 

9 

14 

12 

21 

40 

50 

62 

32 

15-17 

LST 

49 

40 

30 

21 

13 

9 

1  4 

10 

18 

34 

47 

61 

29 

18-20 

LST 

52 

40 

36 

26 

17 

12 

1  4 

1  2 

19 

41 

54 

64 

32 

21-23 

LST 

53 

45 

44 

28 

24 

19 

19 

17 

26 

47 

57 

63 

37 

ALL  HOURS 

54 

44 

43 

30 

26 

21 

21 

19 

28 

47 

55 

64 

38 

71 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SCHMUECKE,  E.  GERMANY 
LOCATION:  50‘'39'N,  10»47'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  095520  ICAO  ID:  N/A 

ELEVATION  (FEET):  306?  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8412 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

# 

0 

# 

0 

# 

06-08  LST 

0 

0 

# 

0 

# 

* 

» 

1 

0 

0 

1 

# 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

2 

4 

1 

1 

# 

15-17  LST 

# 

0 

# 

1 

5 

9 

2 

6 

1 

# 

0 

0 

2 

18-20  LST 

1 

0 

1 

5 

7 

4 

4 

2 

0 

0 

# 

2 

21-23  LST 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

» 

0 

# 

2 

4 

2 

2 

1 

# 

# 

# 

1 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

3 

9 

6 

15 

10 

11 

11 

15 

13 

10 

8 

10 

03-05  LST 

5 

1 

9 

8 

18 

14 

16 

10 

12 

15 

13 

7 

1 1 

06-08  LST 

7 

5 

12 

8 

17 

14 

18 

1  4 

16 

18 

12 

8 

12 

09-11  LST 

6 

3 

13 

10 

19 

13 

15 

12 

16 

21 

9 

1 1 

1  2 

12-14  LST 

6 

4 

9 

1  0 

18 

15 

15 

9 

13 

19 

10 

1 1 

12 

15-17  LST 

4 

4 

9 

8 

20 

14 

15 

13 

13 

14 

1 1 

10 

1 1 

18-20  LST 

4 

3 

9 

9 

20 

13 

14 

8 

1  2 

15 

7 

1  2 

1 1 

21-23  LST 

5 

3 

12 

11 

17 

11 

11 

10 

12 

12 

1 1 

9 

10 

ALL  HOURS 

5 

3 

10 

9 

18 

13 

1  4 

1 1 

14 

16 

10 

9 

1 1 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

32 

20 

13 

18 

4 

0 

0 

0 

0 

3 

15 

23 

1  1 

03-05  LST 

28 

24 

17 

22 

4 

» 

0 

0 

0 

3 

17 

22 

1 1 

06-08  LST 

34 

29 

19 

25 

5 

0 

0 

0 

0 

4 

20 

22 

13 

09-11  LST 

46 

33 

26 

26 

6 

1 

0 

0 

# 

5 

22 

26 

16 

12-14  LST 

38 

24 

19 

26 

6 

0 

0 

0 

4 

19 

26 

14 

15-17  LST 

32 

24 

18 

24 

3 

# 

0 

0 

# 

3 

18 

23 

12 

18-20  LST 

34 

19 

17 

18 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

17 

20 

1 1 

21-23  LST 

37 

20 

16 

18 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

18 

24 

1 1 

ALL  HOURS 

35 

24 

18 

22 

4 

# 

0 

0 

# 

3 

18 

23 

1  2 

4,  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

4 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

4 

5 

3 

03-05 

LST 

6 

4 

6 

3 

1 

0 

1 

1 

3 

5 

4 

7 

_) 

06-08 

LST 

6 

3 

6 

4 

1 

1 

1 

It 

4 

6 

5 

6 

4 

09-1  1 

LST 

6 

3 

6 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

6 

5 

8 

4 

12-14 

LST 

5 

3 

8 

1 

» 

1 

1 

1 

2 

6 

5 

7 

3 

’5-17 

LST 

5 

1 

7 

1 

// 

1 

1 

1 

3 

6 

4 

6 

3 

18-20 

LST 

6 

1 

7 

1 

# 

1 

2 

It 

3 

5 

5 

7 

3 

21-23 

LST 

5 

2 

7 

1 

1 

It 

1 

It 

3 

3 

5 

7 

3 

ALL  HOURS 

5 

3 

7 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

5 

7 

3 

72 


REMARKS:  * 


DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5, 
BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E., 


MI  =  STATUTE  MILES 

2^  HRS/DAY  OR  <  12  MONThS/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  AUG  78-AUG 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ  OF 

CEILING  AND/OR 

VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

72 

61 

63 

49 

39 

44 

36 

34 

44 

62 

72 

78 

55 

03-05 

LST 

74 

58 

66 

52 

44 

47 

45 

38 

47 

63 

69 

80 

57 

06-08 

LST 

75 

57 

67 

54 

48 

48 

46 

40 

47 

66 

70 

75 

58 

09-1 1 

LST 

74 

59 

66 

53 

50 

53 

46 

40 

49 

66 

71 

78 

59 

12-1  it 

LST 

74 

59 

66 

53 

41 

45 

38 

36 

43 

62 

68 

78 

55 

15-17 

LST 

73 

59 

61 

ii8 

34 

30 

30 

31 

35 

54 

65 

77 

50 

18-20 

LST 

73 

60 

58 

43 

29 

30 

27 

24 

31 

57 

70 

77 

48 

21-23 

LST 

72 

60 

63 

46 

34 

32 

32 

27 

40 

61 

70 

77 

51 

ALL  HOURS 

73 

59 

64 

50 

40 

41 

37 

34 

42 

61 

69 

77 

54 

6.  % 

FRFQ  OF 

CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

70 

59 

58 

47 

37 

40 

35 

30 

40 

61 

70 

77 

52 

03-05 

LST 

71 

56 

62 

49 

43 

45 

42 

35 

46 

61 

68 

78 

55 

06-08 

LST 

72 

56 

65 

50 

46 

47 

44 

38 

44 

64 

69 

75 

56 

09-1 1 

LST 

73 

57 

62 

51 

44 

45 

41 

35 

44 

63 

70 

77 

55 

12-14 

LST 

71 

55 

59 

46 

30 

32 

27 

26 

34 

55 

66 

76 

48 

15-17 

LST 

69 

54 

50 

42 

26 

21 

22 

21 

28 

47 

61 

76 

41 

18-20 

LST 

71 

56 

54 

38 

25 

22 

21 

18 

27 

51 

67 

77 

44 

21-23 

LST 

71 

58 

59 

42 

31 

28 

29 

23 

36 

58 

68 

76 

48 

ALL  HOURS 

71 

56 

59 

45 

35 

35 

33 

28 

37 

58 

67 

76 

50 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

64 

54 

49 

40 

35 

35 

26 

26 

38 

57 

65 

73 

47 

03-05 

LST 

65 

51 

54 

44 

40 

39 

35 

30 

40 

58 

62 

75 

51 

06-08 

LST 

64 

51 

59 

45 

43 

43 

39 

34 

42 

60 

62 

71 

51 

09-1 1 

LST 

63 

54 

56 

42 

34 

29 

31 

27 

38 

58 

66 

72 

48 

1  2-1  4 

LST 

61 

49 

47 

34 

20 

17 

18 

17 

27 

45 

60 

71 

39 

15-17 

LST 

61 

48 

36 

30 

18 

12 

17 

1  4 

22 

39 

55 

70 

35 

13-20 

LST 

63 

47 

43 

31 

20 

16 

17 

1  4 

23 

45 

61 

71 

38 

21-23 

LST 

61 

51 

52 

34 

26 

23 

24 

20 

30 

51 

63 

70 

42 

ALL  HOURS 

63 

51 

50 

37 

29 

27 

26 

23 

32 

52 

62 

72 

44 

6.  % 

FRFQ  OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

,25  MI: 

,JAN. 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

54 

45 

42 

29 

31 

26 

19 

21 

35 

50 

56 

63 

39 

03-05 

LST 

56 

41 

47 

32 

34 

32 

25 

25 

38 

53 

54 

65 

42 

06-08 

LST 

53 

40 

49 

34 

34 

33 

29 

27 

36 

56 

52 

60 

42 

09-1 1 

LST 

49 

39 

45 

29 

26 

15 

18 

19 

27 

49 

52 

59 

36 

1  2-1  4 

LST 

44 

36 

33 

23 

14 

7 

11 

9 

19 

35 

46 

57 

29 

15-17 

LST 

44 

34 

25 

18 

12 

8 

12 

6 

16 

31 

42 

57 

25 

18-20 

LST 

48 

35 

33 

21 

15 

9 

13 

9 

18 

39 

49 

58 

29 

21-23 

LST 

49 

40 

40 

25 

22 

16 

18 

1  4 

26 

45 

54 

60 

33 

AI.L  HOURS 

50 

39 

39 

26 

24 

18 

18 

16 

27 

45 

51 

60 

34 

7  3 


AW$  CLIMATIC  BRIEF  ADDENDUM  I  AULHORH,  FRG. 

Pf>P0f«d  by  USAFETAC  Jul  8l  53  EQOoil* 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST) 


I  00-02 

D3TD5 - 

D5::TJ8 

THUNDERSTORMS  - mjm - 


PERIOD:  VARIED 

— -  ^  — - WMO  ♦  102180 

ELEMRTION:  1 62  ft  STN  LTRS: 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN 


0 

0 

It 

if 

1 

00-02 

03-05 

1' 

06-08 

RAIN/DRIZZLE 

09-11 

O' 

12-14 

2. 

15-17 

2; 

18-20 

2f 

21-23 

1' 

ALL  HOURS 

2' 

1 

00-02  ^ 

03-05  5 

06-08  A 

SNOW/ ICE  PELLETS 

95^11  A 

L 

15-17  ^ 

5r^23  u 

ALL  HOURS  li 

1 

00-02  U 

03-05  a 

WTNn^  CRFATFR  THAN 

06-08  a 

n  Ai'iL/o  vji\L.n  1  cn  1  n/Mi 

7^  KNOT<? 

09-11  a 

^  O  1  O 

12-14  a 

15-17 

18-20  a 

21-23  a 

ALL  HOURS  4 

FLYING  WEATHER  (%FREQ) 

HOURS  (LST) 

.1 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

800  ft.  and/or  2NM 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

'  21-23 

ALL  HOURS 

00-02 

A 

03-05 

CIC/VS8  LESS  THAN 

06-08 

500  ft .  3nd/or 

09-11 

1 , 5  NM 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

75 


1 

i 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  BAD  KREUZNACH  AAF  GERMANY  STATION  #:  106265  ICAO  ID:  EDEH 

LOCATION:  49“5rN  007®53'E  ELEVATION  (FEET):  345  LST  =  GMT  +  1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MARCH  1983  PERIOD:  JAN  1973  -  MAR  1982 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURPJINCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

'/r 

Vc 

* 

-V 

W 

03-05 

LST 

j. 

'a 

-V 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

if 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

// 

if 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

1 

1 

18-20 

LST 

v- 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

VT 

ALL  HOURS 

* 

JL 

k 

2.  % 

FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

"n 

ijt. 

* 

03-05 

LST 

Vr 

JL 

k 

* 

* 

06-08 

LST 

15 

9 

14 

10 

11 

09-11 

LST 

11 

9 

12 

5 

12 

12-14 

LST 

10 

9 

8 

8 

11 

15-17 

LST 

10 

8 

14 

12 

13 

18-20 

LST 

V' 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

•k 

* 

iV 

ALL  HOURS 

* 

k 

k 

k 

* 

3 .  %  FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

k 

* 

k 

k 

03-05 

LST 

k 

*»- 

f\ 

* 

k 

k 

06-08 

LST 

5 

4 

2 

1 

0 

09-11 

LST 

'6 

6 

1 

1 

0 

12-14 

LST 

4 

4 

1 

if 

0 

15-17 

LST 

3 

2 

1 

if 

0 

18-20 

LST 

Vf 

21-23 

LST 

k 

-k 

k 

ALL  HOURS 

k 

* 

k 

k 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS  >  25 

KNOTS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

01-03 

LST 

* 

‘.V 

* 

* 

k 

04-06 

LST 

k 

* 

a. 

07-09 

LST 

2 

1 

2 

if 

1 

10-12 

LST 

3 

1 

3 

2 

2 

13-15 

LST 

4 

3 

3 

4 

2 

16-18 

LST 

4 

2 

1 

3 

1 

19-21 

LST 

k 

* 

k 

22-24 

LST 

* 

k 

* 

k 

k 

ALL  HOURS 

* 

k 

J. 

k 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

* 

Vi" 

it 

* 

1 

if 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

*} 

if 

if 

1 

0 

0 

0 

if 

1 

1 

if 

1 

if 

0 

0 

if 

1 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

k 

k 

k 

k 

k 

it 

k 

k 

-A- 

k 

k 

k 

k 

k 

JL 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

k 

it 

k 

it 

it 

* 

-jV 

k 

'k 

k 

it 

* 

* 

* 

9 

10 

6 

7 

12 

11 

14 

11 

8 

10 

6 

7 

12 

13 

15 

10 

7 

8 

8 

7 

10 

9 

15 

9 

6 

7 

6 

10 

8 

11 

15 

10 

•A. 

* 

* 

k 

it 

it 

k 

V» 

it 

* 

it 

* 

it 

* 

it 

* 

it 

* 

* 

it 

* 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

•V 

* 

Vr 

* 

k 

* 

* 

* 

it 

k 

k 

»*« 

A 

k 

* 

0 

0 

0 

0 

if 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

1 

'' 

it 

k 

k 

v»* 

'a 

V“ 

k 

it 

Jm 

it 

k 

v? 

k 

k 

it  it  it 

(INCLUDING  GUSTS) 

k 

it 

it 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

k 

JU 

A 

it 

k 

it 

* 

k 

k 

Vf 

it 

k 

it 

if 

0 

1 

if 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

if 

2 

4 

2 

2 

1 

1 

2 

if 

5 

4 

3 

1 

2 

0 

f/ 

1 

4 

2 

2 

Vr 

J- 

k 

k 

k 

it 

Jt. 

k 

k 

k 

k 

k 

it 

* 

k 

k 

it 

k 

k 

* 

78 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVBL  (LIMITED  DUTY  STN) ,  #=0.0<%<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  MAR  82 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

k 

* 

k 

k 

* 

* 

* 

* 

JL 

/\ 

03-05 

LST 

* 

* 

" 

JL 

* 

k 

k 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

19 

24 

11 

9 

5 

2 

1 

8 

16 

30 

15 

15 

13 

09-11 

LST 

23 

26 

8 

3 

3 

# 

1 

2 

10 

27 

10 

17 

11 

12-14 

LST 

18 

19 

4 

1 

1 

0 

# 

1 

3 

11 

10 

16 

7 

15-17 

LST 

12 

13 

4 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

7 

8 

14 

5 

18-20 

LST 

k 

k 

* 

* 

k 

k 

* 

21-23 

LST 

'k 

k 

* 

* 

u. 

k 

k 

k 

* 

* 

-.V 

k 

ALL  HOURS 

.c 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

k 

6.  % 

FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

"k 

k 

k 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

.X 

* 

* 

.X 

-A 

06-08 

LST 

14 

19 

9 

5 

3 

1 

# 

4 

12 

26 

11 

9 

9 

09-11 

LST 

16 

21 

5 

1 

1 

// 

1 

5 

18 

7 

13 

7 

12-14 

LST 

13 

11 

1 

1 

1 

0 

# 

1 

5 

6 

11 

4 

15-17 

LST 

8 

8 

1 

1 

// 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

10 

3 

18-20 

LST 

k 

k 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

/V 

JL 

21-23 

LST 

k 

k 

* 

k 

•k 

* 

* 

* 

-A- 

k 

* 

* 

ALL  HOURS 

k 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

* 

i' 

k 

y. 

7.  % 

wlEQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

*• 

/V 

y. 

* 

03-05 

LST 

k 

* 

ju 

* 

k 

k 

k 

* 

* 

•*« 

4\ 

y. 

yu 

06-08 

LST 

7 

12 

3 

1 

1 

1 

# 

1 

8 

16 

6 

3 

5 

09-11 

LST 

10 

11 

1 

0 

# 

0 

0 

3 

8 

4 

5 

4 

12-14 

LST 

7 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

2 

6 

2 

15-17 

LST 

4 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

1 

18-20 

LST 

k 

•u. 

k 

* 

k 

-A- 

k 

JC 

* 

-A- 

21-23 

LST 

.j. 

/% 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

..u 

k 

y. 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

JL 

00 

FREQ  OF  CIG/VIS 

< 

100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

k 

vV 

k 

k 

* 

k 

k 

'A* 

* 

'<V 

* 

03-05 

LST 

k 

-u 

k 

* 

k 

* 

k 

oi. 

k 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

1 

4 

1 

# 

0 

0 

# 

1 

3 

5 

1 

1 

2 

09-11 

LST 

3 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

1 

12-14 

LST 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

# 

15-17 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

X 

21-23 

LST 

* 

* 

•k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

JU 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

JU 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
LIMITED 
December  1987 


Station  Name:  BAKER  AAF  (BAD  TOLZ)  GERMANY 

Latitude/Longitude:  N47  ><6  B011  36 

Hourly  Obs  P(K:  Nov  76  to  Oct  86 

Summary  of  Day  PCR:  Nov  76  to  Oct  86 

Hours  Suimnarlzed:  05-18  LST 

LST  -  (XT  +1 


Elevation:  2,350  ft 

Station  MSC:  109711 
Call  Siff>:  EDOV 


Supersedes:  Sep  1983 


MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

1  APR 

MAY 

1  JUN 

JUL 

AUG 

SH> 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

MEAN  MAX  TEMP 

op 

35 

37 

95 

51 

61 

66 

71 

70 

69 

55 

99 

37 

53 

10 

MEAN  TEMP 

op 

29 

30 

38 

93 

52 

58 

62 

61 

55 

97 

38 

31 

95 

10 

MEAN  MIN  TEMP 

op 

22 

23 

30 

39 

93 

49 

53 

52 

96 

38 

31 

25 

27 

10 

VAPOR  PRESS 

'Hg 

.13 

.1  2 

.18 

.21 

.29 

.36 

.90 

.92 

.35 

.27 

.19 

.1  5 

.29 

10 

MEAN  DEW  POINT 

op 

29 

23 

32 

36 

99 

50 

53 

59 

99 

92 

33 

28 

39 

10 

99.95?  WCPA 

Ft 

0 

0 

cn 

ro 

3200 

3100 

2950 

2950 

2650 

2600 

2600 

2700 

2960 

3050 

3500 

3050 

10 

MEAN  RH  07  LST 

? 

90 

90 

89 

85 

83 

82 

82 

88 

90 

90 

90 

92 

88 

1  0 

MEAN  RH  1  3  LST 

? 

80 

77 

69 

66 

63 

69 

59 

65 

67 

67 

79 

82 

69 

10 

MEAN  WND  DRCTN 

$W 

$E 

$W 

$W 

$W 

$W 

$W 

$W 

$W 

$W 

$W 

$W 

$W 

10 

MEAN  WND  SPD  Kts 

9 

9 

9 

5 

5 

9 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

9 

10 

HI  WND  SPD»» 

Kts 

50 

50 

98 

38 

39 

38 

90 

96 

90 

98 

68 

59 

68 

10 

NEC  CEILING 

* 

29 

91 

36 

1  33 

33 

90 

99 

95 

92 

97 

37 

30 

39 

10 

SUPPLEMENTAL  SUMMARY  OF  DAY  DATA  SECTION.  The  data  in  this  section  has  been  supplemented  by  data 
from  other  sources  and  combined  by  a  climatologist  to  result  in  an  artificial  representation  of 
of  means  and  extremes.  Since  the  data  does  not  represent  true  means  and  extremes  (as  for  a  2^-hour, 
7-day  station),  it  should  be  considered  "informational”  and  used  with  caution.  Note:  Values 
without  zeroes  following  their  decimal  points  have  been  rounded. 


XTRM  MAX  TEMP 

op 

58 

67 

76 

81 

87 

92 

99 

93 

88 

82 

72 

60 

99 

20 

MEAN  TEMP 

op 

29 

31 

37 

95 

53 

59 

62 

61 

56 

96 

38 

31 

96 

20 

XTRM  MIN  TEMP 

op, 

-20 

-25 

-5 

1  17 

21 

33 

37 

36 

29 

21 

-1 

-19  1 

-25 

20 

MAX  29HR  PRECIP 

11 

2.9 

1  3.9 

3.0 

2. 1 

3.1 

7.5 

7.1 

3.9 

5. 1 

3.8  1 

3.1 

2.9 

7.5 

20 

MAX  PRECIP 

n 

10. 

1  9.0 

7.0 

11 

15.- 

19. 

15.' 

1  5. 

9.9 

9.9 

10.- 

8.9 

15. 

20 

MEAN  PRECIP 

M 

■7.2 

i  9.2 

2.8 

■5.5 

■  6. 6 

•  9.3 

■  9.5 

•8.9 

3.6 

9.6 

•2.8 

3.3 

•  68 

20 

MIN  PRECIP 

1! 

.9 

1 

.9 

.8 

2.3 

9.9 

2.6 

2.6 

1.2 

1.3 

.6 

.8 

.9 

20 

MAX  29HR  SNFL 

M 

19 

1  9 

1  9 

22 
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Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  FOR  «  Period  of  record 

D/W  »  Mean  number  of  days  with...  WCPA  =  "Worst  case"  (maximum)  pressire  altitude 

@  =  Based  on  less  than  full  months  #  =  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5?,  as 
**  »  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  »  Data  not  available  $  =  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS: 


1.  This  is  a  "limited"  Climatic  Brief  because  it  is  for  a  part-time  station. 

2.  The  station  was  deactivated  in  October  '.^86. 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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CLIMATIC  BRIEF 


station  Name: 

BAKER  AAF  (BAD  TOLZ)  GERMANY 

Elevation: 

2,350  ft 

Latitude/Longitude: 

N47  46  B011  36 

Station  MSC: 

109711 

Hourly  Oba  FOR: 

Nov  76  to  Oct  86 

Call  Sign: 

EDOV-  ■ 

Sunary  of  Day  FOR: 

Nov  76  to  Oct  86 

Hoirs  Sunarized: 

05-18  LST 

LST  -  (KT  +1 

Supersedes: 

Sep  1983 
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r«Ef  ABCO  BY :  USAFBTAC 

FF8RUARY  198« 


STATION  HAm  ; 
LOCATION 


BAUNHOLOCR  OL 
NAT  38  e007  18 


kOSSUO  FOR 

HOURLY  OBS;  FEB  65  -  DEC  70,  JAN  73  -  MAY  83 
DAILY  OBS:  NONE 


NO  TROPICAL  STORMS. 


CAUTION:  BAUMHOLDER  DL  IS  A  LIMITED  DUTY  STATION.  DI'RINC  THIS  FOR  THE 
HOURS  OP  OPERATION  WERE  06--16L.  THESE  DATA  ARE  PREPARED  ONLY  FROM  THESE 
LIMITED  HOURS  OF  OPERATION.  THESE  DATA  SHOULD  SOT  BE  L  iED  FOR  HOURS 
OTHER  THAN  THESE  SHOWN. 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BERGEN/HOHNE ,  W.  GERMANY 
LOCATION:  52'>'49'N,  9°56’E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986 


STATION  #:  102380  ICAO  ID:  EDZB 

ELEVATION  (FEET):  229  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8')12 


SOURCE 


NO 

.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

1.  TEMPERATURE  (' 

^F) 

EXTREME  MAX  0 

1 

57 

64 

64 

72 

84 

MEAN  DLY  MAX  0 
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52 
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REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  ?,  AS 
APPLICABLE  $  =  ?  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  DEC  84  (LIMITED  DUTY) 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
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62 

51 

24 

10 

8 

7 

5 

6 

11 

27 

38 

53 

25 

18-20  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  BERGE/HOHNE,  W.  GERMANY 
LOCATION:  52°i49’N,  9'^56'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986 


STATION  #:  102380  ICAO  ID:  EDZB 

ELEVATION  (FEET):  229  LST  =  GMT  +1 

PERIOD;  7301-8412 
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X 

03-05 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

09-1 1 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

1 

1  5-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

1 

2.  % 

FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE  : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

17 

10 

18 

17 

13 

15 

10 

9 

15 

18 

18 

17 

15 

09-1 1 

LST 

19 

10 

18 

17 

12 

14 

12 

8 

13 

17 

16 

15 

14 

1  2-1  4 

LST 

21 

1  J 

17 

16 

14 

13 

12 

8 

9 

15 

18 

15 

14 

15-17 

LST 

19 

14 

16 

13 

14 

14 

1 1 

7 

7 

16 

19 

16 

1  4 

18-20 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  0 

19 

1  2 

17 

16 

13 

14 

1 1 

8 

1 1 

17 

18 

16 

14 

3.  % 

FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

i:e 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

1  4 

1  4 

6 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

5 

4 

09-1 1 

LST 

16 

17 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

8 

4 

12-1  4 

LST 

1  4 

1 1 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

4 

15-17 

LST 

10 

1  2 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

3 

18-20 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  0 

14 

14 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

7 

4 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25 

KNOTS  (INCLUDING  GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

5 

2 

2 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

09-1 1 

LST 

5 

2 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

5 

5 

3 

12-14 

LST 

5 

2 

7 

5 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

4 

3 

3 

15-17 

LST 

4 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

18-20 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  0 

5 

2 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

4 

3 

85 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  “  DEC  8^  (LIMITED  DUTY) 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ  OF 

CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

X 

» 

* 

* 

» 

* 

* 

03-05 

LST 

» 

« 

» 

* 

» 

* 

* 

» 

06-08 

LST 

51 

61 

45 

25 

20 

20 

18 

27 

37 

51 

43 

44 

37 

09-1 1 

LST 

47 

55 

30 

10 

6 

7 

6 

8 

17 

28 

34 

38 

24 

1  2-1  4 

LST 

45 

34 

16 

5 

4 

5 

2 

3 

8 

1  5 

23 

33 

16 

15-17 

LST 

48 

37 

14 

6 

5 

3 

2 

3 

6 

18 

27 

40 

17 

18-20 

LST 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

» 

* 

» 

» 

K 

* 

» 

« 

ALL  HOURS  0 

48 

47 

26 

12 

9 

9 

7 

10 

17 

28 

32 

39 

24 

6.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

» 

» 

* 

« 

* 

» 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

34 

45 

34 

16 

13 

12 

12 

18 

26 

44 

27 

31 

26 

09-1 1 

LST 

36 

42 

19 

5 

3 

4 

3 

4 

1 1 

20 

22 

28 

16 

12-14 

LST 

33 

24 

9 

2 

2 

3 

1 

1 

4 

9 

15 

22 

10 

15-17 

LST 

36 

25 

8 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

10 

18 

26 

1 1 

18-20 

LST 

» 

* 

» 

« 

» 

» 

* 

» 

» 

21-23 

LST 

» 

» 

» 

» 

» 

K 

* 

* 

* 

K 

ALL  HOURS  0 

35 

34 

18 

7 

5 

5 

4 

6 

11 

21 

21 

27 

16 

7.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

N 

» 

» 

» 

* 

» 

* 

« 

w 

03-05 

LST 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

* 

06-08 

LST 

17 

28 

18 

8 

6 

7 

4 

9 

16 

30 

19 

15 

15 

09-11 

LST 

24 

23 

9 

3 

1 

2 

1 

4 

12 

1  4 

15 

9 

12-14 

LST 

19 

13 

5 

1 

1 

1 

# 

2 

4 

9 

1 1 

6 

15-17 

LST 

21 

14 

5 

1 

1 

# 

it 

1 

5 

9 

13 

6 

18-20 

LST 

« 

» 

» 

* 

* 

» 

» 

» 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

» 

« 

» 

* 

* 

» 

* 

ALL  HOURS  0 

20 

20 

9 

3 

2 

3 

1 

3 

6 

13 

13 

14 

9 

8.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

» 

» 

« 

» 

» 

* 

03-05 

LST 

* 

» 

* 

» 

» 

* 

» 

« 

K 

* 

* 

06-08 

LST 

4 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

7 

10 

7 

3 

4 

09-1 1 

LST 

4 

4 

1 

# 

1 

0 

0 

0 

1 

3 

4 

3 

2 

12-1  4 

LST 

4 

2 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

2 

2 

1 

15-17 

LST 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

1 

18-20 

LST 

« 

« 

* 

» 

« 

» 

* 

« 

« 

» 

* 

« 

« 

21-23 

LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

ALL  HOURS  0 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

4 

4 

2 

2 

8  6 


NlfAMO  •¥:  WAftTAC 

OCTOIEA  19«a 


ITATIQM  KAMI  : 
LOCATIOM 


aiiaURG  A|  bCRNANT 
NH9  S7  COQG  39 


APR  S^-rCB  BA 
122B  ft 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


tcm^caatuie (*ri 


iwarw^Mi 

mcmcMamaa 


HOURLY  ODSj  mar  76-rEO  86 

SUHHARY  Oe  DAY  OATAi  APR  52-PeB  86 

HOURS  SUMtARIZBD:  0000-2300  LST  LST  TO  GKT  • 


CCILMC  List 

THAH  \m  fT 
AMO/OR  VISitIkITT 
kill  Than  i  hi 


CflkWC  cf  » 

THAN  1A0A  R  r 
AMO/OA  VIWtItITT 

ttu  Yha«  3  hi 


cell. MG  tlt» 

THAN  399  PJ 
AMG/OA  VHIWLirr 
kin  THAN  t/3  HI 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BITBURG,  W.  GERMANY 
LOCATION:  M9®57'N,  6<>35'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  IO6IOO  ICAO  ID:  EDAB 

ELEVATION  (FEET):  1228  LST  -  GMT  +1 
PERIOD;  7301-8312 


SOURCE 


NO.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

1  53 

5^4 

66 

73 

81 

89 

93 

89 

86 

75 

61 

57 

93 

MEAN  DLY  MAX 

1  37 

39 

46 

52 

60 

67 

71 

70 

65 

53 

44 

38 

54 

MEAN 

1  33 

3*4 

40 

45 

52 

59 

63 

62 

56 

47 

39 

35 

47 

MEAN  DLY  MIN 

1  30 

29 

34 

37 

44 

51 

54 

54 

49 

42 

35 

31 

41 

EXTREME  MIN 

1  1 

10 

14 

23 

30 

35 

39 

39 

33 

28 

18 

3 

1 

#  DAYS  >  90 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

#  DAYS  T  32 

1  19 

19 

11 

6 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

10 

17 

82 

#  DAYS  7  0 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

2 

5.3 

5,6 

4.1 

4.6 

4.9 

5.3 

5.9 

7.0 

4.3 

6.6 

6.5 

6.7 

35.7 

MEAN 

2 

2.4 

2.0 

2.G 

1.9 

2.1 

2.5 

2.9 

2.8 

2.3 

2.9 

2.4 

2.8 

29.0 

MINIMUM 

2 

.5 

.1 

# 

# 

.2 

.9 

1.0 

.8 

.2 

.1 

.5 

.7 

13.9 

MAX  24  HR 

• 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

« 

» 

» 

#  DAYS  >0.01 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

« 

« 

#  DAYS  70,5 

2 

# 

1 

1 

# 

# 

2 

1 

1 

1 

0 

# 

1 

8 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

* 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

« 

» 

« 

« 

MAXIMUM 

* 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

« 

* 

MAX  24  HR 

Ik 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

« 

» 

»  DAYS  >0.1 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

* 

» 

#  DAYS  7l  .  5 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

* 

* 

4,  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (J) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

1 

83 

80 

79 

78 

81 

84 

84 

84 

87 

87 

85 

84 

83 

RH  (16  LST) 

1 

78 

69 

63 

55 

55 

57 

56 

54 

62 

73 

78 

80 

65 

VAPOR  PRESS 

1 

.17 

.16 

.19 

.20 

.28 

.36 

.40 

.40 

.36 

.28 

.21 

.18 

.27 

DEWPOINT 

1 

28 

27 

32 

34 

42 

49 

52 

51 

49 

42 

35 

30 

39 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95*  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

1 

WSW 

E 

SW 

W 

E 

$w 

w 

$w  $wsw 

E 

WSW 

WSW 

WSW 

ft 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 

1 

11 

7 

11 

8 

6 

7 

8 

7 

9 

6 

10 

1 1 

10 

MEAN  SPEED 
(ALL  OBS) 

1 

8 

7 

8 

7 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

8 

8 

7 

MAX  (PK  GST) 

1 

55 

52 

41 

45 

38 

36 

39 

34 

38 

38 

52 

47 

55 

PRESSURE  ALT 

• 

» 

* 

» 

» 

« 

» 

» 

* 

» 

» 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  4  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

K 

» 

« 

» 

DAYS  TSTMS 

1  0 

0 

# 

1 

4 

6 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

21 

DAYS  FOG  <7 

1  17 

16 

15 

13 

12 

15 

15 

15 

18 

20 

17 

19 

192 

DAYS  BNBD  <7 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

88 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =■  LESS  THAN  0.5  DAT,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2k  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  “  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (MO  YEARS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (J  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE 

:  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

68 

52 

45 

23 

19 

13 

14 

12 

24 

49 

59 

68 

37 

03-05 

LST 

72 

58 

52 

33 

31 

25 

24 

22 

38 

58 

65 

68 

46 

06-08 

UST 

73 

63 

61 

43 

38 

37 

35 

37 

53 

68 

69 

71 

54 

09-n 

LST 

75 

65 

61 

41 

36 

27 

28 

26 

43 

65 

69 

70 

51 

12-1M 

LST 

70 

59 

51 

36 

27 

19 

18 

15 

26 

54 

66 

71 

43 

15-17 

LST 

67 

49 

44 

27 

20 

14 

12 

9 

16 

37 

55 

66 

35 

13-20 

LST 

64 

48 

36 

19 

15 

11 

9 

7 

14 

35 

53 

64 

31 

21-23 

LST 

65 

46 

37 

19 

14 

10 

11 

7 

15 

39 

55 

65 

32 

ALL  HOURS 

69 

55 

48 

30 

25 

20 

19 

17 

29 

51 

61 

68 

41 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

51 

38 

31 

14 

13 

8 

9 

9 

18 

35 

41 

51 

27 

03-05 

LST 

56 

44 

38 

21 

21 

18 

18 

19 

30 

47 

48 

52 

34 

06-08 

LST 

57 

47 

45 

31 

27 

27 

26 

30 

43 

56 

53 

52 

41 

09-11 

LST 

57 

50 

41 

21 

1‘ 

12 

14 

15 

31 

52 

51 

53 

34 

12-1M 

LST 

49 

37 

25 

14 

8 

4 

5 

5 

12 

32 

41 

51 

24 

15-17 

LST 

46 

27 

16 

10 

5 

3 

4 

3 

5 

19 

32 

46 

18 

18-20 

LST 

4'1 

29 

17 

8 

6 

4 

3 

2 

5 

16 

33 

44 

18 

21-23 

LST 

40 

32 

20 

10 

7 

5 

6 

4 

9 

24 

35 

47 

20 

ALL  HOURS 

51 

38 

29 

16 

13 

10 

1 1 

11 

19 

35 

42 

50 

27 

9.  * 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

37 

24 

19 

9 

7 

4 

6 

5 

11 

23 

29 

39 

18 

03-05 

LST 

41 

29 

25 

14 

13 

10 

9 

12 

20 

34 

36 

40 

24 

06-08 

LST 

44 

34 

32 

20 

16 

16 

15 

19 

29 

45 

41 

39 

29 

09-11 

LST 

43 

38 

28 

12 

8 

7 

7 

8 

19 

41 

39 

39 

24 

12-14 

LST 

37 

27 

13 

7 

3 

2 

2 

3 

6 

22 

29 

37 

16 

15-17 

UST 

34 

13 

7 

5 

2 

1 

2 

1 

2 

12 

23 

35 

12 

18-20 

LST 

32 

20 

10 

6 

2 

1 

1 

1 

2 

11 

25 

33 

12 

21-23 

LST 

33 

22 

13 

6 

3 

2 

3 

2 

5 

13 

26 

36 

14 

ALL  HOURS 

38 

27 

18 

10 

7 

5 

6 

6 

12 

25 

31 

37 

19 

10.  1 

t  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

10 

6 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

8 

1 1 

10 

4 

03-05 

LST 

10 

7 

6 

2 

3 

2 

2 

2 

6 

13 

14 

12 

7 

06-08 

LST 

10 

8 

8 

4 

3 

2 

2 

3 

10 

17 

15 

1 1 

8 

09-11 

LST 

1  2 

8 

4 

1 

# 

# 

0 

« 

4 

12 

14 

1 1 

6 

12-14 

LST 

8 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

7 

3 

15-17 

LST 

7 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

9 

2 

18-20 

LST 

6 

4 

1 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

9 

2 

21-23 

LST 

7 

5 

1 

» 

0 

0 

0 

# 

1 

4 

10 

10 

3 

ALL  HOURS 

9 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

8 

1 1 

10 

5 

89 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  BITBURG,  W.  GERMANY 
LOCATION:  49°57’N,  6'’35'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  106100  ICAO  ID:  EDAB 

ELEVATION  (FEET):  1228  lST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8312 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (H  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


4 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

# 

03-05 

LST 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

1 

# 

it 

it 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

4 

# 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

if 

it 

0 

0 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

# 

0 

# 

2 

1 

# 

it 

it 

0 

0 

it 

15-17 

LST 

0 

0 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

it 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

# 

# 

2 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

21-21 

LST 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

1 

it 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

1 

it 

0 

0 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

DEC 

»  »'V 

<j>j~02 

LST 

21 

11 

18 

12 

13 

9 

8 

7 

8 

16 

19 

25 

14 

03-05 

LST 

23 

14 

17 

14 

13 

9 

9 

7 

10 

19 

22 

24 

15 

06-08 

LST 

23 

14 

18 

11 

15 

11 

12 

8 

9 

20 

24 

20 

15 

09-11 

LST 

19 

12 

17 

11 

13 

10 

10 

8 

1 1 

19 

19 

22 

1  4 

12-14 

LST 

17 

11 

15 

13 

14 

9 

9 

7 

11 

17 

18 

19 

13 

15-17 

LST 

19 

12 

20 

13 

15 

11 

11 

8 

10 

15 

20 

22 

15 

18-20 

LST 

19 

14 

20 

14 

14 

11 

11 

9 

10 

14 

21 

21 

15 

21-23 

LST 

18 

13 

19 

12 

14 

10 

9 

7 

9 

15 

21 

23 

14 

ALL  HOURS 

20 

13 

18 

13 

14 

10 

10 

8 

9 

17 

21 

22 

15 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

11 

9 

5 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

it 

4 

8 

3 

03-05 

LST 

12 

9 

5 

5 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

8 

4 

06-08 

LST 

1 1 

10 

6 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 1 

4 

09-11 

LST 

10 

11 

6 

5 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

1 1 

4 

12-14 

LST 

10 

14 

5 

4 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

5 

12 

4 

15-17 

LST 

10 

7 

4 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

11 

3 

18-20 

LST 

10 

7 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

7 

3 

21-23 

LST 

12 

10 

4 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

8 

3 

ALL  HOURS 

11 

10 

5 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

10 

4 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS  > 

25  KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

2 

2 

1 

it 

# 

0 

0 

1 

1 

4 

5 

2 

03-05 

LST 

3 

2 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

1 

2 

4 

5 

2 

06-08 

LST 

3 

2 

3 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

3 

5 

2 

09-11 

LST 

4 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

# 

3 

3 

4 

5 

3 

1  2-14 

LST 

6 

3 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

4 

4 

3 

15-17 

LST 

4 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

5 

2 

18-20 

LST 

5 

2 

2 

1 

it 

# 

1 

0 

1 

1 

3 

4 

2 

21-23 

LST 

4 

1 

3 

1 

1 

# 

# 

0 

1 

1 

4 

4 

2 

ALL  HOURS 

4 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

# 

2 

2 

4 

5 

2 

90 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE.  #=0.0<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

<t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  DEC  83 

2. 

3. 


5.  i  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

31 

20 

17 

8 

6 

4 

4 

5 

9 

19 

26 

34 

15 

03-05 

LST 

35 

25 

20 

12 

11 

10 

8 

11 

18 

30 

32 

36 

21 

06-08 

LST 

38 

30 

28 

17 

13 

14 

13 

18 

27 

40 

37 

35 

26 

09-1 1 

LST 

38 

35 

24 

10 

5 

5 

4 

7 

17 

36 

3^ 

36 

21 

12-14 

UST 

32 

22 

10 

6 

3 

2 

1 

1 

4 

17 

25 

34 

13 

15-17 

LST 

30 

15 

5 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

9 

19 

31 

10 

18-20 

LST 

28 

18 

9 

5 

2 

# 

1 

# 

1 

9 

22 

31 

1 1 

21-23 

LST 

27 

19 

11 

6 

2 

2 

2 

2 

4 

11 

23 

33 

12 

ALL  HOURS 

32 

23 

16 

9 

5 

5 

4 

6 

10 

21 

27 

34 

16 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

20 

14 

8 

5 

3 

2 

2 

2 

5 

14 

18 

24 

10 

03-05 

LST 

24 

16 

14 

8 

8 

5 

5 

7 

13 

21 

23 

26 

14 

06-08 

LST 

25 

18 

17 

11 

8 

8 

7 

12 

20 

27 

26 

24 

17 

09-1 1 

LST 

28 

22 

13 

6 

2 

2 

1 

3 

10 

23 

24 

26 

13 

12-14 

LST 

22 

14 

4 

3 

1 

1 

# 

# 

2 

10 

16 

23 

8 

15-17 

LST 

19 

10 

2 

2 

# 

# 

0 

# 

5 

13 

21 

6 

18-20 

LST 

18 

12 

4 

3 

1 

# 

A 

1 

5 

13 

19 

6 

21-23 

LST 

17 

12 

5 

4 

# 

1 

1 

2 

7 

15 

23 

7 

ALL  HOURS 

22 

15 

8 

5 

3 

2 

2 

3 

7 

14 

19 

23 

10 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

13 

7 

4 

2 

1 

1 

# 

2 

3 

9 

14 

14 

6 

03-05 

LST 

1  4 

10 

9 

4 

4 

2 

3 

3 

8 

16 

16 

16 

9 

06-08 

LST 

15 

1 1 

1 1 

6 

4 

4 

3 

5 

13 

19 

18 

17 

1 1 

09-1 1 

LST 

17 

1 1 

6 

3 

1 

» 

0 

1 

5 

15 

17 

16 

8 

12-14 

LST 

13 

8 

2 

1 

# 

# 

0 

0 

# 

5 

10 

12 

4 

’5-17 

LST 

1 1 

6 

1 

// 

0 

# 

0 

0 

3 

8 

12 

3 

18-20 

LST 

9 

6 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

3 

9 

12 

4 

21-23 

LST 

10 

6 

2 

1 

# 

0 

0 

# 

1 

4 

11 

16 

4 

ALL  HOURS 

13 

8 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

9 

13 

14 

6 

00 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

2 

1 

# 

# 

» 

# 

1 

1 

5 

7 

5 

2 

03-05 

LST 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

9 

9 

4 

3 

06-08 

LST 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

7 

11 

1 1 

5 

4 

09-1 1 

LST 

7 

5 

2 

1 

# 

# 

0 

# 

3 

8 

1 1 

6 

4 

12-14 

LST 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

4 

1 

15-17 

LST 

3 

2 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

6 

1 

18-20 

LST 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

4 

1 

21-23 

LST 

3 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

2 

7 

5 

2 

ALL  HOURS 

4 

3 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

5 

7 

5 

2 

93 


BREMGARTEN,  FED  REP  GERMANY 


AWS  CLIMATIC  ftRlIF  AOOIHDUM 
Prepared  by  USAFETAC  Jul  8l  I  n47  54  E007  37 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST)  JAN 


PERIOD^  VARIED 


ELEVATION:  700  ( 


immmmmwmmmmrnwmmMmMmmmmwmmm 


THUNDERSTORMS 


USAFETAC  DATSAV 
POR;  JAN  6fa-  nec76 


WINDS  GREATER  THAN 
2S  KNOTS 

1 .  USAFETAC  DATSAV 

POR:  APR  6y  -  DEC  77 


IWIMH 

iniBiiBiii 


ALL  HOURS 


ALL  HOURS 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)1  HOURS  (LST) 


00-02 


03-05 


06-08 


CIG/VSB  LESS  THAN 
300  ft.  and/or  INM 


15-17 


18-20 


21-23 _ 


ALL  HOURS 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
ALL  HOURS 


CIG/VSB  LESS  THAN 
100  ft.  and/or  . 2NM 


21-23 


ALL  HOURS 


9 


PHEPtaiO  OtCC'Pt-  l«§6 
OL-A/USAPCTAC/  A«S/  -«AC 


mmm 


COwCHAN  A«f  ;*eRN&Jtr 
e  09«  ^8 


CLCtfATtON:  J09  FT 
HT  TO  LST:  ♦! 


STATION  to:  COCK 
NSC  •  13728S 


THC  AVAUABlC  SUNHAffT  OF  OMt  DATA  FCH  THiS  STATION  mCRC  iNSuFF IcIcNT 
FOP  ANT  ^HCaNINCFuL”  SUNN AP IZ A T ION :  THEPCFOPC  TmC T  kCPE  SUPFUENENTCO 
BT  DATA  FRON  OTHER  SOURCES  AND  CONeiNEO  BY  A  CLXNA T 0L061ST • 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  DETMOLD,  W.  GERMANY 
LOCATION:  51°57'N,  8®54'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986 


STATION  #:  103280  ICAO  ID:  EDUD 

ELEVATION  (FEET):  636  LST  -  OIT  +1 

PERIOD:  7301-8412 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE  (° 

'F) 

EXTREME  MAX 

1 

55 

54 

63 

73 

82 

86 

91 

89 

80 

78 

62 

57 

91 

MEAN  DLY  MAX 

1 

36 

37 

50 

59 

65 

68 

69 

63 

54 

45 

38 

53 

MEAN 

1 

33 

33 

140 

53 

58 

62 

62 

57 

Ji9 

41 

35 

47 

MEAN  DLY  MIN 

1 

29 

28 

35 

38 

1I5 

51 

5^ 

54 

50 

43 

37 

32 

42 

EXTREME  MIN 

1 

-1 

5 

15 

23 

30 

32 

43 

32 

33 

27 

18 

4 

-1 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

#  DAYS  T  32 

1 

20 

21 

13 

6 

1 

# 

0 

# 

tf 

2 

7 

15 

86 

#  DAYS  7  0 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

* 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

« 

« 

» 

» 

MEAN 

2 

3.0 

2.8 

1.9 

2,5 

2.7 

3.6 

3.3 

2.6 

2.9 

3.0 

2.8 

33.5 

MINIMUM 

« 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

MAX  24  HR 

* 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

» 

#  DAYS  >0.01 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

#  DAYS  TO. 5 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

» 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

MAXIMUM 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

* 

« 

« 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

* 

• 

» 

#  DAYS  >0.1 

* 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

* 

• 

#  DAYS  71.5 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

f 

» 

» 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (J) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

1 

90 

90 

88 

89 

89 

90 

91 

92 

93 

92 

90 

90 

90 

RH  (15  LST) 

1 

89 

79 

71 

63 

64 

66 

63 

61 

69 

76 

82 

86 

72 

VAPOR  PRESS 

1 

.18 

.17 

.21 

.23 

.31 

.4’0 

.43 

.44 

.39 

.31 

.24 

.19 

.29 

DEWPOINT 

1 

30 

29 

34 

37 

45 

51 

54 

55 

51 

44 

37 

32 

42 

5.  SURFACE  1 

WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95%  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

W 

SE 

W 

W 

E 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

H 

W 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

12 

9 

1 1 

9 

9 

9 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

9 

(ALL  OBS) 

1 

10 

8 

9 

7 

7 

6 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

8 

MAX  (PK  GST) 

1 

52 

58 

60 

40 

39 

54 

40 

42 

38 

46 

52 

56 

60 

PRESSURE  ALT 

1 

1700 

1500 

1400 

1400 

1360 

1050 

1100 

1050 

1  300 

1450 

1650 

1800 

1800 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

6 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

2 

1 

2 

1 

5 

5 

4 

5 

2 

1 

1 

1 

30 

DAYS  FOG  <7 

1 

12 

1 1 

10 

8 

9 

1 1 

10 

15 

15 

16 

13 

13 

143 

DAYS  BNBD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

96 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAT,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  t,  AS 
APPLICA'-.  E  $  -  J  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  =  PA.^':D  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2^4  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  .  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC 

2.  GERMAN  WEATHER  SERVICE  REPORT  ON  PRECIPITATION  (H  YR  POR) 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

79 

65 

55 

36 

32 

36 

90 

37 

99 

99 

59 

66 

99 

03-05  LST 

75 

71 

61 

50 

37 

96 

50 

97 

50 

56 

65 

67 

56 

06-08  LST 

70 

77 

65 

55 

91 

99 

50 

97 

51 

61 

65 

68 

58 

09-11  LST 

69 

69 

63 

51 

32 

38 

38 

32 

92 

59 

62 

69 

51 

12-19  LST 

69 

61 

53 

93 

27 

29 

22 

18 

29 

92 

55 

62 

92 

15-17  LST 

63 

55 

95 

31 

21 

23 

16 

13 

19 

32 

55 

58 

36 

18-20  LST 

67 

60 

98 

25 

20 

18 

15 

19 

23 

37 

56 

66 

37 

21-23  LST 

70 

65 

59 

31 

26 

26 

27 

26 

37 

93 

61 

65 

99 

ALL  HOURS 

69 

65 

56 

90 

30 

33 

32 

29 

37 

97 

60 

65 

97 

8.  i  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

63 

57 

96 

29 

26 

28 

31 

32 

35 

38 

97 

53 

90 

03-05  LST 

65 

69 

51 

90 

32 

39 

91 

91 

92 

95 

59 

59 

97 

06-08  LST 

61 

69 

55 

97 

36 

38 

92 

92 

95 

52 

59 

56 

50 

0)-11  LST 

59 

63 

50 

39 

29 

26 

26 

25 

33 

93 

99 

51 

91 

12-19  LST 

53 

53 

39 

23 

16 

16 

12 

9 

16 

27 

90 

97 

29 

1')-17  LST 

98 

97 

29 

17 

12 

13 

8 

8 

12 

21 

91 

93 

25 

18-20  I,ST 

53 

52 

33 

20 

1 1 

1 1 

7 

10 

18 

26 

95 

52 

28 

21-23  LST 

56 

57 

99 

25 

20 

19 

17 

21 

29 

39 

99 

53 

35 

ALL  HOURS 

57 

58 

93 

30 

22 

29 

23 

29 

29 

36 

97 

51 

37 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

99 

38 

33 

22 

19 

17 

17 

17 

25 

26 

32 

91 

28 

03-05  LST 

98 

96 

36 

30 

26 

28 

30 

29 

33 

39 

90 

91 

35 

06-08  LSr 

97 

53 

90 

37 

27 

28 

30 

32 

36 

39 

91 

91 

38 

09-11  LST 

99 

98 

36 

27 

18 

17 

19 

1  9 

22 

30 

37 

90 

28 

1 2- ’ 9  LST 

35 

90 

21 

19 

10 

10 

6 

5 

8 

17 

28 

39 

19 

15-17  LST 

33 

35 

19 

9 

7 

8 

9 

5 

7 

19 

29 

32 

16 

18-20  LST 

37 

38 

29 

13 

8 

7 

3 

7 

9 

16 

28 

37 

19 

21-23  LST 

38 

90 

28 

16 

12 

12 

7 

1 1 

17 

20 

33 

37 

23 

ALL  HOURS 

91 

92 

30 

19 

16 

16 

19 

15 

20 

25 

33 

38 

26 

10.  Y  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO.  1 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

5 

9 

2 

3 

2 

1 

1 

3 

5 

9 

3 

3 

03-05  LST 

7 

5 

9 

9 

6 

9 

3 

2 

6 

7 

7 

6 

5 

06-08  LST 

7 

6 

5 

5 

9 

5 

3 

9 

8 

8 

8 

5 

6 

09-11  LST 

5 

7 

9 

3 

1 

1 

1 

# 

2 

9 

7 

6 

3 

1  2-  ’  9  ,  r 

3 

3 

1 

» 

# 

0 

0 

# 

0 

1 

2 

9 

1 

15-’7  Lsr 

9 

2 

2 

0 

» 

» 

0 

1 

» 

1 

9 

5 

2 

18-20  LST 

6 

3 

3 

» 

1 

0 

1 

* 

1 

9 

9 

2 

21-23  LST 

5 

9 

3 

1 

2 

# 

# 

# 

1 

3 

9 

9 

2 

ALL  HOURS 

5 

9 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

9 

5 

5 

3 

97 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  DETMC.J,  W.  GERMANY 
LOCATION:  51°57'N,  8'’54'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986 


STATION  #:  103280  ICAO  ID:  EDUD 

ELEVATION  (FEET):  636  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8^112 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

# 

1 

II 

0 

0 

0 

# 

03-05 

LST 

# 

0 

# 

# 

# 

2 

1 

# 

0 

H 

0 

0 

II 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

/f 

1 

0 

It 

II 

0 

II 

II 

II 

09-1 1 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

II 

0 

II 

0 

0 

It 

12-14 

LST 

# 

# 

# 

0 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

# 

1 

15-17 

LST 

0 

# 

3 

2 

2 

3 

II 

0 

II 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

1 

1 

5 

2 

4 

1 

1 

II 

0 

II 

1 

21-23 

LST 

0 

// 

ff 

2 

2 

2 

1 

II 

It 

II 

II 

1 

ALL  HOURS 

# 

/> 

# 

2 

1 

1 

1 

II 

It 

II 

II 

1 

2.  % 

FREQ 

OF  RAIM 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

21 

12 

20 

14 

15 

1 1 

12 

8 

12 

16 

20 

19 

15 

03-05 

LST 

17 

14 

18 

15 

16 

12 

13 

8 

13 

20 

22 

19 

16 

06-08 

LST 

17 

12 

22 

20 

20 

17 

15 

10 

18 

18 

21 

20 

18 

09-1 1 

LST 

19 

14 

21 

22 

17 

15 

12 

10 

14 

18 

22 

20 

17 

1  2-1  4 

LST 

17 

1 1 

21 

17 

18 

16 

13 

1 1 

13 

16 

22 

20 

16 

15-17 

LST 

13 

1 1 

20 

17 

20 

15 

1 1 

1 1 

12 

17 

23 

19 

16 

18-20 

LST 

21 

10 

21 

19 

20 

13 

1 1 

12 

16 

18 

21 

19 

17 

21-23 

LST 

23 

10 

23 

14 

17 

13 

8 

8 

1 1 

16 

24 

21 

16 

ALL  HOURS 

19 

12 

21 

17 

18 

14 

12 

10 

14 

17 

22 

20 

16 

3.  % 

FREQ 

OF  SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

8 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

3 

03-05 

LST 

12 

10 

7 

5 

II 

0 

0 

0 

0 

It 

3 

5 

4 

06-08 

LST 

14 

12 

6 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

II 

4 

7 

4 

09-1 1 

LST 

14 

17 

6 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

9 

5 

1  2-1  4 

LST 

14 

16 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

II 

4 

8 

4 

15-17 

LST 

13 

13 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

9 

4 

18-20 

LST 

14 

10 

4 

4 

II 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

8 

4 

21-23 

LST 

1 1 

10 

5 

3 

II 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

8 

3 

ALL  HOURS 

13 

12 

6 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

II 

4 

8 

4 

4.  % 

FREQ 

OF  SURFACE  WIND 

SPEEDS  > 

25  KNOTS 

(I 

NCLUDING 

GUSTS) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

3 

2 

1 

0 

II 

0 

II 

1 

2 

4 

4 

2 

03-05 

LST 

5 

2 

3 

1 

II 

It 

It 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

06-03 

LST 

5 

3 

3 

1 

1 

II 

II 

II 

2 

3 

4 

5 

2 

09-1  1 

LST 

7 

3 

6 

1 

1 

1 

II 

1 

2 

4 

3 

6 

3 

12-14 

LST 

7 

3 

4 

2 

1 

1 

II 

1 

1 

3 

5 

5 

3 

15-17 

LST 

5 

2 

3 

2 

II 

1 

It 

1 

2 

2 

4 

5 

2 

1  3-20 

LST 

6 

2 

4 

1 

II 

1 

II 

II 

1 

2 

4 

3 

2 

21-23 

LST 

4 

2 

2 

II 

H 

II 

0 

II 

1 

1 

4 

3 

2 

ALL  HOURS 

6 

3 

3 

2 

1 

1 

II 

1 

1 

2 

4 

4 

2 

38 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE.  =  0,0  <  O.S,  MI  =  STATUTE  MILES 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2^\  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

30'JRCEuS):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  '  DEC  3A 

2 . 

3* 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEI 

LING  AND/OR 

VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LSI 

39 

37 

32 

19 

17 

15 

1  4 

16 

24 

24 

28 

36 

25 

03-05 

LST 

42 

43 

35 

26 

25 

25 

26 

28 

30 

31 

35 

37 

32 

06-08 

LSI 

41 

51“ 

39 

33 

25 

24 

27 

30 

33 

36 

38 

38 

35 

09-1 1 

LST 

33 

46 

33 

24 

15 

14 

10 

12 

19 

29 

32 

36 

26 

1  2-1  A 

LST 

28 

36 

17 

12 

3 

9 

4 

5 

6 

1  4 

23 

30 

16 

15-17 

LST 

29 

31 

18 

8 

6 

6 

3 

4 

5 

12 

20 

27 

14 

18-20 

LST 

33 

35 

23 

1 1 

7 

6 

3 

6 

8 

1  4 

25 

32 

17 

21-23 

LST 

33 

37 

27 

13 

10 

1 1 

6 

10 

16 

18 

30 

33 

20 

ALL  HOURS 

35 

40 

28 

13 

14 

14 

12 

14 

18 

22 

29 

34 

23 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI: 

.JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

20 

21 

18 

9 

10 

9 

8 

9 

12 

15 

17 

22 

1  4 

03-05 

LST 

21 

28 

20 

13 

16 

16 

16 

17 

18 

21 

21 

24 

19 

06-08 

LST 

22 

31 

24 

19 

15 

16 

15 

18 

22 

24 

23 

24 

21 

09-11 

LST 

’1 

31 

19 

13 

6 

9 

4 

7 

1 1 

19 

19 

23 

14 

12-14 

LST 

ie 

21 

10 

5 

4 

4 

1 

2 

3 

8 

13 

20 

9 

15-17 

LST 

17 

13 

10 

4 

4 

3 

1 

2 

2 

7 

12 

17 

8 

18-20 

LST 

22 

20 

1  4 

5 

5 

2 

1 

3 

a 

7 

1  4 

16 

9 

21-23 

LST 

17 

22 

15 

6 

7 

5 

3 

5 

8 

10 

15 

18 

11 

ALL  HOURS 

20 

24 

16 

9 

8 

8 

6 

8 

10 

1  4 

17 

21 

13 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG 

/VIS  < 

300/1 

MI: 

,IAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

•JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

12 

9 

9 

4 

6 

4 

3 

3 

4 

9 

7 

10 

7 

03-05 

LST 

11 

10 

9 

6 

9 

8 

8 

7 

10 

12 

10 

1 1 

9 

06-08 

LST 

1 1 

13 

12 

8 

8 

9 

7 

9 

15 

15 

12 

13 

1  1 

09-11 

LST 

10 

15 

10 

5 

4 

3 

1 

2 

5 

9 

10 

13 

7 

12-14 

LST 

7 

9 

5 

1 

2 

1 

0 

1 

It 

3 

5 

1 1 

4 

15-17 

LST 

8 

7 

4 

1 

2 

1 

0 

1 

It 

2 

6 

9 

3 

18-20 

LST 

10 

9 

7 

2 

3 

1 

0 

1 

1 

3 

6 

8 

4 

21-23 

LST 

9 

3 

8 

3 

4 

It 

1 

1 

2 

4 

9 

7 

5 

ALL  HOURS 

10 

10 

8 

4 

5 

3 

3 

3 

5 

7 

10 

10 

7 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

0 

2 

3 

2 

2 

2 

03-05 

LST 

3 

3 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

3 

06-08 

LST 

a 

3 

3 

3 

2 

3 

1 

2 

5 

4 

4 

3 

3 

09-11 

LST 

3 

3 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

1 

2 

3 

3 

2 

1  2-1  4 

LST 

2 

1 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

1 

1 

15-17 

LST 

3 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

It 

2 

2 

1 

18-20 

LST 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

21-23 

LST 

3 

3 

1 

0 

1 

It 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

ALL  HOURS 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

It 

It 

2 

2 

2 

2 

2 

99 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  DEUSELBACH  GER  STATION  ih.  1061  50  ICAO  ID:  NONE 

LOCATION:  49°'l6'N,  ELEVATION  (FEET):  1,585  LST  =  GMT  -1 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  JUN  1988  PERIOD:  7301-8612 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (° 

F) 

EXTREME  MAX 

1 

54 

57 

65 

70 

81 

88 

91 

89 

84 

79 

64 

58 

91 

MEAN  DLY  MAX 

1 

34 

36 

43 

49 

58 

65 

68 

68 

62 

52 

42 

37 

51 

MEAN 

1 

32 

33 

40 

44 

53 

60 

63 

63 

57 

48 

39 

35 

47 

MEAN  DLY  MIN 

1 

29 

28 

34 

37 

46 

52 

55 

54 

50 

43 

35 

31 

41 

EXTREME  MIN 

1 

-1 

02 

16 

16 

28 

37 

39 

40 

36 

28 

18 

11 

-1 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

•0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

20 

19 

12 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

10 

18 

90 

#  DAYS  <  0 

1 

t^ 

0 

•0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

■0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MEAN 

2 

2,1 

1 .8 

2.1 

1.9 

2.2 

2.4 

2.6 

2.6 

2.2 

2.6 

2.5 

2.6 

27.6 

MINIMUM 

» 

»  ■ 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

K 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >0.01 

2 

17 

14 

15 

14 

14 

13 

13 

14 

13 

14 

15 

18 

174 

#  DAYS  T  0.5- 

.  * 

■  » 

. » 

.  » 

■  * 

■  X 

.  X 

■  X 

■  X 

.  X 

■  X 

X 

3.  SNOWFALL  ( 

INCHES) 

MEAN 

* 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAXIMUM 

* 

» 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

* 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

DAYS  >  0,1 

It 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  T  1 . 5 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (' 

%)  / 

VAPOR 

PRESSURE  ("Hg) 

/  DEWPOINT  (“F) 

RH  (07  LST) 

1 

90 

87 

88 

84 

84 

86 

85 

87 

90 

91 

91 

90 

88 

RH  (18  LST) 

1 

87 

82 

73 

64 

62 

62 

61 

60 

70 

82 

88 

89 

73 

VAPOR  PRESS 

1 

.17 

.16 

.20 

.21 

.29 

.36 

.40 

.40 

.36 

.29 

.22 

.19 

.27 

DEWPOINT 

1 

29 

27 

33 

35 

43 

49 

52 

52 

49 

43 

36 

31 

40 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  / 

99.95?  HIGHEST 

PRESSURE  j 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

W 

E 

S 

W 

E 

W 

W 

W 

S 

S 

SSW 

SSW 

W 

MEAN  SPEED 

(PVLG  DRCTN) 

1 

12 

9 

1 1 

10 

10 

9 

9 

8 

9 

9 

11 

10 

10 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS) 

1 

10 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

MAX  (PK  GST) 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRESSURE  ALT 

1 

2420 

2670 

2480 

2100 

2320 

1940 

2030 

1990 

2100 

2430 

2500 

2850 

2850 

6,  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  ' 

THUNDERSTORMS  / 

FOG  , 

/  BLOWING  SAND  & 

:  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER  ' 

1 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

6 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

# 

If 

# 

1 

2 

4 

3 

2 

1 

# 

# 

15 

DAYS  FOG  <  7 

1 

12 

11 

13 

10 

8 

8 

7 

9 

9 

1  4 

1 1 

12 

123 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

■0 

■0 

0 

•0 

0 

0 

0 

0 

0 

■0 

■0 

■0 

■  0 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5t,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2‘i  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  86 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  POR  VARIED 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ({  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

» 

* 

* 

* 

» 

» 

X 

X 

03-05 

LST 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

X 

X 

06-08 

LST 

7n 

63 

65 

51 

43 

43 

39 

37 

42 

59 

65 

71 

54 

09-11 

LST 

72 

57 

63 

54 

50 

51 

42 

38 

40 

54 

60 

67 

54 

12- in 

LST 

68 

55 

58 

54 

45 

43 

34 

35 

33 

43 

57 

66 

49 

15-17 

LST 

68 

56 

44 

40 

30 

31 

27 

18 

21 

36 

56 

64 

41 

18-20 

LST 

» 

» 

« 

« 

» 

» 

» 

.  » 

» 

» 

» 

X 

X 

21-23 

LST 

» 

» 

« 

» 

* 

« 

» 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

66 

46 

45 

45 

35 

45 

36 

34 

34 

42 

58 

70 

46 

00 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  ): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

» 

» 

« 

* 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

03-05 

LST 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

X 

X 

06-08 

LST 

67 

57 

57 

45 

34 

35 

32 

30 

36 

52 

56 

62 

47 

09-11 

LST 

66 

50 

52 

38 

27 

26 

23 

20 

29 

44 

53 

60 

41 

12-U 

LST 

62 

46 

40 

30 

20 

16 

16 

11 

18 

31 

48 

57 

33 

15-17 

LST 

60 

47 

31 

25 

18 

14 

13 

7 

13 

26 

45 

55 

29 

18-20 

LST 

* 

» 

« 

» 

* 

« 

* 

* 

X 

X 

21-23 

LST 

« 

« 

» 

« 

« 

K 

» 

* 

X 

X 

ALL  HOURS 

60 

36 

34 

32 

23 

26 

23 

26 

27 

34 

51 

57 

36 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  ): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

» 

* 

» 

» 

* 

» 

X 

X 

03-05 

LST 

» 

» 

* 

» 

» 

« 

* 

» 

* 

K 

« 

X 

X 

06-06 

LST 

54 

45 

42 

31 

22 

21 

21 

20 

25 

42 

44 

49 

35 

09-11 

LST 

50 

36 

29 

20 

14 

10 

11 

9 

16 

29 

40 

47 

26 

i2-in 

LST 

45 

32 

20 

18 

11 

7 

7 

6 

10 

19 

35 

44 

21 

15-17 

LST 

42 

35 

19 

17 

11 

6 

7 

4 

8 

19 

34 

43 

20 

18-20 

LST 

* 

« 

» 

» 

» 

« 

* 

» 

» 

» 

X 

X 

21-23 

LST 

« 

» 

« 

K 

» 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

48 

27 

23 

22 

15 

12 

16 

21 

21 

26 

42 

40 

26 

10.  %  FREQ 

OF 

■  CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO. 

): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

» 

« 

» 

» 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

5 

6 

3 

09-11 

LST 

3 

2 

1 

1 

0 

9 

# 

2 

3 

5 

2 

12-in 

LST 

3 

1 

1 

1 

» 

* 

1 

1 

3 

4 

1 

15-17 

LST 

3 

3 

1 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

5 

2 

18-20 

LST 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

21-23 

LST 

» 

K 

« 

» 

* 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

1 

1 

l» 

2 

# 

3 

2 

10 

2 

ECR-WFS1 6 
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ICAO  ID:  NONE 
LST  -  GMT  -1 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUP PLEMENT 

STATION:  DEUSELBACH,  GERMANY  STATION  #:  106150 

LOCATION:  i)9°‘l6'N,  7®04'E  ELEVATION  (FEET):  1,585 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  JUN  1988  PERIOD:  7301-8612  ■ 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

( 

» 

03-05 

LST 

» 

» 

« 

• 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

« 

06-08 

LST 

0 

0 

# 

# 

0 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

# 

1 

3 

1 

2 

# 

# 

1 

15-17 

LST 

» 

# 

# 

1 

1 

5 

2 

2 

1 

0 

1 

18-20 

LST 

« 

* 

» 

» 

K 

* 

» 

» 

» 

21-23 

LST 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

# 

// 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

6 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR  1 

DRIZZLE: 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

* 

» 

» 

* 

» 

« 

« 

» 

t 

» 

03-05 

LST 

» 

» 

» 

» 

K 

» 

» 

* 

» 

« 

» 

X 

06-08 

LST 

20 

13 

17 

12 

16 

10 

10 

9 

12 

18 

19 

19 

1  4 

09-11 

LST 

18 

13 

15 

12 

15 

10 

■9 

8 

11 

16 

17 

18 

14 

12-lU 

LST 

18 

12 

17 

14 

14 

11 

9 

9 

10 

14 

18 

19 

14 

15-17 

LST 

17 

17 

17 

13 

13 

12 

10 

8 

9 

13 

20 

14 

14 

18-20 

LST 

. » 

■ » 

■  * 

' « 

■ » 

. » 

. » 

» 

« 

■ » 

» 

■ « 

•  * 

21-23 

LST 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

13 

1 1 

12 

12 

14 

15 

11 

18 

11 

14 

21 

20 

14 

3.  i 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR  : 

ICE  PELLETS: 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANU 

00-02 

LST 

» 

» 

» 

« 

» 

« 

• 

» 

* 

« 

K 

03-05 

LST 

« 

» 

« 

» 

» 

* 

» 

« 

» 

» 

» 

06-08 

LST 

17 

15 

9 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

10 

6 

09-11 

LST 

18 

13 

6 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

12 

5 

12-14 

LST 

17 

12 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

5 

13 

5 

15-17 

LST 

12 

7 

4 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

10 

4 

18-20 

LST 

» 

» 

» 

» 

• 

« 

» 

» 

» 

* 

* 

» 

21-23 

LST 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

« 

* 

» 

K 

ALL  HOURS 

12 

9 

4 

5 

if 

0 

0 

0 

0 

5 

15 

4 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

« 

« 

« 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

03-05 

LST 

» 

* 

» 

» 

* 

« 

» 

• 

» 

» 

« 

* 

» 

06-08 

LST 

2 

1 

1 

1 

1 

# 

« 

0 

# 

1 

1 

2 

1 

09-11 

LST 

2 

2 

0 

2 

1 

0 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

1 

12-14 

LST 

2 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

1 

1 

15-17 

LST 

2 

2 

# 

3 

1 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

18-20 

LST 

« 

« 

» 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

« 

» 

» 

21-23 

LST 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

• 

« 

« 

» 

« 

ALL  HOURS 

1 

1 

# 

2 

2 

» 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

102 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  >  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73-DEC  86 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  POR  VARIED 


5.  J 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

» 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

» 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

43 

34 

32 

23 

14 

14 

14 

13 

17 

31 

34 

'  35 

25 

09-11 

LST 

38 

26 

19 

15 

•9 

6 

■  7 

•5 

10 

21 

28 

35 

18 

12-14 

LST 

31 

21 

13 

12 

7 

4 

4 

4 

6 

12 

24 

32 

14 

15-17 

LST 

30 

25 

13 

10 

8 

4 

4 

3 

5 

14 

25 

31 

14 

18-20 

LST 

» 

* 

. » 

.  • 

» 

X 

X 

X 

X 

-  X 

X 

X 

■  X 

21-23 

LST 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

39 

19 

15 

17 

11 

7 

13 

6 

16 

18 

34 

31 

19 

6.  $ 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

19 

14 

15‘ 

11 

7 

5 

4 

5 

5 

17 

15 

19 

11 

09-11 

LST 

16 

12 

■  7 

■7 

5 

1 

2 

1 

2 

■9 

13 

17 

8 

12-14 

LST 

15 

9 

5 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

6 

11 

18 

6 

15-17 

LST 

13 

12 

3 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

6 

12 

15 

6 

18-20 

LST 

■ » 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

■  X 

■  X 

X 

21-23 

LST 

* 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

12 

8 

6 

8 

5 

3 

3 

4 

3 

10 

16 

19 

8 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

« 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

8 

8 

8 

6 

4 

2 

1 

2 

2 

10 

8 

11 

6 

09-11 

LST 

7 

5 

4 

4 

2 

# 

1 

1 

1 

■  4 

6 

9 

4 

12-14 

LST 

7 

5 

3 

3 

1 

1 

# 

1 

3 

5 

9 

3 

15-17 

LST 

6 

7 

3 

3 

2 

1 

0 

# 

# 

3 

6 

3 

3 

18-20 

LST 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23 

LST 

« 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

5 

4 

3 

4 

3 

1 

2 

1 

2 

5 

5 

14 

4 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0,25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

* 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

3 

2 

2 

i 

1 

« 

* 

# 

1 

4 

3 

4 

2 

09-11 

LST 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

» 

# 

# 

1 

1 

3 

1 

12-14 

LST 

2 

0 

# 

# 

0 

» 

0 

# 

1 

2 

2 

1 

15-17 

LST 

2 

2 

1 

# 

f 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

4 

1 

18-20 

LST 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23 

LST 

» 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

2 

2 

3 

1 

ECR-WFS1 6a 


10  3 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  DUSSELDORF,  GERMANY  STATIONS  #:  104000  ICAO  ID:  EDDL 

LOCATION:51*17'N,  06“45’E  ELEVATION  (FE:  ’47  LST  -  GMT  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984  PERIOD:  VARIED 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

57 

61 

70 

77 

88 

93 

96 

91 

88 

82 

65 

61 

96 

MEAN  DLY  MAX 

41 

43 

50 

55 

64 

70 

73 

73 

68 

57 

48 

42 

57 

MEAN 

37 

38 

43 

47 

56 

62 

65 

65 

60 

51 

44 

39 

51 

MEAN  DLY  MIN 

33 

33 

37 

39 

47 

54 

57 

57 

52 

45 

39 

35 

44 

EXTREME  MIN 

1 

10 

21 

27 

32 

39 

43 

45 

38 

25 

21 

5 

1 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

#  DAYS  7  32 

13 

15 

8 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

13 

61 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MEAN 

2.3 

2.0 

2.0 

2.0 

2.2 

2.6 

3.3 

3.0 

2.4 

2.7 

2.4 

2.8 

29.7 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

4c 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >0.1 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

«  DAYS  T  1.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (05  LST) 

86 

83 

84 

83 

83 

84 

86 

85 

86 

87 

86 

87 

85 

RH  (15  LST) 

77 

68 

64 

55 

53 

55 

55 

54 

59 

67 

74 

78 

63 

VAPOR  PRESS 

.20 

.18 

.22 

.23 

.31 

.39 

.44 

.44 

.39 

.31 

.25 

.21 

.30 

DEWPOINT 

32 

31 

36 

37 

44 

51 

54 

54 

51 

45 

38 

34 

42 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

SSE 

SSE 

S 

N 

SW 

N 

W 

N 

SSE 

SSE 

SSE 

SSE 

SSE 

MEAN  SPEED 

10 

8 

9 

8 

7 

6 

7 

6 

7 

8 

9 

10 

8 

MAX  (PK  GSTS) 

63 

49 

63 

64 

43 

43 

52 

39 

53 

48 

52 

52 

64 

PRESSURE  ALT 

1100 

1300 

1000 

950 

850 

600 

650 

550 

900 

1000 

1300 

1400 

1400 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

6 

6 

5 

#  DAYS  TSTMS 

1 

# 

2 

1 

5 

7 

4 

5 

3 

2 

1 

1 

32 

#  DAYS  FOG 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

4 

5 

3 

3 

31 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

104 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0. 5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  Z  CALM  >  PVLG  DRCTN 

^  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

52 

49 

39 

28 

21 

23 

20 

22 

27 

39 

44 

50 

35 

03-05  LST 

55 

54 

45 

39 

29 

33 

29 

30 

31 

46 

44 

53 

41 

06-08  LST 

56 

55 

51 

45 

37 

38 

33 

41 

42 

48 

44 

51 

45 

09-11  LST 

54 

54 

52 

43 

31 

32 

29 

31 

32 

43 

45 

51 

41 

12-14  LST 

51 

51 

45 

29 

21 

21 

17 

18 

21 

32 

43 

49 

33 

15-17  LST 

47 

44 

34 

23 

18 

16 

10 

11 

16 

23 

39 

48 

28 

18-20  LST 

50 

43 

32 

19 

13 

11 

10 

11 

17 

23 

39 

48 

27 

21-23  LST 

50 

44 

33 

23 

17 

16 

14 

14 

20 

29 

44 

50 

30 

ALL  HOURS 

52 

49 

42 

31 

24 

24 

21 

23 

26 

36 

43 

50 

35 

8.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

30 

33 

23 

15 

12 

15 

12 

16 

19 

28 

28 

31 

22 

03-05  LST 

33 

36 

29 

23 

20 

24 

20 

25 

21 

33 

29 

33 

27 

06-08  LST 

35 

40 

37 

32 

25 

28 

23 

35 

34 

37 

31 

32 

32 

09-11  LST 

37 

44 

33 

23 

13 

15 

13 

20 

20 

31 

33 

35 

27 

12-14  LST 

31 

31 

22 

10 

8 

8 

5 

10 

10 

17 

26 

31 

18 

15-17  LST 

27 

26 

18 

7 

5 

7 

3 

7 

8 

12 

22 

30 

15 

18-20  LST 

27 

29 

19 

9 

6 

7 

3 

6 

12 

15 

21 

27 

15 

21-23  LST 

28 

28 

20 

11 

8 

10 

7 

10 

13 

19 

25 

27 

18 

ALL  HOURS 

31 

35 

25 

17 

12 

14 

11 

17 

17 

24 

27 

31 

22 

9.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

20 

23 

15 

9 

7 

9 

6 

10 

14 

21 

18 

20 

15 

03-05  LST 

22 

24 

18 

14 

14 

17 

11 

17 

16 

24 

19 

24 

18 

06-08  LST 

24 

27 

27 

20 

15 

18 

12 

24 

22 

26 

23 

24 

22 

09-11  LST 

26 

31 

23 

13 

8 

10 

6 

13 

13 

20 

22 

26 

18 

12-14  LST 

20 

21 

14 

7 

4 

5 

2 

5 

6 

10 

15 

20 

11 

15-17  LST 

18 

19 

10 

5 

3 

3 

1 

2 

4 

8 

14 

21 

9 

18-20  LST 

15 

21 

13 

7 

4 

4 

1 

3 

6 

9 

12 

19 

10 

21-23  LST 

17 

18 

14 

7 

4 

5 

2 

5 

8 

13 

16 

18 

11 

ALL  HOURS 

20 

23 

17 

10 

8 

9 

5 

10 

11 

16 

17 

22 

14 

10.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

2 

# 

1 

1 

# 

0 

# 

1 

5 

2 

1 

1 

03-05  LST 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

6 

3 

1 

2 

06-08  LST 

2 

2 

3 

1 

# 

1 

# 

1 

2 

6 

3 

1 

2 

09-11  LST 

2 

3 

2 

# 

0 

# 

0 

# 

1 

3 

2 

2 

1 

12-14  LST 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

# 

15-17  LST 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

# 

18-20  LST 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

21-23  LST 

2 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

3 

2 

1 

1 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  DUSSELDORF,  GERMANY  STATIONS  #:  104000  ICAO  ID:  EDDL 

LOCATION:  51“17'N,  06'’45'E  ELEVATION  (FEET):  147  LST  -  GMT  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984  PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

It 

0 

0 

# 

# 

03-05 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

P 

0 

0 

0 

# 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

# 

It 

0 

0 

0 

# 

09-11 

LST 

0 

0 

f 

0 

0 

# 

If 

It 

# 

# 

0 

0 

12-14 

LST 

» 

0 

0 

# 

1 

1 

It 

1 

If 

0 

0 

# 

15-17 

LST 

# 

0 

i 

# 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

# 

0 

1 

3 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

1 

21-23 

LST 

# 

0 

// 

1 

2 

1 

1 

1 

0 

# 

0 

1 

ALL  HOURS 

// 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

» 

f 

It 

# 

# 

2.  % 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

18 

12 

16 

12 

12 

9 

7 

6 

8 

14 

17 

20 

13 

03-05 

LST 

20 

12 

19 

12 

13 

10 

9 

7 

9 

14 

19 

20 

14 

06-08 

LST 

20 

13 

19 

16 

14 

12 

9 

8 

10 

15 

20 

21 

15 

09-11 

LST 

19 

13 

19 

14 

15 

14 

10 

7 

8 

14 

18 

19 

14 

12-14 

LST 

17 

12 

18 

16 

14 

11 

9 

9 

9 

13 

18 

20 

14 

15-17 

LST 

19 

14 

19 

17 

16 

13 

10 

8 

13 

12 

18 

19 

15 

18-20 

LST 

22 

13 

18 

14 

13 

13 

11 

7 

11 

12 

18 

21 

14 

21-23 

LST 

20 

12 

18 

14 

15 

11 

10 

8 

9 

11 

19 

22 

14 

ALL  HOURS 

20 

13 

18 

14 

14 

12 

10 

8 

10 

13 

18 

20 

14 

3.  % 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

5 

2 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

03-05 

LST 

5 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

5 

2 

06-08 

LST 

6 

4 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

* 

2 

5 

2 

09-11 

LST 

6 

5 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

2 

12-14 

LST 

5 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

1 

15-17 

LST 

4 

6 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

1 

18-20 

LST 

4 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

1 

21-23 

LST 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

1 

ALL  HOURS 

5 

5 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

If 

2 

4 

2 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

2 

3 

1 

# 

0 

1 

1 

4 

6 

2 

03-05 

LST 

4 

2 

3 

1 

1 

It 

0 

# 

1 

2 

4 

5 

2 

06-08 

LST 

5 

2 

5 

2 

« 

1 

0 

It 

2 

3 

4 

6 

3 

09-11 

LST 

7 

3 

7 

4 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

5 

8 

4 

12-14 

LST 

7 

3 

7 

5 

3 

2 

1 

2 

5 

4 

7 

8 

5 

15-17 

LST 

5 

3 

6 

4 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

5 

6 

3 

18-20 

LST 

6 

3 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

7 

3 

21-23 

LST 

6 

3 

3 

2 

« 

It 

It 

0 

2 

1 

5 

6 

2 

ALL  HOURS 

6 

3 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

5 

6 

3 

106 


REMARKS;  * 

SOURCE(S): 

=  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  < 
»  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I 

1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  - 

2. 

3. 

0.5, 
.E.,  < 

DEC  83 

MI  -  STATUTE  MILES 

24  HRS /DAY  OR  <  12  MONTHS /YEAR 

< 

5.  X  FREQ  OF  CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

17 

21 

14 

8 

5 

8 

4 

9 

13 

20 

17 

18 

13 

03-05  LST 

19 

23 

17 

12 

12 

16 

11 

16 

16 

23 

17 

21 

17 

06-08  LST 

21 

24 

25 

19 

14 

17 

9 

24 

21 

24 

21 

21 

20 

09-11  LST 

23 

29 

22 

11 

7 

8 

4 

13 

13 

18 

20 

24 

16 

12-14  LST 

18 

20 

14 

6 

4 

4 

2 

4 

6 

9 

13 

18 

10 

15-17  LST 

16 

17 

10 

4 

3 

3 

1 

2 

4 

7 

13 

18 

8 

18-20  LST 

14 

20 

13 

5 

3 

4 

# 

3 

6 

9 

11 

17 

9 

21-23  LST 

14 

17 

13 

6 

4 

5 

2 

5 

8 

12 

15 

15 

10 

ALL  HOURS 

6.  %  FREQ 

18 

OF  CIG/VIS 

21  16 

<  500/1.5  MI; 

9 

7 

8 

4 

10 

11 

15 

16 

19 

13 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

10 

6 

3 

1 

2 

1 

3 

7 

11 

8 

9 

6 

03-05  LST 

10 

12 

8 

6 

4 

9 

4 

8 

9 

14 

10 

10 

9 

06-08  LST 

12 

14 

17 

11 

6 

9 

5 

14 

14 

17 

11 

10 

12 

09-11  LST 

12 

18 

15 

5 

3 

4 

2 

6 

7 

12 

12 

13 

9 

12-14  LST 

11 

13 

8 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

5 

6 

11 

15-17  LST 

11 

11 

6 

2 

1 

1 

0 

1 

2 

3 

5 

10 

i8-20  LST 

8 

10 

7 

3 

1 

2 

# 

1 

2 

5 

5 

7 

21-23  LST 

8 

8 

6 

2 

1 

2 

1 

2 

7 

6 

8 

4 

ALL  HOURS 

7.  %  FREQ 

10 

OF  CIG/VIS 

12  9 

<  300/1  MI; 

4 

2 

4 

2 

5 

6 

9 

8 

10 

7 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

3 

6 

4 

3 

3 

03-05  LST 

4 

5 

2 

2 

1 

3 

1 

2 

4 

8 

6 

3 

3 

06-08  LST 

4 

5 

7 

3 

1 

3 

2 

5 

6 

9 

5 

3 

4 

09-11  LST 

6 

7 

7 

2 

1 

# 

lit 

2 

3 

8 

5 

5 

4 

12-14  LST 

5 

4 

3 

If 

If 

If 

# 

0 

# 

2 

2 

4 

2 

15-17  LST 

5 

3 

2 

1 

If 

0 

0 

# 

2 

2 

3 

1 

18-20  LST 

4 

3 

1 

1 

1 

If 

0 

0 

# 

1 

1 

3 

1 

21-23  LST 

4 

3 

1 

1 

# 

If 

# 

# 

1 

3 

2 

2 

2 

ALL  HOURS 

8.  %  FREQ 

5 

OF  CIG/VIS 

4  3 

<  100/0.25  MI 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

3 

3 

3 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

1 

If 

If 

If 

0 

0 

If 

# 

4 

1 

1 

1 

03-05  LST 

1 

1 

1 

If 

1 

# 

If 

If 

2 

4 

2 

1 

1 

06-08  LST 

1 

2 

2 

1 

0 

# 

If 

If 

1 

4 

2 

# 

1  ^ 

09-11  LST 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

0 

1 

1 

12-14  LST 

1 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

H 

1 

If 

15-17  LST 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

» 

If 

18-20  LST 

1 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

» 

If 

21-23  LST 

1 

1 

0 

If 

If 

0 

0 

0 

« 

1 

If 

» 

# 

ALL  HOURS 

1 

1 

If 

If 

# 

# 

107 

0 

« 

If 

2 

1 

1 

1 

i 

STATtONNAMi;  erdING,  FED.  REP.  GERMANY 

LOCATION  :  2_q 


pemoo: 

Varied 

STM  LTRS 

ELSE 

CLEV 

Ft. 

WMOHO.  : 

108690 

AWS  CLIMATIC  BRIEF 


MCAN  NUHtER  Of  DAYS  OCCURRCNCe  Of 


TEMPERATURE 
(•  P» 


TEMPERATURE (*P) 


EMARRS:  Sources: 

1.  RUSSWO,  POR:  Aor  46  -  Jun  55.  Sep  55  -  Oct  57 
«.  .  USAFETAC  OATSAV.  POR:  Jan  66  -  Dec  76 

(  )  Dsootee  blgbest/lcweRt  aonttaly  vMlue,  not  annuRl  aean/aox  or  man/mia. 


wntnii _ ^^=„- 

■greggimau  l 


CEILING  LESS 
THAN  ISOO  FT 
AND/OR  VlSN 
BILITY  LESS 
THAN  3m 


CEILING  LESS 
THAN  1000  PT 
AND/OR  VISI¬ 
BILITY  LESS 
THAN  2m 


CEILING  LESS 
TOAN  200  FT 
AM)/OR  VISI¬ 
BILITY  LESS 
THAN  VM 


FLYING  WEATHER  {%FREQ)  HOURS  (L3T) 


00-02 


I  ERDING,  FEV.  REF,  GERMAN 

PERIOD:  VARIED 

N1»8  IQ  EOll  57 

ELEVATION:  151!:  ft 

1. 

00-02 

a 

03-05 

a 

06-08 

i 

RAIN/DRIZZLE 

09-11 

12-14 

7 

15-17 

1  ' 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

_ 

6 
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1 

1 

2 

2 

1 

16-18 

LST 

4 

2 

it 

1 

1 

0 

it 

it 

1 

1 

1 

1 

1 

19-21 

LST 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

22-24 

LST 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

ALL  HOURS 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVBL  (LIMITED  DUTY  STN),  #  =  0.0  <  %  <  0.5,  Ml  =  STATUTE  MILES 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  81 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

" 

k 

* 

k 

k 

* 

* 

* 

k 

03-05  LST 

* 

* 

"• 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

06-08  LST 

27 

35 

27 

20 

14 

14 

15 

29 

38 

33 

20 

19 

24 

09-11  LST 

28 

33 

18 

8 

2 

2 

3 

6 

15 

23 

20 

21 

15 

12-14  LST 

17 

20 

9 

2 

// 

1 

it 

it 

2 

7 

12 

15 

7 

15-17  LST 

11 

16 

7 

1 

1 

1 

1 

it 

1 

4 

8 

15 

5 

18-20  LST 

«v 

/V 

k 

- 

k 

k 

k 

* 

* 

k 

21-23  LST 

'k 

k 

* 

k 

«- 

k 

k 

k 

k 

'A' 

ALL  HOURS 

k 

k 

* 

" 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  : 

500/1.5 

HI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV. 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

k 

k 

k 

* 

•V 

k 

k 

k 

k 

03-05  LST 

k 

* 

•<- 

>•- 

* 

k 

Ju 

k 

* 

k 

k 

k 

06-08  LST 

18 

27 

19 

15 

10 

9 

10 

22 

33 

28 

11 

12 

18 

09-11  LST 

17 

25 

13 

5 

1 

1 

1 

4 

11 

15 

13 

13 

10 

12-14  LST 

10 

11 

5 

2 

0 

it 

0 

1 

3 

6 

8 

4 

15-17  LST 

5 

9 

3 

if 

0 

it 

it 

it 

1 

2 

6 

8 

3 

18-20- LST 

k 

k 

* 

k 

* 

.c 

V 

k 

-A- 

* 

k 

k 

21-23  LST 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

•;V 

k 

k 

ALL  HOURS 

k 

k 

* 

k 

•«. 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

k 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  ; 

300/1  MI 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

/V 

•k 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

03-05  LST 

k 

* 

* 

k 

k 

k 

.K, 

* 

k 

k 

k 

06-08  LST 

9 

15 

11 

9 

5 

6 

1 

15 

27 

19 

8 

7 

12 

09-11  LST 

9 

11 

7 

2 

1 

i^ 

it 

2 

6 

11 

7 

6 

5 

12-14  LST 

2 

4 

1 

1 

// 

it 

it 

0 

0 

1 

3 

3 

1 

15-17  LST 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

3 

1 

18-20  LST 

* 

ii 

/V 

k 

k 

* 

*>> 

k 

* 

■sit 

k 

21-23  LST 

k 

-.V 

rT 

•A" 

* 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

ALL  HOURS 

k 

* 

-A- 

'V 

k 

- 

j. 

/V 

k 

k 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

< 

100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

•* 

k 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05  LST 

* 

* 

* 

k 

r* 

* 

* 

k 

* 

■A 

* 

06-08  LST 

2 

5 

4 

5 

4 

3 

3 

8 

15 

11 

2 

2 

6 

09-11  LST 

2 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

// 

4 

6 

1 

2 

2 

12-14  LST 

1 

# 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

it 

15-17  LST 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

it 

it 

18-20  LST 

* 

* 

k 

k 

.V 

k 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

21-23  LST 

* 

•k 

k 

k 

•A: 

k 

k 

* 

* 

k 

★ 

k 

k 

ALL  HOURS 

A- 

* 

k 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

* 

k 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  FURSTENFELDBRUCK,  W.  GERMANY 
LOCATION:  l^SoiP'N,  11®17'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


SOURCE 


NO 

.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

1 .  TEMPERATURE 

( 

Op) 

EXTREME  MAX 

1 

55 

57 

70 

72 

81 

MEAN  DLY  MAX 

1 

33 

35 

50 

59 

MEAN 

1 

29 

31 

40 

45 

53 

MEAN  DLY  MIN 

1 

25 

25 

35 

36 

44 

EXTREME  MIN 

1 

-1 

5 

21 

25 

30 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

25 

24 

17 

11 

1 

#  DAYS  7  0 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM  »  *  »  *  » 

MEAN  2  2.0  1.8  1.6  2.0  2.7 

MINIMUM  »  *  »  *  » 

MAX  21t  HR  »  »  *  *  » 

#  DAYS  >0,01  *  »  «  »  » 

#  DAYS  p.5  »  *  »  »  » 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  2  7.9  8.2  2.J1  1.7  .2 

MAXIMUM  »  »  «  »  * 

MAX  2i)  HR  »  »  *  »  » 

#  DAYS  >0.1  »  *  *  »  * 

#  DAYS  T1  .5  »  *  *  »  « 


11.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (<)  /  VAPOR  PRESSURE 


RH  (05  LST) 

1 

87 

86 

82 

82 

83 

RH  (15  LST) 

1 

79 

71 

58 

53 

51 

VAPOR  PRESS 

1 

.15 

.15 

.18 

.19 

.27 

DEWPOINT 

1 

25 

25 

31 

34 

41 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  1 

PT/KNOTS) 

/  99 

.95> 

HIGHEST 

PVLG  DRCTN 

1 

wsw 

WSW 

WSW 

W 

W 

MEAN  SPEED 

(PVLG  DRCTN) 

1 

10 

8 

9 

9 

7 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS) 

1 

7 

6 

7 

7 

6 

MAX  (PK  GST) 

1 

56 

55 

44 

48 

42 

PRESSURE  ALT 

* 

» 

* 

» 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

CLD  COVER 

• 

» 

» 

» 

» 

DAYS  TSTMS 

1 

0 

0 

1 

1 

5 

DAYS  FOG  <7 

1 

15 

16 

10 

10 

10 

DAYS  BNBD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

STATION  #:  108580  ICAO  ID:  EDSF 

ELEVATION  (FEET):  1703  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8312 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

86 

95 

90 

84 

75 

63 

59 

95 

64 

68 

68 

63 

53 

42 

37 

52 

59 

63 

62 

57 

47 

38 

32 

47 

51 

54 

54 

49 

41 

33 

27 

40 

37 

32 

39 

34 

27 

10 

-5 

-5 

0 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

0 

0 

4 

17 

24 

123 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.1 

4.9 

3.3 

2.5 

1 .5 

2.2 

1.7 

30. 

»  ■ 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

K 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

K 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

0 

0 

1.3 

2.2 

7.1 

31 .1 

» 

» 

ft 

« 

* 

if 

« 

» 

» 

ft 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

ft 

» 

« 

* 

• 

« 

» 

» 

ft 

» 

* 

» 

» 

(IN  Hg) 

/  1 

DEWPOINT 

(°F) 

83 

83 

87 

88 

89 

87 

86 

85 

53 

52 

55 

58 

69 

76 

78 

63 

.35 

.38 

.40 

.36 

.26 

.19 

.16 

.25 

48 

51 

52 

49 

41 

33 

27 

38 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

W 

W 

W 

WSW 

WSW 

WSW 

WSW 

WSW 

7 

8 

7 

6 

8 

9 

10 

8 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

7 

6 

41 

43 

42 

42 

51 

61 

57 

61 

» 

» 

» 

ft 

» 

» 

» 

» 

FOG  / 

BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

» 

» 

» 

» 

• 

• 

7 

7 

9 

4 

0 

0 

0 

34 

10 

9 

16 

17 

18 

17 

14 

162 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

7 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  $,  AS 
APPLICABLE  $  =  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  DEC  83 

2.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  (11  YEARS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ({ 

FREQ) 

OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

59 

55 

34 

29 

17 

16 

11 

22 

31 

53 

54 

54 

36 

03-05 

LST 

61 

62 

40 

39 

27 

25 

21 

36 

43 

56 

56 

55 

43 

06-08 

LST 

63 

62 

43 

38 

24 

25 

20 

30 

41 

56 

56 

54 

43 

09-11 

LST 

59 

55 

36 

34 

23 

22 

20 

22 

28 

45 

49 

50 

37 

12-14 

LST 

55 

49 

30 

28 

17 

14 

13 

13 

17 

35 

45 

45 

30 

15-17 

LST 

57 

43 

24 

22 

14 

11 

9 

11 

11 

32 

47 

47 

27 

18-20 

LST 

61 

47 

28 

22 

13 

12 

11 

13 

16 

41 

50 

47 

30 

21-23 

LST 

61 

52 

31 

27 

15 

14 

11 

16 

24 

49 

53 

49 

33 

ALL  HOURS 

60 

53 

33 

30 

19 

17 

14 

21 

26 

46 

51 

50 

35 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

49 

47 

27 

22 

11 

12 

7 

18 

28 

45 

45 

43 

29 

03-05 

LST 

48 

54 

31 

32 

22 

22 

15 

31 

37 

49 

45 

44 

36 

06-08 

LST 

53 

56 

36 

29 

17 

18 

1  4 

25 

35 

50 

45 

44 

35 

09-11 

LST 

M9 

48 

26 

20 

9 

9 

7 

12 

20 

36 

39 

39 

26 

12-14 

L^T 

42 

36 

17 

13 

4 

5 

6 

6 

8 

25 

30 

34 

19 

15-17 

LST 

46 

33 

16 

12 

4 

4 

3 

6 

5 

26 

34 

37 

19 

18-20 

LST 

47 

39 

19 

14 

5 

6 

6 

8 

10 

34 

40 

37 

22 

21-23 

LST 

48 

44 

23 

18 

7 

9 

6 

12 

20 

39 

43 

40 

26 

ALL  HOURS 

48 

45 

24 

20 

10 

11 

8 

15 

20 

38 

40 

40 

26 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

41 

39 

19 

15 

7 

7 

3 

9 

20 

37 

35 

33 

22 

03-05 

LST 

39 

43 

24 

20 

13 

14 

9 

19 

29 

39 

33 

34 

26 

06-08 

LST 

45 

47 

25 

21 

11 

11 

9 

15 

27 

42 

35 

34 

27 

09-11 

LST 

35 

37 

16 

13 

4 

4 

4 

6 

13 

26 

30 

28 

18 

12-14 

LST 

28 

25 

8 

8 

2 

1 

3 

3 

4 

15 

21 

26 

12 

15-17 

LST 

33 

23 

9 

8 

2 

1 

1 

4 

2 

16 

24 

27 

13 

18-20 

LST 

35 

29 

12 

10 

3 

3 

3 

5 

5 

22 

29 

29 

15 

21-23 

LST 

40 

36 

16 

12 

5 

6 

3 

5 

11 

30 

35 

30 

19 

ALL  HOURS 

37 

35 

16 

13 

6 

6 

4 

8 

14 

28 

30 

30 

19 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1 

): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

15 

10 

4 

1 

# 

1 

# 

2 

7 

14 

10 

10 

6 

03-05 

LST 

16 

11 

6 

4 

3 

2 

1 

3 

14 

15 

11 

12 

8 

06-08 

LST 

14 

14 

7 

3 

1 

# 

# 

2 

12 

14 

11 

11 

7 

09-1 1 

LST 

7 

7 

2 

1 

0 

0 

0 

# 

1 

5 

5 

6 

3 

12-14 

LST 

2 

3 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

1 

2 

4 

1 

15-17 

LST 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

6 

2 

18-20 

LST 

8 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

* 

5 

7 

9 

3 

21-23 

LST 

1 1 

7 

2 

1 

0 

0 

0 

# 

2 

10 

10 

10 

4 

ALL  HOURS 

10 

7 

3 

1 

1 

# 

# 

1 

5 

8 

7 

9 

4 

ECR-DS-24 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  FURSTENFELDBRUCK ,  W.  GERMANY 
LOCATION:  '48°12'N,  11°17’E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  108580 

ELEVATION  (FEET):  1703 
PERIOD:  7301-8312 


ICAO  ID:  EDSF 
LST  =  GMT  +1 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY 

OF  OCCURRENCE 

:  ($ 

FREQ) 

OF  THUNDERSTORMS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

1 

4 

0 

0 

0 

4 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

4 

1 

4 

0 

0 

0 

4 

12-114 

LST 

0 

0 

# 

# 

1 

3 

2 

2 

4 

0 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

# 

3 

5 

4 

4 

1 

0 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

1 

2 

5 

4 

5 

2 

0 

0 

0 

2 

21-23 

LST 

0 

0 

4 

1 

3 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

0 

0 

4 

1 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

11 

9 

10 

13 

15 

16 

15 

13 

13 

1  4 

1 1 

13 

13 

03-05 

LST 

1 1 

10 

13 

15 

17 

17 

14 

13 

1  4 

19 

12 

13 

14 

06-08 

LST 

12 

1 1 

14 

15 

18 

17 

17 

15 

14 

23 

15 

12 

15 

09-11 

LST 

13 

8 

13 

14 

17 

16 

13 

13 

14 

17 

15 

10 

14 

12-114 

LST 

13 

7 

1  2 

17 

15 

14 

16 

12 

11 

14 

13 

9 

13 

15-17 

LST 

12 

7 

10 

16 

16 

15 

16 

14 

11 

13 

16 

11 

13 

18-20 

LST 

12 

10 

13 

16 

16 

19 

16 

16 

14 

15 

13 

9 

1  4 

21-23 

LST 

1 1 

9 

1 1 

17 

16 

18 

16 

14 

12 

15 

13 

12 

14 

ALL  HOURS 

12 

9 

12 

15 

16 

17 

15 

14 

13 

16 

13 

11 

14 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

13 

7 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

12 

6 

03-05 

LST 

17 

14 

9 

10 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

10 

13 

6 

06-08 

LST 

19 

16 

1 1 

12 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1 1 

18 

8 

09-1 1 

LST 

21 

16 

9 

1 1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

12 

17 

7 

12-114 

LST 

19 

12 

9 

10 

4 

0 

0 

0 

0 

2 

1  2 

14 

7 

15-17 

LST 

18 

10 

8 

8 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

11 

1 1 

6 

18-20 

LST 

1  14 

10 

8 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

12 

10 

5 

21-23 

LST 

15 

1 1 

8 

7 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

11 

10 

5 

ALL  HOURS 

17 

13 

9 

9 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

11 

13 

6 

H.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

4 

6 

2 

03-05 

LST 

7 

2 

2 

1 

1 

4 

4 

4 

1 

2 

4 

7 

2 

06-08 

LST 

8 

3 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

7 

3 

09-1 1 

LST 

9 

4 

5 

4 

2 

1 

3 

2 

2 

4 

6 

8 

4 

12-114 

LST 

7 

3 

7 

4 

3 

2 

3 

1 

2 

3 

6 

9 

4 

15-17 

LST 

5 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

4 

6 

3 

18-20 

LST 

6 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

8 

2 

21-23 

LST 

7 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

4 

1 

4 

7 

2 

ALL  HOURS 

7 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

7 

3 

119 


REMARKS:  «  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

^  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE{S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  “  DEC  83 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

37 

37 

19 

14 

6 

6 

3 

9 

19 

36 

33 

31 

21 

03-05  LST 

38 

40 

22 

19 

12 

13 

9 

19 

29 

38 

31 

30 

25 

06-08  LST 

42 

45 

24 

20 

8 

9 

8 

15 

26 

40 

33 

30 

25 

09-11  LST 

33 

35 

13 

10 

2 

3 

3 

5 

11 

24 

27 

27 

16 

12-14  LST 

26 

23 

7 

7 

1 

1 

1 

2 

3 

12 

18 

23 

10 

15-17  LST 

30 

22 

7 

6 

1 

1 

1 

4 

2 

14 

22 

26 

1 1 

18-20  LST 

32 

29 

11 

9 

3 

3 

3 

4 

5 

21 

26 

27 

14 

21-23  LST 

37 

35 

16 

11 

3 

5 

3 

5 

11 

28 

32 

28 

18 

ALL  HOURS 

34 

33 

15 

12 

5 

5 

4 

8' 

13 

26 

28 

28 

17 

6.  $  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

28 

27 

12 

6 

3 

2 

1 

5 

14 

26 

24 

20 

14 

03-05  LST 

28 

27 

14 

10 

7 

8 

4 

10 

22 

29 

24 

23 

17 

06-08  LST 

32 

33 

16 

13 

5 

4 

3 

7 

21 

31 

25 

23 

18 

09-11  LST 

23 

26 

9 

6 

1 

1 

# 

2 

6 

15 

16 

19 

10 

12-14  LST 

17 

14 

4 

3 

1 

# 

1 

1 

7 

9 

14 

6 

15-17  LST 

18 

15 

3 

3 

1 

# 

# 

1 

1 

8 

12 

18 

7 

18-20  LST 

21 

18 

6 

4 

1 

1 

# 

2 

2 

13 

17 

17 

8 

21-23  LST 

26 

25 

9 

5 

1 

# 

2 

6 

20 

22 

18 

11 

ALL  HOURS 

24 

23 

9 

6 

2 

2 

1 

4 

9 

19 

19 

19 

1 1 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

19 

15 

7 

3 

1 

1 

# 

2 

9 

20 

15 

15 

9 

03-05  LST 

19 

15 

8 

6 

4 

3 

2 

5 

16 

20 

15 

16 

11 

06-08  LST 

21 

20 

10 

6 

3 

1 

1 

4 

15 

19 

15 

16 

1 1 

09-11  LST 

15 

13 

4 

2 

# 

0 

0 

1 

2 

8 

9 

1 1 

5 

12-14  LST 

7 

6 

2 

1 

# 

# 

0 

# 

4 

5 

8 

3 

15-17  LST 

9 

7 

2 

1 

0 

0 

# 

« 

0 

4 

6 

10 

3 

18-20  LST 

13 

8 

2 

2 

# 

0 

0 

# 

# 

7 

10 

12 

4 

21-23  LST 

16 

13 

4 

2 

# 

0 

3 

14 

13 

14 

7 

ALL  HOURS 

15 

12 

5 

3 

1 

1 

» 

2 

6 

12 

11 

13 

7 

8.  J  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

7 

3 

1 

0 

it 

# 

1 

5 

11 

8 

9 

5 

03-05  LST 

10 

8 

5 

2 

2 

1 

1 

2 

9 

1 1 

8 

8 

6 

06-08  LST 

8 

9 

5 

2 

1 

# 

# 

2 

9 

11 

6 

8 

5 

09-11  LST 

3 

4 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

3 

2 

12-14  LST 

1 

1 

1 

0 

0 

» 

0 

0 

0 

# 

2 

3 

1 

15-17  LST 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

5 

1 

18-20  LST 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

7 

2 

21-23  LST 

8 

5 

2 

» 

0 

0 

0 

» 

1 

8 

7 

8 

3 

ALL  HOURS 

6 

5 

2 

1 

# 

# 

# 

1 

3 

6 

5 

6 

3 

ram  AAr/MONTEITH  BARRACKS,  GERMANY 

PERIOD  19'*6-65B 

H  49  30  E  10  58 

ELEVATION.  1000  ft 

4l  ll  il  ul  1  I  1  I  i:  1|  3  I  31  3i  3l  3’  3!  3  I  2  I  H 

REMARKS  lj^£p£jj5  ^  aiCKEST  AND  LOV.'EST  HO'JRLV  TEMPERATURE  CLASS  INTERVAL. 

’refers  to  HiaiESr  hourly  wind  speed  class  interval. 

*ANN  RH  IS  MEAN  OF  LISTED  MO  l-EANS. 

HRLY  0B3:  MAR  L6-MAY  47,  AUG  63-OCr  65. 

DAILY  OBS:  MAR  46 -MAY  4?. 


1  1  1  1  ** 


fDATA  hOT  AVAILABLE.  »LESS  THAN  0.5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  C%)  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  («/oFREO)i  HOURS  (LST)  JAN  |  FEB 


DEC  ANN  EYR 


CIG 

less  than 
1500  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 
3  miles 


00-02 

L _ 03-:05. 

06-08 
133-11- 
[_  --  -12-14 
15-n: 
. ia-2£3 


to  54 
to  50 
64  64 

--2S  is 


ICAN  CLONS  (TENTHS) 


GABLIHGEN  AAF/AUGSBURG.  GEBMAMY 


PERIOD  1963-69 


FIELD  ELEVttTION!  1520  ft 


‘extmne  of  2*F  class  httervals. 

*THE  opposite  DIHECTICM  IS  SIGHIFICAMT  FOR  FRE^JEMT  OCCURRENCE  DURING  AFTERNOONS. 
•highest  HOURLY  WIND  SPEED  CLASS  INTERVAL. 


lOTE;  =H)ATA  NOT  AVAILABLE.  #LESS  THAN  0,5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  APPLICABLE, 


FLYING  WEATHER  (%  FREQ)  HOURS  (L3V  JAN  FEB  MAR  J  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 


KCAN  CLONS  (TENTHS) 


OPERATIONAL  CLIHATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  6IEBELSTADT,  GERMANY  STATIONS  #:  SUBST  106550  ICAO  ID:  EDEU 

LOCATION:  49"39'N,  09“58'E  ELEVATION  (FEET):  979  LST  -  GMT  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984  PERIOD:  VARIED 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

56 

59 

70 

75 

86 

91 

98 

95 

92 

79 

65 

59 

98 

MEAN  DLY  MAX 

36 

39 

49 

55 

64 

71 

74 

74 

68 

54 

45 

38 

56 

MEAN 

32 

34 

42 

47 

55 

63 

66 

65 

59 

48 

39 

34 

49 

MEAN  DLY  MIN 

29 

29 

35 

38 

46 

53 

56 

55 

50 

42 

35 

31 

42 

EXTREME  MIN 

-3 

10 

14 

27 

31 

36 

43 

41 

36 

25 

14 

1 

-3 

if  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

3 

if  DAYS  T  32 

20 

19 

11 

6 

# 

0 

0 

0 

0 

2 

10 

18 

86 

#  DAYS  T  0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

3.9 

2.8 

3.8 

3.9 

4.1 

6.5 

6.5 

4.7 

3.8 

5.6 

4.6 

3.7 

28.5 

MEAN 

1.7 

1.3 

1.4 

1.6 

2.0 

2.3 

2.5 

2.2 

1.9 

1.7 

1.6 

1.9 

22.0 

MINIMUM 

0.4 

# 

0.2 

9 

0.4 

0.6 

0.3 

0.7 

0.1 

0.2 

0.2 

0.6 

12.4 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

if  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

9  DAYS  >0.1 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

if  DAYS  y  1.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

89 

88 

84 

81 

85 

86 

85 

87 

88 

90 

88 

88 

87 

RH  (16  LST) 

80 

69 

57 

49 

49 

50 

49 

49 

53 

69 

76 

80 

61 

VAPOR  PRESS 

.16 

.16 

.20 

.21 

.29 

.38 

.41 

.41 

.37 

.28 

.21 

.18 

.27 

DEWPOINT 

28 

28 

33 

34 

43 

50 

53 

53 

49 

42 

35 

30 

40 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  / 

99.95X 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

W 

E 

W 

W 

W 

W 

W 

NNW 

W 

W 

W 

W 

W 

MEAN  SPEED 

6 

6 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

7 

6 

MAX  (PK  GSTS) 

29 

38 

31 

45 

29 

29 

25 

23 

32 

29 

33 

32 

45 

PRESSURE  ALT 

1700 

1950 

1650 

1500 

1700 

1200 

1250 

1250 

1450 

1600 

1750 

2000 

2000 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

6 

6 

6 

5 

9  DAYS  TSTMS 

9 

9 

1 

2 

4 

6 

5 

5 

3 

9 

9 

9 

26 

9  DAYS  FOG 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

5 

8 

4 

2 

37 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1  2  3 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  //  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

^  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83  WURZBURG 

2.  KLIMAKUNDE  DES  DEUTSCHEN  REICHES  (PCPN) 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

62 

58 

22 

13 

11 

8 

7 

7 

18 

38 

51 

48 

30 

03-05  LST 

62 

60 

27 

17 

17 

15 

18 

15 

25 

46 

49 

53 

34 

06-08  LST 

63 

59 

42 

26 

22 

21 

21 

31 

41 

59 

49 

53 

40 

09-11  LST 

61 

58 

44 

26 

20 

18 

16 

21 

31 

57 

46 

50 

37 

12-14  LST 

61 

49 

32 

23 

15 

13 

11 

11 

14 

40 

43 

46 

29 

15-17  LST 

54 

41 

22 

15 

9 

7 

7 

6 

7 

28 

37 

44 

23 

18-20  LST 

56 

36 

18 

13 

7 

5 

4 

6 

8 

28 

36 

45 

21 

21-23  LST 

59 

46 

18 

11 

9 

8 

6 

5 

11 

35 

45 

45 

25 

ALL  HOURS 

60 

51 

29 

19 

15 

12 

12 

14 

20 

42 

44 

48 

31 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

41 

44 

10 

5 

4 

2 

3 

4 

13 

23 

33 

31 

19 

03-05  LST 

40 

46 

14 

10 

12 

10 

11 

10 

21 

30 

33 

33 

22 

06-08  LST 

40 

43 

27 

17 

16 

14 

16 

27 

37 

44 

33 

33 

29 

09-11  LST 

42 

45 

30 

11 

10 

6 

7 

14 

25 

43 

33 

31 

25 

12-14  LST 

39 

34 

13 

6 

4 

2 

2 

3 

7 

25 

24 

26 

15 

15-17  LST 

31 

26 

7 

4 

3 

1 

1 

2 

2 

14 

22 

26 

11 

18-20  LST 

33 

25 

8 

3 

2 

I 

# 

1 

4 

17 

20 

26 

11 

21-23  LST 

37 

33 

6 

3 

2 

1 

2 

2 

6 

18 

28 

26 

14 

ALL  HOURS 

38 

37 

15 

8 

7 

5 

6 

9 

15 

28 

28 

29 

19 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

25 

25 

4 

2 

2 

1 

0 

2 

7 

16 

22 

21 

11 

03-05  LST 

25 

29 

7 

6 

7 

4 

7 

5 

13 

20 

23 

25 

14 

06-08  LST 

25 

28 

17 

13 

11 

7 

10 

16 

26 

34 

24 

23 

19 

09-11  LST 

28 

31 

16 

6 

4 

3 

2 

6 

16 

32 

22 

22 

15 

12-14  LST 

26 

23 

6 

2 

2 

1 

2 

3 

14 

16 

17 

9 

15-17  LST 

19 

15 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

6 

13 

15 

6 

18-20  LST 

19 

14 

2 

2 

1 

9 

1 

1 

7 

11 

16 

6 

21-23  LST 

22 

17 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

10 

15 

16 

8 

ALL  HOURS 

24 

23 

8 

4 

4 

2 

3 

5 

9 

18 

18 

19 

11 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

9 

7 

3 

2 

03-05  LST 

3 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

13 

7 

4 

4 

06-08  LST 

6 

6 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

13 

15 

8 

4 

6 

09-11  LST 

6 

6 

3 

1 

# 

0 

# 

1 

4 

10 

7 

2 

3 

12-14  LST 

3 

2 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

15-17  LST 

2 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

18-20  LST 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

# 

1 

21-23  LST 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

3 

5 

1 

1 

ALL  HOURS 

4 

3 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

4 

7 

5 

2 

2 

1  7  4 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  GIEBELSTADT,  GERMANY 
LOCATION:  49°39'N,  09°58'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  #:  SUBST  106550  ICAO  ID:  EDEU 
ELEVATION  (FEET):  979  LST  -  GMT  +1 
PERIOD;  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

It 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

It 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

« 

1 

0 

0 

It 

0 

It 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

It 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

a 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

1 

# 

0 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

it 

0 

# 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

1 

# 

1 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

# 

# 

« 

1 

2 

1 

1 

tf 

# 

It 

# 

1 

2.  % 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LSI 

11 

9 

15 

11 

12 

7 

9 

5 

8 

11 

14 

14 

11 

03-05 

LST 

10 

7 

14 

12 

10 

11 

12 

7 

6 

13 

13 

13 

11 

06-08 

LST 

16 

11 

18 

16 

14 

10 

12 

10 

7 

19 

14 

14 

13 

09-11 

LST 

17 

10 

17 

16 

14 

10 

11 

10 

7 

18 

13 

17 

13 

12-14 

LST 

14 

11 

14 

14 

15 

9 

9 

7 

7 

14 

14 

18 

12 

15-17 

LST 

15 

11 

16 

14 

15 

10 

9 

8 

8 

16 

15 

16 

13 

18-20 

LST 

16 

10 

15 

17 

13 

10 

10 

7 

10 

13 

12 

17 

13 

21-23 

LST 

15 

9 

16 

13 

12 

7 

9 

6 

9 

14 

14 

15 

12 

ALL  HOURS 

14 

10 

16 

14 

13 

9 

10 

8 

8 

15 

14 

16 

12 

3.  % 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

10 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

3 

03-05 

LST 

9 

7 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

3 

06-08 

LST 

9 

11 

6 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

9 

4 

09-11 

LST 

10 

12 

4 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

8 

4 

12-14 

LST 

10 

10 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

7 

3 

15-17 

LST 

8 

8 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

8 

3 

18-20 

LST 

8 

7 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

8 

2 

21-23 

LST 

11 

8 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

3 

ALL  HOURS 

9 

9 

2 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

8 

3 

4.  Z 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

03-05 

LST 

# 

» 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

06-08 

LST 

# 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

It 

1 

# 

09-11 

LST 

# 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

# 

12-14 

LST 

# 

1 

1 

2 

# 

# 

0 

0 

# 

4 

# 

# 

1 

15-17 

LST 

# 

1 

1 

2 

1 

# 

f 

0 

0 

1 

# 

1 

18-20 

LST 

# 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

9 

1 

t 

1 

1 

21-23 

LST 

0 

» 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

t 

# 

# 

ALL  HOURS 

# 

1 

# 

1 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

125 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

^  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83  WURZBURG 

2. 

3. 


5.  X 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

22 

23 

3 

2 

1 

# 

0 

1 

7 

15 

19 

18 

10 

03-05 

LST 

23 

27 

6 

6 

6 

4 

7 

5 

12 

19 

18 

19 

13 

06-08 

LST 

22 

26 

15 

12 

10 

7 

10 

16 

26 

30 

22 

18 

18 

09-11 

LST 

25 

30 

15 

5 

3 

2 

2 

5 

15 

29 

20 

18 

14 

12-14 

LST 

23 

21 

5 

2 

1 

// 

# 

1 

3 

11 

13 

13 

8 

15-17 

LST 

16 

14 

2 

1 

1 

0 

# 

1 

5 

10 

11 

5 

18-20 

LST 

15 

13 

2 

1 

// 

# 

1 

1 

6 

10 

12 

5 

21-23 

LST 

20 

15 

2 

1 

0 

1 

<!> 

2 

9 

14 

12 

6 

ALL  HOURS 

21 

21 

7 

4 

3 

2 

3 

4 

9 

16 

16 

15 

10 

6.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

14 

11 

2 

O' 

0 

0 

1 

5 

12 

12 

10 

6 

03-05 

LST 

16 

13 

4 

2 

3 

3 

4 

3 

10 

16 

12 

10 

8 

06-08 

LST 

14 

16 

10 

7 

7 

4 

6 

11 

19 

24 

15 

9 

12 

09-11 

LST 

18 

22 

10 

3 

2 

1 

1 

3 

10 

20 

15 

8 

9 

12-14 

LST 

15 

13 

3 

1 

// 

0 

0 

# 

1 

6 

8 

7 

4 

15-17 

LST 

11 

8 

1 

# 

// 

0 

0 

0 

# 

2 

5 

5 

3 

18-20 

LST 

8 

6 

# 

0 

# 

0 

1 

2 

4 

4 

2 

21-23 

LST 

10 

7 

1 

# 

0 

1 

# 

0 

2 

7 

10 

6 

4 

ALL  HOURS 

13 

13 

4 

2 

2 

1 

2 

3 

6 

11 

10 

7 

6 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

.  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

11 

8 

5 

3 

03-05 

LST 

7 

8 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

8 

15 

8 

6 

5 

06-08 

LST 

8 

10 

6 

4 

4 

3 

4 

7 

15 

19 

9 

4 

8 

09-11 

LST 

14 

13 

6 

2 

1 

# 

# 

1 

6 

14 

10 

4 

6 

12-14 

LST 

8 

7 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

4 

2 

2 

15-17 

LST 

6 

3 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

1 

18-20 

LST 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

21-23 

LST 

4 

4 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

4 

6 

2 

2 

ALL  HOURS 

7 

7 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

9 

6 

3 

4 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  lOO/C 

1.25  MI 

:: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

8 

6 

3 

2 

03-05 

LST 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

6 

12 

6 

4 

3 

06-08 

LST 

3 

5 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

11 

14 

7 

3 

5 

09-11 

LST 

4 

4 

2 

I 

# 

0 

# 

# 

3 

9 

5 

1 

2 

12-14 

LST 

2 

|j) 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

15-17 

LST 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

# 

18-20 

LST 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

0 

« 

21-23 

LST 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

5 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

3 

6 

4 

2 

2 

A  W  S 

Station  Name: 

(SAFENUDHR  AAF,  GERMANY 

Elevation: 

1.363  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latl tude/Longi tude : 

NM9  H2  B011  57 

Station  MSC: 

1 06870 

Hourly  Obs  POR; 

Jun  77  to  May  87 

Call  Sign: 

EDIC 

October  1987 

Suomary  of  Day  POR: 
LST  -  01T  +1 

Jun  62  to  May  87 

Supersedes: 

Sep  1 982 

MONTH 


I  JAN  I  FEB  I  MAR  |  APR  |  HAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


XTRM  MAX  TEMP  “F 

54@ 

60 

74 

84 

88 

93 

102 

91 

87 

MEAN  MAX  TEMP  °F 

32 

36 

45 

54 

63 

69 

•73 

72 

65 

MEAN  TEMP  “F 

27 

30 

37 

44 

53 

59 

62 

61 

55 

MEAN  MIN  TEMP  °F 

21 

22 

28 

34 

42 

48 

50 

50 

44 

XTRM  MIN  TEMP  “F 

-20@ 

-20 

-18 

15 

21 

30 

33 

32 

27 

D/W  TEMP  >  80° F 

0 

0 

0 

# 

1 

5 

8 

6 

1 

D/W  TEMP  >  70°F 

0 

0 

# 

2 

8 

15 

18 

18 

9 

D/W  TEMP  <•  32°  F 

27 

24 

P2 

1  4 

3 

It 

•0 

•  It 

2 

D/W  TEMP  <  10°F 

5 

4 

1 

■  0 

0 

0 

0 

0 

0 

VPR  PRESS  "Hg 

•  13 

.13 

.17 

.20 

.29 

.35 

.39 

.40 

.34 

MEAN  DEWPOINT  °F 

24 

24 

31 

35 

4  4 

49 

52 

53 

48 

99.95%  PA  Ft 

2350 

2250 

2250 

2050 

2000 

1750 

1650 

1700 

1750 

MEAN  RH  07  LST  % 

93 

93 

91 

87 

85 

82 

84 

90 

93 

MEAN  RH  13  LST  % 

88 

_ 

80 

71 

59 

58 

56 

57 

60 

102  25 

53  25 

45  25 

36  25 

-20@  25 

21  25 

71  25 

145  25 

■13  25 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP 
MIN  PRECIP  " 

D/W  PRECIP  >_  .01" 
D/W  PRECIP  >  .5" 


MAX  24HR  SNFL 
MAX  SNFL 
MEAN  SNFL 
D/W  SNFL  >_  .1  " 
D/W  SNFL  >  1  ;5" 


MEAN  WND  DRCTN 

MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD*»  Kts 

$W 

4 

48 

$E 

3 

67 

$W 

3 

58 

$W 

3 

40 

$W 

3 

50 

$W 

3 

43 

$W 

3 

58 

$W 

2 

40 

$W 

3 

41 

$W 

3 

44 

$W 

3 

56 

$W 

3 

58 

MEAN  CLD  CVR  10th 

9 

7 

8 

7 

6 

7 

9 

7 

7 

9 

8 

9 

D/W  T3T0RMS  ’ 

It 

It 

# 

1 

4 

6 

5 

5 

2 

It 

It 

It 

D/W  FOG  VSBY  <7mi 

21 

24 

25 

24 

24 

23 

26 

27 

26 

28 

26 

26 

Legend:  ANN  =  Annual 

YOR  = 

=  Years  of  record 

POR  =  Period 

of  record 

$W 

10 

3 

10 

67 

25 

8 

5 

23 

25 

06 

25 

Mean  number  of  days  with... 
Based  on  less  than  full  months 
Instantaneous  peak  winds 
Data  not  available 


’A  =  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
it  =  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.51E,  as 
appl i cable . 

$  =  Percentage  of  calm  winds  ^  mean  dirsi^ion 


REMARK.3:  Beginning  in  1975,  this  site  began  closing  for  an  average  of  4  days  over  the 

Christmas-New  Year  holiday  period. 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 

1  27 


1  A  W  S 

j  CLIMATIC  BRIEF 

October  1987 

Station  Name:  GRAFENHCNIR  AAF,  GERMANY  Elevation:  1,363  ft 

Latltude/Longitude:  N49  42  E011  57  Station  HSC:  106870 

Hourly  Obs  POR;  Jm  77  to  May  87  Call  SlBi:  EDIC 

Sunaary  of  Day  POR:  Jun  62  to  Nay  87 

1ST  >  GMT  +1  Supersedes:  Sep  1982 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILrrY 

1  LST  1 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  HAY  1  JUN  1  JUL  1  AUG  1  SQ>  1  OCT  1  NOV  1  DEC  1  ANN  1  YOR 

00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-1 1 

LESS  THAN  12-14 
15-17 

3000/3  18-20 

21-23 
00-24 


3000/3 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1500/3 


00-02 
03-05 
06-08 
09-1 1 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
00-24 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LEoS  THAN  12-14 
15-17 

1000/2  18-20 
21-23 
00-24 


1000/2 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-14 
15-17 

200/'4  18-20 
21-23 
00-24 


40 

51 

55 

42 

30 

25 

27 

32 

38  10 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 

1  2  8 


L. 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  GUTERSLOH,  GERMANY  STATION  103200  ICAO  ID:  EDUO 
LOCATION:  51®55'N  OOS^lS'E  ELEVATION  (FEET):  236  LST  =  GMT  +  1 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  JULY  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE  ("F) 

EXTREME  MAX 

60 

64 

69 

75 

86 

91 

95 

93 

86 

77 

68 

61 

95 

MEAN  DLY  MAX 

39 

42 

48 

54 

63 

69 

71 

73 

67 

56 

47 

41 

56 

MEAN 

35 

36 

42 

46 

55 

61 

63 

64 

58 

49 

42 

37 

49 

MEAN  DLY  MIN 

31 

31 

36 

38 

46 

52 

55 

55 

50 

43 

37 

33 

42 

EXTREME  MIN 

-1 

7 

17 

25 

30 

35 

44 

32 

32 

28 

10 

1 

-1 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

// 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

#  DAYS  <  32 

17 

16 

10 

6 

1 

0 

0 

# 

# 

1 

8 

13 

72 

#  DAYS  <  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

6.29 

9.33 

4.49 

5.20 

4.56 

6.38 

10.83 

6.85 

8.11 

7.24 

7.36 

6.93 

10.83 

MEAN 

2.44 

2.32 

1.73 

2.05 

2.20 

2.60 

3.39 

2.91 

2.32 

2.44 

2.48 

2.32 

29.21 

MINIMUM 

0.5 

0.2 

0.6 

0.4 

0.7 

0.3 

1.0 

0.8 

0.2 

0.2 

0.7 

0.6 

0.2 

MAX  24  HR 

1.6 

1.1 

1.1 

1.9 

1.3 

1.6 

2.3 

2.5 

2.2 

1.6 

2.1 

2.0 

2.5 

#  DAYS  >0.01 

13 

11 

10 

11 

11 

11 

13 

13 

10 

10 

13 

13 

139 

#  DAYS  >0.5 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

22 

3.  SNO'VFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

* 

■k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

"k 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

‘k 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

#  DAYS  >0.1 

8 

8 

5 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

31 

#  DAYS  >  1.5 

* 

A 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

k 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  / 

VT^OR 

PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT 

(“F) 

RH  (06  LST) 

89 

87 

86 

85 

83 

87 

87 

88 

90 

91 

89 

89 

88 

RH  (15  LST) 

80 

70 

65 

54 

53 

58 

57 

56 

61 

70 

77 

82 

65 

VAPOR  PRESS 

.19 

.18 

.21 

.22 

.30 

.40 

.43 

.43 

.39 

.30 

.24 

.20 

.29 

DEWPOINT 

31 

31 

35 

36 

44 

51 

53 

54 

51 

44 

38 

33 

42 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS) 

/  99.95%  HIGHEST 

PRESSURE 

;  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

SW 

E 

WSW 

W 

E 

W 

W 

W 

SW 

E 

SW 

WSW 

WSW 

ME.AN  SPEED 

8 

7 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

8 

9 

7 

MAX  (PK  GSTS) 

65 

44 

51 

63 

43 

43 

48 

40 

52 

45 

52 

51 

65 

PRESSURE  ALT 

1250 

1450 

1050 

1050 

900 

700 

750 

650 

950 

1100 

1200 

1400 

1450 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

DAYS  TSTMS 

1 

0 

1 

1 

6 

7 

3 

6 

3 

# 

1 

1 

30 

//  DAYS  FOG 

6 

6 

6 

4 

6 

5 

4 

8 

11 

11 

6 

6 

79 

129 


REMARKS: 


*  =  DATA  NOT  AVAILABLE  //  =  LESS  THAN  O.S  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  (  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982  EDUO 

2. 

3. 

T.  PERCENTAGE  FREQL’ENCY  OT  ocaJRfSNCE  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

69 

63 

48 

37 

34 

35 

34 

34 

48 

57 

57 

68 

49 

03-05  LST 

68 

67 

59 

50 

44 

52 

44 

47 

59 

62 

60 

68 

57 

06-08  LST 

68 

70 

66 

56 

43 

48 

45 

45 

59 

66 

60 

68 

58 

09-11  LST 

67 

66 

57 

47 

32 

37 

36 

33 

41 

55 

56 

65 

49 

12-14  LST 

59 

55 

43 

35 

24 

24 

22 

16 

26 

40 

50 

59 

38 

15-17  LST 

58 

49 

35 

24 

17 

17 

14 

12 

17 

29 

48 

58 

31 

18-20  LST 

60 

53 

40 

23 

15 

17 

12 

12 

20 

37 

51 

64 

34 

21-23  LST 

67 

58 

45 

28 

23 

24 

22 

23 

34 

46 

55 

65 

41 

ALL  HOURS 

65 

60 

49 

38 

29 

31 

29 

28 

38 

49 

55 

64 

44 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

< 

1500/3 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

59 

54 

39 

28 

29 

28 

26 

30 

42 

49 

43 

55 

40 

03-05  LST 

59 

59 

48 

39 

39 

45 

37 

42 

49 

55 

46 

52 

47 

06-08  LST 

57 

61 

54 

45 

35 

41 

34 

39 

52 

58 

46 

54 

48 

09-11  LST 

54 

57 

45 

32 

19 

21 

18 

24 

31 

43 

42 

50 

36 

12-14  LST 

47 

44 

25 

15 

12 

12 

9 

9 

13 

23 

33 

44 

24 

15-17  LST 

44 

38 

21 

11 

8 

9 

6 

6 

9 

17 

30 

41 

20 

18-20  LST 

48 

44 

27 

14 

6 

10 

6 

8 

15 

28 

34 

47 

24 

21-23  LST 

54 

48 

33 

20 

16 

15 

14 

18 

28 

39 

37 

51 

31 

ALL  HOURS 

53 

51 

37 

26 

21 

23 

19 

22 

30 

39 

39 

49 

34 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

< 

1000/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

42 

35 

27 

19 

19 

17 

16 

19 

29 

35 

28 

37 

27 

03-05  LST 

42 

38 

34 

27 

28 

31 

25 

32 

39 

43 

31 

38 

34 

06-08  LST 

41 

41 

39 

33 

22 

27 

23 

30 

37 

44 

32 

36 

34 

09-11  LST 

38 

40 

29 

19 

10 

14 

8 

15 

18 

29 

28 

34 

23 

12-14  LST 

28 

29 

15 

8 

6 

6 

4 

4 

7 

13 

19 

28 

14 

15-17  LST 

29 

24 

13 

7 

4 

3 

3 

3 

3 

8 

16 

28 

12 

18-20  LST 

31 

29 

17 

S 

4 

4 

3 

4 

8 

17 

21 

32 

15 

21-23  LST 

35 

31 

22 

12 

9 

9 

8 

10 

15 

24 

25 

34 

20 

ALL  HOURS 

36 

34 

24 

17 

13 

14 

11 

15 

20 

27 

25 

33 

22 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

,5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

6 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

7 

10 

6 

5 

4 

03-05  LST 

8 

7 

4 

4 

6 

5 

3 

6 

11 

11 

7 

7 

7 

06-08  LST 

7 

6 

6 

6 

2 

3 

2 

6 

12 

12 

8 

6 

6 

09-11  LST 

6 

5 

3 

it 

it 

1 

# 

1 

3 

5 

5 

4 

3 

12-14  LST 

3 

2 

1 

/f 

0 

it 

0 

0 

it 

2 

2 

3 

1 

15-17  LST 

3 

2 

it 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

4 

1 

18-20  LST 

5 

3 

1 

it 

it 

0 

0 

0 

it 

4 

3 

4 

2 

21-23  LST 

6 

4 

O 

4. 

1 

it 

it 

it 

it 

2 

7 

5 

5 

3 

ALL  HOURS 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

4 

7 

5 

5 

3 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  GUTERSLOH  GERMANY  STATION  if:  103200  ICAO  ID:  EDUO 
LOCATION:  51"55’N  ELEVATION  (FEET):  236  LST  =  GMT  +  1 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  JULY  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 

T.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

if 

1 

if 

0 

0 

0 

if 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

if 

if 

if 

0 

0 

0 

if 

06-08  LST 

if 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

if 

if 

0 

if 

0 

if 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

1 

1 

if 

0 

0 

0 

if 

12-14  LST 

it 

0 

0 

0 

•» 

A 

2 

if 

if 

1 

0- 

0 

0 

if 

15-17  LST 

0 

0 

if 

if 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

if 

18-20  LST 

0 

0 

if 

if 

2 

2 

1 

2 

if 

0 

0 

if 

1 

21-23  LST 

if 

0 

0 

if 

1 

2 

0 

2 

if 

if 

if 

0 

if 

ALL  HOURS 

if 

0 

if 

if 

1 

1 

1 

1 

if 

if 

if 

if 

if 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

17 

12 

17 

10 

10 

10 

11 

7 

10 

15 

17 

19 

13 

03-05  LST 

17 

9 

17 

9 

12 

12 

10 

8 

12 

17 

19 

20 

14 

06-08  LST 

17 

11 

17 

15 

14 

14 

12 

9 

13 

18 

21 

20 

15 

09-11  LST 

17 

13 

18 

14 

13 

13 

14 

9 

10 

17 

20 

20 

15 

12-14  LST 

17 

10 

16 

12 

13 

15 

12 

8 

12 

15 

19 

19 

14 

15-17  LST 

17 

10 

19 

15 

14 

13 

12 

9 

10 

15 

22 

22 

15 

18-20  LST 

20 

11 

19 

13 

13 

14 

14 

11 

10 

13 

19 

23 

15 

21-23  LST 

18 

11 

17 

11 

11 

13 

11 

8 

9 

14 

22 

22 

14 

ALL  HOURS 

17 

11 

17 

12 

12 

13 

12 

9 

11 

15 

20 

20 

14 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

5 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

2 

03-05  LST 

6 

5 

4 

2 

1 

0 

0 

if 

0 

0 

3 

7 

2 

06-08  Lit 

6 

6 

4 

3 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

3 

7 

2 

09-11  LST 

9 

9 

4 

2 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

9 

3 

12-14  LST 

6 

8 

4 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

7 

3 

15-17  LST 

6 

7 

3 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

2 

18-20  LST 

7 

6 

2 

2 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

2 

21-23  LST 

6 

5 

3 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

2 

ALL  HOURS 

6 

6 

3 

2 

if 

0 

0 

!f 

0 

# 

3 

7 

2 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

01-03  LST 

4 

1 

2 

1 

0 

if 

if 

if 

1 

1 

5 

5 

2 

04-06  LST 

4 

1 

2 

1 

0 

if 

if 

if 

1 

1 

4 

6 

2 

07-09  LST 

4 

1 

4 

3 

if 

1 

if 

1 

1 

2 

4 

5 

2 

10-12  LST 

4 

2 

5 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

6 

7 

3 

13-15  LST 

5 

2 

8 

5 

2 

2 

1 

2 

4 

4 

6 

7 

4 

16-18  LST 

4 

1 

5 

4 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

6 

5 

3 

19-21  LST 

4 

1 

3 

2 

if 

1 

1 

if 

1 

1 

6 

6 

2 

22-24  LST 

4 

1 

1 

1 

0 

if 

if 

If 

1 

1 

5 

4 

2 

ALL  HOURS 

4 

1 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

5 

6 

2 

REMARKS:  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  //  =  0.0  <  %  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

SOURCE rs):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  82 

2. 

3. 


5.  %  FPJ:Q  of  ceiling  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  -LST 

37 

34 

25 

18 

18 

16 

14 

18 

29 

34 

26 

33 

25 

03-05  LST 

39 

36 

31 

25 

27 

30 

22 

31 

37 

41 

27 

34 

32 

06-08  LST 

37 

38 

36 

29 

21 

24 

19 

29 

36 

41 

29 

32 

31 

09-11  LST 

34 

37 

26 

16 

8 

11 

5 

12 

17 

25 

25 

30 

21 

12-14  LST 

24 

26 

13 

7 

4 

4 

3 

4 

5 

12 

15 

23 

12 

15-17  LST 

24 

23 

11 

5 

3 

2 

2 

3 

3 

7 

13 

24 

10 

18-20  LST 

28 

27 

15 

8 

4 

4 

3 

4 

7 

16 

19 

29 

14 

21-23  LST 

31 

30 

20 

11 

8 

8 

7 

9 

14 

24 

22 

31 

18 

ALL  HOURS 

32 

31 

22 

15 

12 

13 

9 

14 

19 

25 

22 

29 

20 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1.5 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

22 

21 

16 

10 

12 

10 

8 

10 

21 

25 

16 

22 

16 

03-05  LST 

22 

24 

19 

16 

19 

21 

14 

22 

28 

29 

18 

23 

21 

06-08  LST 

22 

27 

24 

19 

13 

15 

11 

20 

28 

31 

20 

22 

21 

09-11  LST 

24 

23 

15 

9 

3 

6 

2 

7 

11 

17 

15 

20 

13 

12-14  LST 

15 

15 

7 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

7 

8 

15 

6 

15-17  LST 

15 

15 

7 

3 

2 

1 

1 

1 

it 

5 

7 

15 

6 

18-20  LST 

15 

18 

8 

4 

2 

1 

2 

1 

4 

11 

10 

19 

8 

21-23  LST 

19 

19 

12 

6 

5 

5 

3 

4 

11 

17 

15 

20 

11 

ALL  HOURS 

19 

20 

13 

9 

7 

7 

5 

8 

13 

18 

14 

20 

13 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1  MI 

J.AN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

11 

8 

5 

4 

4 

2 

3 

12 

15 

8 

10 

8 

03-05  LST 

11 

13 

8 

8 

10 

8 

8 

13 

18 

17 

10 

12 

11 

06-08  LST 

11 

13 

11 

10 

4 

6 

5 

10 

20 

19 

12 

10 

11 

09-11  LST 

10 

10 

7 

4 

1 

1 

1 

1 

5 

8 

7 

9 

5 

12-14  LST 

7 

5 

2 

1 

it 

it 

it 

it 

1 

3 

4 

7 

3 

15-17  LST 

7 

5 

2 

# 

1 

0 

it 

it 

it 

2 

4 

6 

2 

18-20  LST 

7 

7 

2 

1 

1 

0 

it 

0 

1 

5 

6 

8 

3 

21-23  LST 

8 

9 

4 

2 

1 

1 

1 

it 

5 

11 

7 

9 

5 

ALL  HOURS 

9 

9 

6 

4 

3 

3 

2 

4 

8 

10 

7 

9 

6 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

< 

100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

4 

1 

1 

it 

1 

it 

it 

,  2 

5 

3 

2 

2 

03-05  LST 

4 

4 

3 

2 

3 

3 

1 

3 

7 

6 

4 

4 

4 

06-08  LST 

4 

4 

4 

3 

1 

2 

1 

3 

8 

7 

5 

3 

4 

09-11  LST 

4 

3 

1 

// 

0 

0 

1 

it 

1 

3 

3 

3 

2 

12-14  LST 

1 

1 

// 

0 

0 

it 

0 

0 

it 

1 

1 

2 

it 

15-17  LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

it 

18-20  LST 

3 

1 

0 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

3 

1 

21-23  LST 

4 

3 

1 

it 

0 

0 

0 

1 

4 

2 

4 

1 

ALL  HOURS 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

it 

1 

2 

4 

3 

3 

2 
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A  W  S 

Station  Name: 

HAHN  AB  GERMANY 

Elevation: 

1.650  FT 

CLIMATIC  BRIEF 

Lati tude/Longltude : 

N49  57  8007  16 

Station  MSC: 

1 061 60 

Hourly  Ols  POR: 

Dec  76  to  Nov  86 

Call  Sign: 

EDAH 

Juie  1987 

Sunary  of  Day  POR: 
I^T  -  GMT  +1 

Jul  53  to  Nov  86 

Supersedes: 

Aug  1982 

MONTH 


I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  HAT  I  JUN  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  |  ANN  |  TOR 


XTRM  MAX  TEMP 
MEAN  MAX  TEMP 
MEAN  TEMP 
MEAN  MIN  TEMP 
XTRM  MIN  TEMP 


D/W  TEMP  >_  75® F 
D/W  TEMP  ^  65®F 
D/W  TEMP  _<  32®  F 
D/W  TEMP  <  aoop 


VPR  PRESS  ("Hg)  .14  .13  .18  .20  .27  .34  .38  .38  .32  .28  .20  .16  .23  10 

MEAN  DEWPOINT  ®F  26  24  32  34  42  48  51  51  47  43  34  29  38  1  0 

99.95J  WCPA  Ft  2700  2650  2600  2350  2300  2050  2000  2000  2100  2400  2500  2900  2450  10 


MEAN  RH  07  LST  $1  8 

MEAN  RH  13  l^T  $  8 

— M MAW 

MAX  24HR  PRECIP  "  1.' 

MAX  PRECIP  "  4. 

MEAN  PRECIP  "  2.' 

MIN  PRECIP  "  1.' 

D/W  PRECIP  >_  .01"  19 

D/W  PRECIP  >.  .5"  -1 

MAX  24HR  SNFL  "  7 

MAX  SNFL  "  23 

MEAN  SNFL  "  10 

D/W  SNFL  >_  .1"  10 

D/W  SNFL  ^  1;5"  -2 

MEAN  WND  DRCTN  W 

MEAN  WND  SPD  Kts  8 
MAX  WND  SPD*»  Kts  65 

MEAN  CLD  CVR  10th  9 
D/W  TSTORMS  '  # 

D/W  FOG  VSBY  <7rai  26 

Legend:  ANN  =  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  =  Period  of  record 

D/W  =  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  =  Based  on  less  than  full  months  #  =  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5J,  as 
**  «  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  =  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


APPROVED  FOR  PUBLIC  REIfASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLINITED 

1  33 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 

134 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION; 

HAHN  AB,  W.  GERMANY 

STATION  #:  106160 

ICAO  ID: 

EDAH 

LOCATION; 

49‘’57'N,  7°16'E 

ELEVATION  (FEET):  1650 

LST  =  GMT 

+  1 

PREPARED 

BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986 

PERIOD;  7301-8412 

1 .  PERCENTAGE  FREQUENCY 

OF  OCCURRENCE  (J 

FREQ) 

OF  THUNDERSTORMS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

» 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

06-03 

LST 

0 

c 

J 

If 

/> 

1 

1 

If 

# 

# 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

» 

# 

0 

0 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

# 

2 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

2 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

2 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

17 

11 

16 

14 

14 

10 

10 

9 

13 

18 

17 

19 

14 

03-05 

LST 

19 

11 

16 

15 

14 

9 

11 

8 

1 1 

17 

17 

21 

14 

06-08 

LST 

20 

12 

15 

12 

15 

13 

11 

8 

11 

19 

18 

19 

14 

09-11 

LST 

18 

12 

16 

11 

16 

12 

1 1 

8 

1 1 

16 

16 

18 

12 

12-14 

LST 

17 

11 

14 

12 

17 

12 

10 

8 

12 

16 

15 

16 

13 

15-17 

LST 

17 

12 

18 

14 

15 

13 

11 

9 

13 

18 

16 

17 

14 

18-20 

LST 

16 

12 

19 

13 

15 

11 

11 

8 

12 

16 

18 

15 

14 

21-23 

LST 

17 

11 

17 

14 

13 

12 

11 

10 

13 

15 

18 

17 

14 

ALL  HOURS 

18 

12 

16 

13 

15 

12 

11 

9 

12 

17 

17 

18 

14 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

13 

7 

6 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

13 

5 

03-05 

LST 

17 

14 

8 

9 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

13 

6 

06-08 

LST 

17 

16 

9 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

16 

6 

09-11 

LST 

17 

18 

12 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

14 

7 

12-14 

LST 

17 

16 

8 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

8 

15 

6 

15-17 

LST 

16 

15 

8 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

13 

6 

18-20 

LST 

17 

1 1 

5 

5 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

6 

12 

5 

21-23 

LST 

15 

13 

6 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

11 

5 

ALL  HOURS 

17 

15 

8 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

13 

6 

4.  $ 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25 

KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

3 

4 

1 

0 

// 

1 

2 

5 

6 

3 

03-05 

LST 

5 

3 

4 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

3 

5 

6 

3 

06-08 

LST 

5 

3 

4 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

3 

5 

6 

3 

09-11 

LST 

6 

5 

6 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

5 

8 

4 

12-14 

LST 

7 

4 

7 

4 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

5 

7 

4 

15-17 

LST 

7 

3 

4 

1 

2 

# 

1 

1 

1 

1 

4 

6 

3 

18-20 

LST 

6 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

6 

5 

2 

21-23 

LST 

8 

3 

3 

1 

* 

# 

# 

# 

1 

2 

5 

5 

2 

ALL  HOURS 

6 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

6 

3 

1  3  5 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2H  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  '  DEC  84 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING  AND/OR  ’ 

VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

45 

33 

21 

14 

10 

8 

9 

8 

1  4 

34 

37 

47 

23 

03-05 

LST 

50 

40 

25 

21 

16 

14 

16 

14 

20 

43 

41 

48 

29 

06-08 

LST 

50 

46 

35 

30 

20 

19 

20 

23 

28 

50 

47 

51 

35 

09“ i  i 

uST 

50 

42 

31 

19 

»  *1 

y 

12 

12 

16 

40 

42 

52 

28 

12-1  4 

LST 

41 

32 

18 

12 

8 

5 

4 

6 

7 

23 

32 

46 

20 

15-17 

LST 

37 

27 

11 

9 

6 

3 

3 

4 

6 

18 

29 

44 

16 

18-20 

LST 

38 

29 

13 

9 

6 

4 

3 

4 

6 

21 

34 

43 

18 

21-23 

LST 

33 

30 

16 

11 

8 

7 

6 

5 

10 

25 

33 

44 

19 

ALL  HOURS 

44 

35 

21 

16 

11 

9 

9 

10 

13 

32 

37 

47 

24 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

33 

24 

15 

11 

7 

5 

6 

5 

9 

26 

27 

37 

17 

03-05 

LST 

36 

30 

19 

14 

11 

9 

10 

10 

1o 

35 

31 

37 

22 

06-08 

LST 

36 

35 

26 

22 

13 

14 

14 

16 

19 

41 

35 

36 

26 

09-11 

LST 

40 

31 

22 

13 

9 

6 

8 

7 

9 

30 

^2 

42 

21 

12-1  4 

LST 

29 

23 

10 

7 

5 

2 

3 

3 

3 

15 

21 

38 

13 

15-17 

LST 

26 

18 

6 

6 

4 

2 

1 

2 

3 

13 

21 

34 

11 

18-20 

LST 

28 

22 

7 

7 

4 

2 

2 

3 

4 

17 

23 

33 

13 

21-23 

LST 

28 

22 

10 

7 

5 

4 

4 

3 

6 

20 

25 

35 

14 

ALL  HOURS 

32 

26 

14 

11 

7 

6 

6 

6 

9 

25 

27 

37 

17 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

22 

16 

10 

7 

4 

3 

2 

3 

6 

19 

18 

28 

12 

03-05 

LST 

25 

20 

13 

8 

7 

6 

4 

5 

9 

25 

21 

29 

14 

06-08 

LST 

26 

22 

18 

14 

9 

7 

7 

9 

12 

30 

26 

28 

17 

09-11 

LST 

28 

22 

14 

7 

6 

3 

2 

4 

6 

21 

23 

30 

14 

12-14 

LST 

19 

13 

6 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

9 

15 

25 

8 

15-17 

LST 

17 

11 

3 

4 

2 

1 

# 

1 

1 

7 

13 

23 

7 

18-20 

LST 

18 

1 

4 

5 

3 

# 

# 

1 

2 

10 

16 

24 

8 

21-23 

LST 

18 

14 

6 

5 

3 

2 

1 

2 

3 

14 

18 

26 

9 

ALL  HOURS 

22 

16 

9 

7 

5 

3 

2 

3 

5 

17 

19 

27 

1 1 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

3 

2 

2 

» 

# 

# 

0 

1 

5 

8 

9 

3 

03-05 

LST 

7 

3 

3 

2 

1 

1 

# 

1 

2 

7 

9 

9 

4 

06-08 

LST 

7 

5 

5 

4 

1 

1 

1 

1 

5 

10 

1 1 

10 

5 

09-11 

LST 

8 

5 

2 

2 

# 

0 

# 

# 

2 

9 

9 

11 

4 

12-14 

LST 

5 

2 

1 

1 

# 

0 

# 

0 

# 

3 

6 

8 

2 

15-17 

LST 

5 

2 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

10 

2 

18-20 

LST 

5 

3 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

7 

10 

3 

21-23 

LST 

5 

4 

1 

2 

# 

# 

0 

0 

1 

5 

7 

9 

3 

ALL  HOURS 

6 

3 

2 

2 

1 

# 

# 

# 

2 

6 

8 

10 

3 

PREPARED  JUN  1917  I 

STATION  NAME:  HANAU  AAF  GERMANY 

mil 

■LOCATION:  N  50  10  E  OQB  Si _ _ _ 

mm 


STATION  loi  eolo 


CLINA1K  ftftirr 
rOR  LlHITfO 


CAUTION:  MEANS  AND  CITRENCS  BELOW  ARE 
ONLY  FOR  The  HOURS  0600  •  2?00  LSf 
76  - 


the  available  SUMMARV  of  OAV  data  for  this  STATION  HERE  INSUFFICIENT 
FOR  ANT  "NCANINBFUL**  SUMMARIZATION*  THERCFORE*  THEY  WERE  SUPPLEMENTED 
T  DATA  FROM  OTHER  SOURCES  AND  COMBINED  BT  A  CLIMATOLOGIST. 


iwriP?icniDaiigKCTBi!iiO!H«qri4ii;i»riPT<#tj7riirFii 


VALUES  IN  THE  SUPPLEMENTAL  SECTION  ENDING  IN  A  DECIMAL  HAVE  BEEN  ROUNDED. 

These  supplemental  values  are  artificial  representations  of  **EXTR£M£S**  therefore*  CONSIDER  them  ''INFORMATIONAL'*  AND  USE 

THEM  WITH  CAUTION. 


REMARKS: 

SYMBOLS: 


APPROVEO  FOR  PUBLIC  RaEASE*  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED - 

•  DATA  NOT  available  %  PERCENT  CALM  >  PREVAILING  DIRECTION 


AMOUNTS  <  UNITS  SHOWN  IN  HEADING 


SEE  remarks 


1  3  7 


AWt  CLIMATIC  UIIP  ADDENDUM 

USAFETAC  (  AUaT 9 


9  PERKJO-va.ried 

1  NSC  10  E008  57 

ELEWLTION:  ft 

1 

00-02 

]p 

03-05 

12 

06-08 

13 

RAIN/DRIZZLE 

09-11 

12-14 

15-17 

Ih 

18-20 

21-23 

13 

1  P 

1 

AliL  h'OURS 

17 

00-02 

03-05 

06-08 

SNOW/ ICE  PELLETS 

55^11 

ITTa 

m7 

21-23 

ALL  HOURS 

WINDS  GREATER  THAN 
2S  KNOTS 

USAFETAC  DATSAV 
POR;  JAN  66  -  MAR  77 

I  21-23 
ALL  HaiRS 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST)  JAN 


2 


5 


CIG/VSB  LESS  THAN  [  06-08 

800  ft.  and/or  2I« 

USAFETAC  DATSAV 

1973-1977  I  15-17 


ALL  HOURS 


2 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

500  ft.  ftnd/or 

09-11 

l.S  NM 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

2 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

300  ft.  and/or  INM 

09-11 

12-14 

15-17 

18.20 

21-23 

ALL  HOURS 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

100  ft.  and/or  . 2NM 

n4m 

12-14 

— rm — 

— 

TFITO 

21-23 

ALL  HOURS 

8 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  HEIDELBERG  AAF  GERMANY  STATION  #:  107340  ICAO  ID:  EDIE 

LOCATION:  49“24’N  008°39'E  ELEVATION  (FEET):  357  LST  =  GMT  +  1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MARCH  1983  PERIOD:  JAN  1973  -  DEC  1981 


1 .  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS : 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

;J1N 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

1 

1 

4 

0 

0 

0 

4 

03-05 

LST 

# 

0 

0 

0 

4 

1 

4 

1 

4 

0 

0 

0 

4 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

1 

1 

4 

0 

0 

0 

4 

09-11 

LST 

0 

0 

# 

0 

4 

4 

1 

0 

4 

4 

0 

0 

4 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

1 

15-17 

LST 

0 

// 

4 

1 

2 

5 

3 

3 

1 

1 

0 

4 

1 

18-20 

LST 

4 

0 

if 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

4 

0 

4 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

if 

1 

2 

2 

1 

1 

4 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

# 

If 

4 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

if 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

15 

12 

16 

14 

14 

13 

12 

6 

8 

13 

13 

14 

12 

03-05 

LST 

15 

13 

14 

13 

12 

11 

9 

11 

6 

15 

15 

17 

13 

06-08 

LST 

18 

13 

17 

14 

12 

11 

15 

12 

9 

16 

16 

17 

14 

09-11 

LST 

16 

14 

15 

12 

12 

11 

13 

8 

9 

17 

17 

17 

13 

12-14 

LST 

14 

14 

14 

12 

15 

11 

13 

7 

6 

15 

14 

16 

13 

15-17 

LST 

14 

11 

13 

13 

13 

13 

11 

9 

11 

14 

14 

14 

12 

18-20 

LST 

15 

13 

16 

14 

11 

12 

11 

6 

9 

14 

12 

16 

12 

21-23 

LST 

15 

14 

16 

12 

13 

10 

13 

7 

9 

14 

12 

13 

12 

ALL  HOURS 

15 

13 

15 

13 

13 

12 

12 

8 

8 

15 

14 

15 

13 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

8 

5 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

2 

03-05 

LST 

7 

7 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

6 

2 

06-08 

LST 

6 

7 

2 

2 

4 

0 

0 

0 

4 

0 

4 

6 

2 

09-11 

LST 

8 

8 

3 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

7 

3 

12-14 

LST 

6 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

6 

2 

15-17 

LST 

5 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

0 

4 

3 

6 

2 

18-20 

LST 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

1 

5 

1 

21-23 

LST 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

1 

ALL  HOURS 

6 

5 

2 

1 

4 

0 

0 

4 

4 

4 

3 

6 

2 

4.  % 

FREQ  OF 

SLUFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS) ; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

01-03 

LST 

1 

0 

4 

4 

4 

4 

4 

it 

0 

4 

1 

1 

it 

04-06 

LST 

'  •  J 

4 

1 

4 

4 

4 

0 

0 

0 

4 

1 

1 

4 

07-09 

LST 

1 

4 

4 

it 

it 

4 

0 

4 

4 

JL 

-it 

1 

2 

4 

10-12 

LST 

2 

4 

2 

1 

1 

2 

it 

it 

4 

1 

1 

2 

1 

13-15 

LST 

1 

1 

2 

1 

0 

O 

it 

it 

it 

1 

it 

2 

1 

16-18 

LST 

2 

4 

4 

1 

4 

1 

4 

4 

it 

it 

1 

1 

1 

19-21 

LST 

1 

4 

1 

0 

4 

1 

4 

it 

0 

it 

it 

1 

1 

22-24 

LST 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

0 

it 

4 

4 

1 

1 

it 

ALL  HOURS 

1 

4 

1 

it 

4 

1 

it 

4 

4 

it 

1 

1 

1 

1  4  0 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  %  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  81 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  800/2 

MI: 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

14 

10 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

11 

10 

15 

6 

03-05 

LST 

12 

14 

2 

5 

3 

5 

3 

3 

5 

15 

11 

13 

8 

06-08 

LST 

13 

15 

10 

7 

4 

6 

6 

9 

15 

20 

16 

14 

11 

09-11 

LST 

15 

20 

9 

4 

3 

4 

3 

3 

8 

18 

16 

17 

10 

12-14 

LST 

12 

13 

5 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

8 

11 

12 

6 

15-17 

LST 

10 

9 

3 

1 

1 

1 

II 

1 

1 

7 

10 

13 

5 

18-20 

LST 

9 

9 

2 

2 

1 

1 

II 

1 

1 

7 

8 

11 

4 

21-23 

LST 

11 

7 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

9 

8 

13 

5 

ALL  HOURS 

12 

12 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

4 

12 

11 

13 

7 

6.  7o 

FREQ 

OF 

CIG./VIS 

<  500/1.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

6 

1 

2 

1 

1 

II 

1 

2 

7 

8 

9 

4 

03-05 

LST 

8 

8 

2 

3 

1 

3 

2 

2 

4 

10 

8 

8 

5 

06-08 

LST 

9 

10 

7 

5 

2 

3 

3 

4 

10 

14 

10 

9 

7 

09-11 

LST 

10 

11 

6 

2 

1 

2 

2 

2 

5 

13 

9 

9 

6 

12-14 

LST 

8 

8 

2 

1 

// 

1 

II 

1 

1 

5 

6 

7 

3 

15-17 

LST 

8 

5 

2 

1 

II 

II 

II 

II 

0 

3 

7 

7 

3 

18-20 

LST 

5 

5 

1 

2 

I 

II 

It 

1 

1 

5 

6 

8 

3 

21-23 

LST 

6 

4 

// 

2 

1 

1 

It 

1 

1 

6 

6 

8 

3 

ALL  HOURS 

8 

7 

3 

o 

1 

1 

1 

2 

3 

8 

7 

8 

4 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

.300/1  MT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

3 

// 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

5 

4 

6 

2 

03-05 

LST 

4 

5 

1 

1 

// 

1 

1 

1 

3 

7 

5 

5 

3 

06-08 

LST 

5 

6 

3 

3 

I 

1 

1 

2 

6 

10 

6 

5 

4 

O''  -  1  1 

LST 

r 

) 

5 

1 

II 

II 

II 

0 

2 

7 

5 

3 

3 

12-14 

LST 

3 

T 

1 

0 

It 

0 

II 

7/ 

77 

1 

2 

3 

1 

15-17 

LST 

4 

1 

il 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

4 

1 

18-20 

LST 

3 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

II 

0 

2 

3 

5 

1 

21-2  1 

LST 

3 

1 

II 

It 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

3 

6 

2 

ALL  HOURS 

4 

3 

1 

1 

II 

1 

II 

II 

2 

5 

4 

5 

2 

8.  1 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

100/0.25 

Ml  : 

•  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

1 

It 

II 

0 

7/ 

0 

it 

1 

3 

2 

3 

1 

03-0A 

LST 

2 

0 

0 

// 

1 

It 

1 

2 

5 

1 

2 

1 

06-08 

L.ST 

3 

2 

1 

1 

7/ 

7/ 

il 

7/ 

3 

7 

2 

2 

2 

09-  1  1 

1ST 

■y 

2 

1 

II 

0 

II 

II 

0 

1 

3 

2 

1 

1 

12-14 

LST 

1 

0 

II 

0 

II 

0 

II 

7/ 

0 

0 

77 

1 

77 

I'.  -  1  7 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

77 

18-20 

l.ST 

1 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

II 

0 

1 

2 

1 

1 

21-23 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

77 

2 

2 

2 

1 

Al.l,  HOURS 

1 

1 

II 

11 

II 

1! 

77 

77 

1 

3 

1 

2 

1 

1  4  1 


HOHSNFBLS  AAF,  GERMANY^ 

PERIOD:  1961-70* 

N  49  L3  E  11  50 _ 

FIELD  ELEVATION:  1450  ff ! 

TEMPERATURE^F)  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


<*  xS  ;*OXN 
u  b  »<2  4 

z  zE  zm  z  E 


WMO  ♦  tolfiS 
STN  LTRS^  EDIH 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS 

^  I  „  ^  [temperaturecf) 

-rH  4  -JN  j  g  .  _ _ 

O  r4  :  ft  1  MAXIMUM  MINIMUM 


IBI 


IBSII 


IE£! 


‘LOCATED  33  NM  SE  OF  BURHBERG. 

LESS  THAH  FULL  TIKE  OPERATIOH. 

“EXTRFME  LIMIT  OF  2*F  CLASS  IKTERVALS, 

‘estimated  from  surrounding  SrATIOHS.  *HICHEST  HOURLY  WIND  SPEED  CLASS  lOTERVAL. 

RUSSWO  POR:  HRLY  OBS:  6109-7012;  DAILY  OBS;  6ltOl-6502,  6508-09,  6601-7012.  _ 


NOTE;  «DATA  not  available.  ILESS  TH/W  0.5  day,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (L3T)  JAN  FEB 


2 


5 


wmm 


learai 

iraidMi 


00-02 

CIG 

01-05 

less  than 

06-08 

1500  feet 

09-11 

and/or 

12-14 

VSBY 

15-17 

less  tban 

18-aO 

3  miles 

21.2^ 

MEAN  01 

LISTED  HOURS 

"nRimni 


CIG 

less  tban 
200  feet 
•nd/or 
VSBY 

less  tbaa 
t  Bile 


UBTED  B 


MBAI 


PttrAMOtT:  UUriTAC  STATtQMMUa:  HCHi,  nD.  WT.  CBVtMT 

Jtol  6l  LOCATIOM  :  1154  19  S009  32 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


3*  TCMPCRATUIE  (*P)  PRCCIPITATIOM  (IN) 


MAX  - T  -  MAX 

H«  h-  “*  H« 


nTlMgilBgiMEMTl 


(JSAFETM:  EMTSAV,  POR  JAN  66-  OEX;  76  • 
USAFETAC  DMSAVf  POR  JUL  73-CfiC  76 
WORLCWIDC  AIRFIELD  CXIMATIC  EWTA;  POR  VARIED 
SOttiStflG  RLBSVO,  POR  JAN  64-  DEC  7  ^ 


MITE:  SCWESWIG  DATO  StBOTlTOTH)  POR  PREdPITATIOJ  AND  TOPESATURE 

smnsTics  (uit/LoB  15a  sj  B09  30,  lur  T3  rt) 

(  )  Denotes  blghest/loeest  MOoUily  velue,  not  ennual  man/mx  or  aemn/mla 


CEILING  LESS 
THAN  3000  FT 
AND/OR  VIST 
SILirr  LESS 
THAN  3IIM 


CEILING  LESS 
THAN  ISOO  PT 
AND/OR  VISI¬ 
BILITY  LESS 
THAN  3M-1 


CEILING  LESS 
THAN  1000  FT 
AND/OR  VISI¬ 
BILITY  LESS 
THAN  2f#( 


CEILING  LESS 
THAN  200  FT 
AND/OR  VISI¬ 
BILITY  LESS 
THAN  ^^•( 


AWS  CLIMATIC  BRIEF  ADDENDUM 


HOHN,  FEE.  REP.  GERMANY 


N54  19  F.009  32 


Pr9l)Of9d  by  USAFETAC  jyiX 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST)  JAN 


I  00-02  I  0 

- TTT'rrc - *  ■ 


THUNDERSTORMS 


1  USAFETAC  DATSAV 
POR  JAN  66  -  DEX;  76 


RAIN/DRI22LE 


03-0S 

06-08 


SNOW/ ICE  PELLETS 


ALL  HOURS  j  4^ 


I  00-02 _  I  23 

r _ p3-_05  _  22 

i _ 06-08  2*0 

1  _09-U  _  JJ_7 

r  JU4  _  I  17 

:  15-17  _  1  22 

,  18-20  27 

r__Jl-23 _ 21 

I  ALL  HOURS  I  21 


'  00-02  I  j 

I  "05^05"  ^  ~  3 

06-08  I  ■ 

09-11 
12-14  ^ 
reUTT 
I  18-20 
21-23 
ALL  HOURS 


00-02 

03-05 

1  06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

1 

1 

21-23 

ALL  HOURS 

FLYING  WEATHER  (%  FREQ)  1  HOURS  (LST)  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 


0-02 

h. 

CIG/VSB  LESS  THAN  1  06-08 

800  ft.  and/or  2NM  |  09- iT 

12~i4~ 

2  USAFETTAC  DATSAV  t  15-17 

POR  JUL  73-DEX:  76  j  _ 

!  rr23 

!  ALL  HOURS 


J  00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

500  ft.  and/or 

1 .5  NM 

2 

I  06-08 

,  '09-11 

12-14 

15-17 

1  18-20 

21-23 

ALL  hour's 

CIG/VSB  LESS  THAN 
300  ft.  and/or  INM 


ll-Jl 

18-20 


_21-23 
all'  HOURS 


CIG/VSB  LESS  THAN 
100  ft.  and/or  . 2NM 


f — rr-To - 

^21^2.3 _ ^ 

r  ALL  HOURS 


1 

3 

2  ’ 

2 

1 

1  ■ 

1 

0 

0 

0  : 

0 

0  ■ 

■ 

0 

0 

1  1 

2 

1  4  4 


AWS  CLIMATIC  BRIEF  ADDENDUM 

1  ILLESHEIM  AAF,  FED  REP  GERMANY 

PERIOD:  VARIED 

Pf9por#d  by  USAFETAC  JUX6L 

N49  28  £010  23 

ELEVATION:  1065  f, 

FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (L3T) 


THUNDERSTORMS 


I 


1 

00-02 

03-05 

06-08 

SNOW/ICE  PELLETS 

■  09-11 

niTA 

m7 

21-23 

ALL  HOURS 

IS 

K8 

mm 

mm 

■a 

IBEB 

■a 

s 

1  ? 

mm 

mm 

E 

3 

rn 

u 

B 

* 

* 

mm 

0 

5 

mm 

# 

4 

mm 

# 

S 

■a 

0 

9 

* 

* 

* 

It 

6 

la 

FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST)  JAN 


2  00-02 
03'.  OS 

CIG/VSB  LESS  THAN  06-08 

800  ft.  and/or  2W1  09-11 

12-14 
15-17 
18-20 
TiTJl 
ALL  HOURS 


CIG/VSB  LESS  THAN 
500  ft.  and/or 
1.5  NM 


CIG/VSB  LESS  THAN 
300  ft.  and/or  INM 


00-02 

03-05 _ 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 _ 

21-23 
ALL  HOURS 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 _ 

12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
ALL  HOURS 


PREPAMOBY:  UUPITAC 

STATION  NAME  ; 

INQOLSTADT.  FRG 

PERIOD:  VARIED 

STN  LTRS: 

EDS  I 

J«1  81 

LOCATION 

N48  43  C  011  32 

ELEV  :  1202  FT 

WMO  NO.  : 

108600 

AWS  CLIMATIC  BRIEF 


*  TfMPCtATUtE (*F) 


PEfCiPITATION  (IN) 


TEMMKATUlie 
«  "  F  » 


84  8 

97  25 

96  33 


IIX) 

99 


cnuianauiBanmi 


■"""njBii 


SraSBKS 


USAFETAC 

DATSAV 

POR: 

JAN 

73 

-  DEC 

77 

4.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA 

USAPETAC 

OATSAV 

POR; 

JUN 

68 

-  DEC 

77 

5.  N  SUMMARY  -  POR:  NOV  39  -  DEC  43 

.  USAPETAC 

DATSAV 

POR: 

JAN 

66 

-  DEC 

75 

DATA  NOT  AVAILAB 


CEILING  LESS 
‘niAN  3000  FT 
AND/OR  VISI 
BILITY  LESS 
'niAN  3tP4 


20 

14 

6 

61 

38 

27 

23 

66 

48 

34 

21 

61 

36 

28 

19 

54 

16 

25 

39 

18 

16 

45 

17 

14 

41 

19  _ 

_ 14 _ 

CEILING  LESS 
THAN  1500  FT 
AM>/0R  VISI* 
BILITT  LESS 
THAN  3M4 


CEILING  LESS 
-RMN  1000  FT 
AND/OR  VISI¬ 
BILITY  LESS 
THAN  2m 


CEILING  LESS 
THAN  200  FT 
AW/OR  VISI¬ 
BILITY  LESS 
THAN  ^ 


10 


AWS  CLIMATIC  BRIIF  ADDENDUM 
Pfgportfd  by  USAFETAC  JuL  6l 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST) 


00-02 


PERIOO-  vARl 


ELEVKTION. 


WMO  ♦  108600 

8TN  LTRS-  EDS  I 


r:A»rcli;Ta:jr»:« 


00-02 

3 

RAIN/DRIZZLE 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18^20 

21-23 

ALL  HOURS 

00-02 

3 

03-05 

06-08 

SNOW/ICE  PELLETS 

tjgTTl 

12^ 

15-17 

TSTIo 

21-23 

ALL  HOURS 

WINDS  GREATER  THAN 
25  KNOTS 


FLYING  WEATHER  (%FREQ) 

HOURS  (LST) 

1 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

800  ft.  and/or  21W 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

1  1 

00-02 

* 

03-05 

cin/vsB  LESS  than 

06-08 

34 

300  ft .  and/or  INM  1 

09-11 

34 

12-14 

19 

15-17 

18 

18-20 

30 

21-23 

32 

ALL  HOURS 

iMiaa 


148 


MtPAIfP  IT;  UUPfTAC 

JUl  6l 


STATION  NAMf  :  JEVER,  FED.  REP,  GERMANY 
LOCATION  :  NS3  32  E007  S3 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


STM  LT«S  eOnJ 
WI40  MO.  : 


MEAN  NUMBER  OF  DATS  OCCURREKCC  OP 


TEMPERATURE 
(•  P) 


EMARRS:  SOURCES: 

1.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA:  TOR  DATES  UNKN 

2.  USAFETAC  OATSAV;  POR  JUN  68  -  DEC  78  (CAV  FREQ;  POR  JUL  73  -  DEC  7J', 

3.  N  SUMMARY  -  EMDEN,  FRQ  N53  20  E007  12  ELEV.  20  FT.  POR  APR  60  -  MOV  7lB 


i9ISISB]| 


(  )  DEMOTES  HIGHEST/LOWEST  MONTHLY  VALUE,  MOT  THE 
ANNUAL  MEAN/MAX  OR  MEAN/MIN. 


AWS  CLIMATIC  BRIEF  ADDENDUM 
PrWrAd  by  USAFETAC  Jul  8l 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST) 


1  ji:vt:r. 

FLP.  Mir.  GERMANY 

PERIOD^  V/\RIHD 

.  .\I53  52 

E007  53 

ELEVATION:  ft 

SNOW/ ICE  PELLETS 


IBS! 


ALL  HOURS 


WINDS  GREATER  THAN 
2S  KNOTS 

1 -USAFETAC  OATSAV 
POR:  JUN  68-DEC  77 


FLYING  WEATHER  (%FREQ) 

hours  (LST)  JAN 

2 

00-02  36 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08  d7 

800  ft.  and/or  2NM 

?  11‘^flrrTAr  naT^^av 

09-11  . 5lJ 

12-14  47 

t“UjMrtl/AL  UnIjMV 

POR:  JAN  73-DEC  77 

15-17 

18-20  27 
21-23 

ALL  HOURS  Ul 

2 

00-02  30 

CIG/VSB  LESS  THAN  i 

03-05  33 

06-08  39 

500  ft.  and/or  i 

1 . 5  NM 

09-11  42 

12-14  37 

15-17  38 

18-20  32 

h-23  28 

ALL  HOURS  35 

CIG/VSB  LESS  THAN 
300  ft.  and/or  INM 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 _ 

12-14 

15-17 

18-20 _ 

21-23 _ 

ALL  HOURS 


Hg! 

Kmi 

csacsacBiE 


iwas 


ALL  HOURS 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION;  KAISERSLAUTERN,  GERMANY  STATIONS  #:  SUBST:  106140  ICAO  ID;  EDED 


LOCATION;  49“27'N,  O^SO’E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT 

1984 

ELEVATION  (FEET) 
PERIOD;  VARIED 

;  886 

LST  - 

GMT 

+1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATLTIE  (°P) 

EXTREME  MAX 

55 

67 

76 

85 

89 

98 

100 

96 

88 

79 

68 

66 

100 

MEAN  DLY  MAX 

37 

41 

49 

57 

65 

70 

73 

73 

67 

57‘ 

46 

39 

56 

MEAN 

33 

35 

41 

47 

54 

60 

63 

62 

57 

49 

40 

34 

48 

MEAN  DLY  MIN 

27 

28 

32 

36 

43 

49 

52 

51 

46 

40 

35 

30 

39 

EXTREME  MIN 

-8 

-9 

3 

19 

24 

31 

37 

36 

28 

17 

10 

0 

-9 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

#  DAYS  T  32 

21 

18 

16 

10 

2 

0 

0 

0 

1 

5 

12 

18 

104 

#  DAYS  T  0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

6.2 

4.9 

3.9 

7.1 

4.3 

4.6 

4.8 

5.2 

4.8 

6.7 

6.7 

5.3 

36.3 

MEAN 

2.1 

1.7 

2.1 

2.1 

2.2 

2.2 

2.7 

2.6 

2.2 

2.5 

2.3 

2.5 

27.4 

MINIMUM 

0.4 

0.1 

0.1 

0.0 

0.2 

0.4 

0.3 

0.6 

0.2 

0.2 

0.5 

0.8 

17.9 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

■* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  y  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

A 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

if  DAYS  >0.1 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

//  DAYS  y  1.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE 

;  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (05  LST) 

82 

82 

79 

81 

82 

85 

84 

84 

86 

87 

85 

84 

83 

RH  (15  LST) 

76 

68 

58 

51 

50 

52 

50 

51 

57 

69 

73 

77 

61 

VAPOR  PRESS 

.17 

.17 

.20 

.21 

.28 

.38 

.41 

.41 

.37 

.28 

.22 

.18 

.27 

DEWPOINT 

29 

28 

32 

34 

42 

50 

52 

52 

49 

42 

35 

30 

40 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

wsw$ 

wsw$ 

wsw$ 

W$ 

W$ 

W$ 

w$ 

w$ 

WSW$ 

w$ 

wsw$ 

WSW$ 

WSW$ 

MEAN  SPEED 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

5 

6 

4 

MAX  (PK  GSTS) 

53 

54 

50 

54 

47 

46 

44 

48 

42 

40 

53 

54 

54 

PRESSURE  ALT 

1700 

1850 

1500 

1300 

1250 

1100 

1200 

1150 

1400 

1450 

1650 

2050 

2050 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

7 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

//  DAYS  TSTMS 

# 

1 

1 

4 

5 

5 

4 

2 

1 

0 

0 

24 

a  DAYS  FOG 

21 

18 

18 

18 

20 

20 

19 

22 

24 

25 

22 

22 

250 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1  5  1 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

^  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83  EDAR 

2.  KLIMAKUNDE  DES  DEUTSCHEN  REICHES  (PCPN) 

3.  RUSSWO  -  EDAR 


7.  PERCENTAGE 
(CIG/VIS) 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ) 
<  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

i  OF 

JUN 

CEILING 

JUL 

AND/OR  VISIBILITY 

AUG  SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

60 

51 

33 

18 

14 

15 

13 

16 

25 

46 

48 

58 

33 

03-05  LST 

67 

57 

44 

23 

23 

24 

20 

27 

37 

52 

56 

61 

41 

06-08  LST 

70 

62 

50 

34 

25 

29 

24 

34 

47 

59 

60 

61 

46 

09-11  LST 

67 

62 

46 

27 

17 

19 

18 

20 

26 

55 

58 

58 

39 

12-14  LST 

61 

46 

31 

20 

13 

12 

11 

11 

12 

36 

44 

57 

30 

15-17  LST 

53 

36 

23 

15 

9 

8 

7 

6 

6 

21 

37 

54 

23 

18-20  LST 

58 

37 

19 

12 

7 

7 

6 

5 

5 

25 

38 

54 

23 

21-23  LST 

59 

46 

25 

12 

9 

10 

9 

6 

11 

33 

46 

56 

27 

ALL  HOURS 

62 

50 

34 

20 

15 

15 

14 

16 

21 

41 

48 

57 

33 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1500/3  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

40 

39 

20 

12 

9 

10 

8 

11 

21 

36 

33 

38 

23 

03-05  LST 

44 

41 

27 

16 

16 

18 

15 

21 

32 

41 

40 

38 

29 

06-08  LST 

47 

43 

34 

24 

17 

19 

14 

29 

39 

44 

46 

38 

33 

09-11  LST 

46 

45 

27 

13 

8 

8 

7 

10 

19 

39 

40 

39 

25 

12-14  LST 

39 

31 

13 

7 

4 

3 

3 

4 

4 

20 

27 

37 

16 

15-17  LST 

31 

21 

7 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

11 

20 

31 

11 

18-20  LST 

35 

22 

8 

6 

2 

1 

2 

2 

3 

15 

22 

33 

13 

21-23  LST 

38 

30 

14 

9 

5 

5 

4 

4 

9 

23 

29 

37 

17 

ALL  HOURS 

40 

34 

19 

11 

8 

8 

7 

10 

16 

29 

32 

36 

21 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1000/2  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

‘.UG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

26 

26 

11 

8 

6 

7 

4 

7 

16 

30 

24 

27 

16 

03-05  LST 

30 

27 

14 

10 

11 

12 

9 

16 

26 

36 

27 

27 

20 

06-08  LST 

30 

30 

23 

17 

10 

13 

10 

20 

33 

36 

31 

27 

23 

09-11  LST 

31 

29 

19 

7 

4 

3 

2 

6 

15 

26 

25 

27 

16 

12-14  LST 

24 

18 

7 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

12 

16 

24 

9 

15-17  LST 

16 

12 

3 

2 

1 

1 

1 

If 

1 

6 

13 

21 

6 

18-20  LST 

23 

13 

4 

2 

2 

« 

1 

1 

1 

9 

16 

24 

8 

21-23  LST 

24 

19 

7 

5 

3 

2 

2 

2 

6 

17 

22 

25 

11 

ALL  HOURS 

25 

22 

11 

7 

5 

5 

4 

7 

12 

21 

22 

25 

14 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<200/0.5  MI 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

5 

3 

2 

1 

3 

1 

3 

8 

13 

6 

5 

4 

03-05  LST 

3 

6 

6 

3 

4 

5 

3 

6 

14 

15 

7 

5 

6 

06-08  LST 

3 

7 

6 

5 

3 

3 

2 

6 

18 

15 

8 

4 

7 

09-11  LST 

5 

4 

1 

# 

0 

0 

It 

# 

4 

8 

5 

3 

3 

12-14  LST 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

15-17  LST 

1 

# 

0 

» 

0 

If 

0 

0 

It 

1 

2 

# 

18-20  LST 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

1 

21-23  LST 

2 

2 

1 

1 

# 

1 

It 

1 

1 

4 

3 

4 

2 

ALL  HOURS 

2 

3 

2 

w 

1 

2 

1 

2 

6 

7 

4 

4 

3 

I  5  2 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  KAISERSLAUTERN,  GERMANY 
LOCATION:  49'’27'N,  07°50'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  it:  SUBST:  106140  ICAO  ID:  EDED 
ELEVATION  (FEET):  886  LST  -  GMT  +1 

PERIOD:  JAN  73  -  DEC  81 


1.  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(%  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

it 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

it 

it 

1 

1 

1 

1 

it 

it 

0 

it 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

it 

it 

0 

0 

0 

it 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

1 

0 

it 

0 

0 

0 

it 

12-14 

LST 

0 

it 

it 

it 

1 

1 

2 

1 

it 

0 

0 

it 

it 

15-17 

LST 

it 

0 

it 

1 

1 

3 

2 

1 

it 

it 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

it 

it 

2 

3 

3 

1 

1 

it 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

2 

1 

1 

it 

0 

it 

1 

ALL  HOURS 

it 

it 

it 

it 

1 

2 

2 

it 

1 

it 

it 

it 

1 

<y 

^  •  /o 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

17 

14 

19 

12 

11 

12 

10 

9 

9 

15 

19 

21 

14 

03-05 

LST 

18 

13 

19 

11 

12 

10 

9 

8 

11 

14 

20 

23 

14 

06-08 

LST 

20 

14 

17 

13 

13 

10 

13 

8 

8 

18 

21 

23 

15 

09-11 

LST 

17 

15 

17 

13 

13 

10 

13 

9 

8 

19 

21 

20 

15 

12-14 

LST 

19 

14 

15 

14 

12 

11 

12 

10 

9 

16 

17 

20 

14 

15-17 

LST 

15 

15 

19 

14 

10 

12 

11 

8 

8 

14 

17 

23 

14 

18-20 

LST 

15 

14 

18 

11 

11 

11 

11 

9 

9 

15 

18 

20 

14 

21-23 

LST 

15 

15 

17 

10 

14 

13 

11 

6 

9 

11 

18 

21 

13 

ALL  HOURS 

17 

14 

18 

12 

12 

11 

11 

8 

9 

15 

19 

22 

14 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

5 

2 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

2 

03-05 

LST 

7 

7 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

3 

6 

2 

06-08 

LST 

9 

8 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

7 

3 

09-11 

LST 

10 

10 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

6 

8 

3 

12-14 

LST 

9 

10 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

9 

3 

15-17 

LST 

8 

7 

3 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

2 

18-20 

LST 

7 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

2 

21-23 

LST 

7 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

2 

ALL  HOURS 

8 

7 

2 

2 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

4 

7 

3 

4.  % 

Fp_£n 

OF 

FiJFFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

a 

(INCLUDING  ( 

GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

1 

2 

1 

it 

0 

it 

0 

it 

it 

3 

3 

1 

03-05 

LST 

2 

2 

1 

1 

it 

it 

0 

0 

it 

1 

3 

4 

1 

06-08 

LST 

1 

1 

2 

it 

it 

it 

0 

0 

it 

1 

3 

4 

1 

09-11 

LST 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

0 

If 

1 

1 

3 

5 

2 

12-14 

LST 

3 

2 

4 

3 

it 

1 

it 

"it 

1 

2 

3 

4 

2 

15-17 

LST 

2 

2 

2 

1 

it 

it 

1 

0 

1 

# 

2 

2 

1 

18-20 

LST 

2 

2 

2 

it 

it 

0 

it 

it 

it 

it 

2 

3 

1 

21-23 

LST 

3 

2 

1 

1 

0 

it 

it 

0 

it 

it 

3 

2 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

2 

1 

it 

it 

it 

it 

1 

3 

3 

1 

1  5  3 


1 

d 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

f  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/ YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83  EDAR 

2.  RUSSWO  EDAR 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

22 

24 

10 

8 

6 

6 

4 

7 

15 

29 

21 

23 

15 

03-05  LST 

25 

24 

13 

10 

10 

12 

8 

16 

25 

33 

25 

23 

19 

06-08  LST 

23 

27 

21 

15 

10 

12 

10 

20 

33 

35 

27 

23 

21 

09-11  LST 

25 

26 

17 

6 

3 

3 

2 

5 

15 

25 

23 

24 

15 

12-14  LST 

18 

15 

5 

3 

2 

it 

1 

1 

2 

10 

14 

20 

8 

15-17  LST 

12 

9 

2 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

6 

10 

17 

5 

18-20  LST 

18 

10 

3 

2 

1 

if 

it 

# 

1 

8 

13 

21 

6 

21-23  LST 

20 

16 

6 

5 

2 

2 

1 

2 

5 

16 

18 

22 

10 

ALL  HOURS 

20 

19 

10 

6 

5 

4 

3 

6 

12 

20 

19 

22 

12 

6.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

,.5  Ml: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

13 

16 

8 

6 

5 

6 

2 

6 

14 

24 

17 

16 

11 

03-05  LST 

13 

18 

10 

8 

8 

10 

7 

12 

24 

28 

19 

15 

14 

06-08  LST 

12 

21 

15 

11 

8 

9 

7 

15 

28 

29 

20 

15 

16 

09-11  LST 

17 

20 

12 

4 

1 

1 

1 

3 

12 

20 

16 

16 

10 

12-14  LST 

10 

10 

3 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

6 

8 

14 

5 

15-17  LST 

8 

7 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

3 

7 

13 

4 

18-20  LST 

11 

6 

2 

1 

1 

it 

0 

it 

0 

6 

9 

14 

4 

21-23  LST 

13 

9 

4 

3 

2 

2 

1 

2 

4 

14 

13 

16 

7 

ALL  HOURS 

12 

13 

7 

4 

3 

4 

2 

5 

10 

16 

14 

15 

9 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

.  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

6 

4 

3 

2 

3 

1 

4 

10 

15 

9 

7 

6 

03-05  LST 

4 

8 

7 

3 

6 

7 

4 

8 

17 

18 

10 

8 

8 

06-08  LST 

4 

10 

9 

6 

4 

4 

3 

8 

22 

20 

13 

7 

9 

09-11  LST 

7 

9 

3 

1 

0 

0 

# 

1 

5 

11 

8 

6 

4 

12-14  LST 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

4 

1 

15-17  LST 

2 

2 

1 

0 

it 

0 

0 

0 

it 

2 

4 

1 

18-20  LST 

3 

2 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

5 

1 

21-23  LST 

4 

4 

1 

1 

# 

1 

it 

1 

2 

7 

6 

6 

3 

ALL  HOURS 

4 

6 

3 

2 

2 

2 

1 

3 

7 

9 

7 

6 

4 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

2 

5 

6 

3 

2 

2 

03-05  LST 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

3 

10 

8 

4 

2 

3 

06-08  LST 

2 

3 

3 

3 

1 

2 

1 

3 

13 

9 

5 

1 

4 

09-11  LST 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

# 

# 

3 

4 

3 

# 

1 

12-14  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

# 

15-17  LST 

1 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

18-20  LST 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

# 

21-23  LST 

1 

1 

0 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

ALL  HOURS 

i 

1 

1 

1 

1 

I 

# 

1 

4 

4 

2 

1 

2 

1  5  4 


1 


J 


1  55 


AWS  CLIMATIC  BRIEF  ADDENDUM  kAQFBEUREN.  FED  REP  PER 
Prepof  d  by  USAFETAC  AugSl  ||  mU7  32  EOIO  37 _ 


.PERiPp:_Varled  ^ 

ELEVATION;  2387  tf  STN  LTRS  ED6K 


FLYING  WEATHER  (%  FREQ)  HOURS  (LST)  JAN  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAY  j  JUN  I  JUL  '  AUG  I  SEP  |  OCT  I  NOV  I  DEC 


THnN')i:RSTnRMS 


RAIN/DRII'I.F-: 


SNOK/ICH  Phi. i. RTS 


1)0-02 
n,’)-ns 
06-08 
00-1 1 
12-14 
lS-17 
18-20 
21  -25 
Al.I.  HOURS 

00-02 
0.5-05 
00-08 
09-11 
12-14 
1,5-17  __ 
18-20 

21-23 _ 

A  1.1.  HOURS 
00-02 
03  -^5  _ 
^0-08 
09-11 
12-14 
15-r 
18-20 
21-23 
\!.!.  HflimS 


0  I  0 

.Q..I 


#  i 

f  .1 

#  0 


#  '  2 


T  T  M 

5 ;  i  j 

■3  1  O 


-x!  0  _ 


i  0 
0  0 

b  0 
b  b 
0 

P  _  o_ 

1  0 
#  # 


6  10  9  12 

,9  13  10  1  17 

j  8  13  10  16 

;  7  10  8  15 

;  7  9  6  14 

!  11  7  8  18 

,10  9  1  10_  18_ 

_ 6  Lu.j  20 
I  8  10  9  I  16 


19 

24 

14, 

14 

10-3 

11 

19 

11 

19 

24 

15^ 

1.6 

13 

18 

16 

i2 

17 

21 

16 

14 

18" 

18 

lb 

15 

35 

15 

14 

12 

_13 

15 

ib 

lU 

,JS- 

.15_ 

11 

.  9_. 

11 

_17._ 

10 

15 

12, 

k.16. 

lU 

lb 

Ji, 

16-1 

9 

16 

21 

17 

15 

15 

13  15 

12 

15 

it. 

IT 

14 

10 

ii 

11 

16 

20 

16 

.15 

12 

14 

16 

11 

FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


Ciri./VSB  l.hSS  TILA.S 
800  t't  .  rinJ./or  2\M 


00-02 
03-0,5 
06-08 
09- 1  I 
12-14 
1.5-1- 
_LS-20 
2 1  -  23 
•\I,I,  HOURS 


(■|r./\SH  M  SS  THAN 
son  f r  .  ,ind/or 
I  .  S  N'.'f 


FES 

MAR 

‘APR 

» 

• 

« 

‘‘5 

27 

35 

44 

24 

27 

30 

17 

14 

25 
30  . 

12  , 
.  19_ 

11 

12 

33 

24 

19 

* 

■» 

» 

35 

21 

21 

» 

« 

* 

35 

20  ' 

28 

32 

18  , 

20 

22 

12  ; 

10 

20 

9  , 

9 

24 

13  1 

9 

28 

17  ] 

13 

an 

MAY , JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION: 

KITZINGEN,  W.  GERMANY 

STATION  #:  106590 

ICAO  ID: 

EDIN 

LOCATION; 

J49“45’N,  10“12'E 

ELEVATION  (FEET):  689 

LST  =  GMT 

+  1 

PREPARED 

BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986 

PERIOD:  7301-8407 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

// 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

it 

09-1 1 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

it 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

2.  ? 

FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

1  4 

12 

15 

14 

1 1 

8 

10 

8 

7 

16 

12 

15 

12 

09-1 1 

LST 

15 

1 1 

14 

13 

11 

8 

10 

8 

6 

14 

12 

14 

11 

12-1  4 

LST 

14 

10 

10 

11 

15 

8 

11 

6 

6 

1 1 

1 1 

15 

1  1 

15-17 

LST 

13 

12 

12 

14 

13 

9 

8 

8 

8 

12 

10 

15 

1 1 

13-20 

LST 

15 

9 

12 

13 

12 

10 

9 

7 

13 

12 

10 

16 

12 

21-23 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

1  4 

1 1 

13 

13 

12 

9 

10 

7 

8 

13 

1 1 

15 

1  1 

3.  % 

FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

10 

10 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

10 

3 

09-1 1 

LST 

9 

9 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

6 

7 

3 

1  2-1  4 

LST 

7 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

4 

5 

2 

15-17 

LST 

6 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

2 

13-20 

LST 

8 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

8 

2 

21-23 

LST 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  0 

8 

7 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

4 

8 

2 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS  > 

25  KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

3 

1 

1 

1 

1 

// 

it 

it 

it 

1 

2 

3 

1 

09-1 1 

LST 

3 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

it 

1 

1 

3 

3 

2 

12-14 

LST 

3 

1 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

2 

15-17 

LST 

2 

2 

3 

3 

1 

2 

1 

it 

1 

1 

2 

2 

2 

13-20 

LST 

2 

1 

it 

1 

it 

1 

it 

it 

0 

1 

1 

2 

1 

21-23 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  0 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

it 

1 

1 

2 

3 

2 

158 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  84 

2. 

3. 


5.  i 

FREQ  OF 

CEILING  AND/OR  ' 

VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

16 

18 

13 

10 

8 

6 

7 

13 

24 

28 

18 

1  4 

15 

09-1 1 

LST 

18 

22 

11 

3 

3 

1 

2 

2 

10 

22 

21 

11 

11 

12-1  4 

LST 

14 

13 

3 

2 

1 

IP 

IP 

1 

1 

6 

1 1 

7 

5 

15-17 

LST 

12 

8 

1 

1 

1 

# 

IP 

IP 

0 

3 

9 

7 

4 

18-20 

LST 

13 

9 

2 

1 

1 

IP 

IP 

1 

1 

5 

7 

9 

4 

21-23 

LST 

» 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  0 

13 

14 

6 

3 

3 

1 

2 

3 

7 

13 

13 

10 

7 

6.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

* 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

12 

12 

9 

8 

5 

3 

4 

8 

19 

24 

13 

7 

10 

09-1 1 

LST 

12 

15 

8 

2 

1 

1 

1 

1 

7 

17 

15 

5 

7 

12-14 

LST 

1 1 

8 

2 

1 

0 

IP 

IP 

IP 

3 

7 

5 

3 

15-17 

LST 

8 

4 

# 

# 

# 

IP 

IP 

0 

0 

2 

6 

4 

2 

18-20 

LST 

9 

5 

1 

# 

1 

0 

IP 

1 

3 

5 

5 

3 

21-23 

LST 

» 

* 

* 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  0 

10 

9 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

5 

10 

9 

5 

5 

7.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

* 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

6 

6 

6 

4 

2 

2 

2 

4 

12 

17 

10 

3 

6 

09-1 1 

LST 

7 

6 

4 

1 

IP 

IP 

IP 

IP 

3 

10 

9 

3 

4 

12-14 

LST 

6 

2 

# 

» 

0 

0 

IP 

0 

IP 

2 

3 

1 

1 

15-17 

LST 

4 

1 

0 

0 

0 

# 

IP 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

18-20 

LST 

5 

2 

// 

0 

IP 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

1 

21-23 

LST 

* 

» 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  0 

6 

3 

2 

1 

IP 

IP 

IP 

1 

3 

6 

5 

2 

3 

8,  ? 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

« 

Ik 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

* 

N 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

2 

3 

3 

2 

1 

IP 

1 

2 

7 

10 

6 

1 

3 

09-1 1 

LST 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

4 

IP 

1 

12-14 

LST 

1 

0 

0 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

IP 

IP 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

IP 

IP 

0 

0 

IP 

1 

0 

IP 

18-20 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

IP 

IP 

21-23 

LST 

* 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  0 

1 

1 

1 

// 

IP 

IP 

IP 

IP 

2 

3 

3 

IP 

1 

1  59 


TEMPt.ff*TUR£S  P£LATlVt.  VAPORIDEw: 

OAILT  HE.AN  HoWlDlTY  PRLSS  P7  I 
HIGH  AVC  LOW  X  LSI  CINS»| 

(FI  (F»  IF)  C8  I  1 i  HG  (F) 


PRLSG  I  SURFACE  WINDS 
ALT  I  PVLG  I  AVG  "pIGM 
FELT  I DC7N 
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73  64  SS  84  58 


36  79  .  16  i  29 

86  71  . 16  I  29 
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83  S8  .29  44 

83  S9  I  .38  _5J_. 

84  58  1  .42  S4  ' 


800  t  k 

bSU  '  ESE 


1  REMARKS: 

f  '• 

2. 

VALUES  IN 
SNOWFALL 

THE 

DATA 

SUPPLEhENTAL  section  ending  in  a  OECIHAL  HAVE  BEEN 
WAS  UNAVAILABLE  FOR  SUHH AR I  2 AT  ION . 

ROUNDED. 

1  SYHROl  S:  «  DATA  N 

nr  AwAiiARir  t  prorrur  mu  >  perwAiiiMr;  nTnrrTTAM 

1  AMOUNTS  «  UNITS  SHOWN 

CEILING  LESS 
Than  3QU0  ft 
AND/OW 

visibility 
LESS  than 


CEILING  LESS 
than  1500  F  T 
ANO/OR 
VISIBILITY 
LESS  THAN 


■Emac 


29  (  26 


CEILING  LESS 
Than  ioqo  f  t 
ANO/OR 
VISIBILITY 
LESS  THAN 


CEILING  LESS 
THAN  200  FT 
ANO/OR 
VISI9IL I TY 
LESS  THAN 
1/2  HI 


A 

V 

OPERATIONAL  CLIMATIC 

DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 

STATION: 

KOLN/BONN  (COLOGNE),  GERMANY 

STATIONS  #:  105130 

ICAO  ID: 

EDDK 

LOCATION: 

50'’52'N,  Oy'OS’E 

ELEVATION  (FEET):  300 

LST  -  GMT 

+1 

PREPARED 

BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 

PERIOD:  VARIED 

1.  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(%  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

it 

# 

1 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

it 

# 

1 

# 

1 

0 

# 

# 

# 

06-08  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

it 

It 

it 

0 

# 

# 

* 

09-11  LST 

0 

0 

0 

# 

it 

1 

it 

# 

0 

0 

0 

# 

it 

12-14  LST 

# 

0 

# 

1 

1 

2 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

1 

15-17  LST 

# 

0 

# 

it 

1 

2 

2 

1 

1 

# 

1 

0 

1 

18-20  LST 

0 

0 

it 

2 

3 

2 

2 

1 

0 

# 

0 

1 

21-23  LST 

0 

0 

# 

0 

1 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

it 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

16 

12 

15 

14 

13 

9 

9 

8 

6 

13 

17 

18 

13 

03-05  LST 

18 

11 

17 

15 

14 

9 

9 

10 

9 

15 

16 

17 

13 

06-08  LST 

19 

13 

19 

18 

18 

12 

11 

9 

11 

18 

19 

19 

16 

09-11  LST 

18 

14 

18 

15 

16 

14 

11 

9 

9 

16 

18 

18 

15 

12-14  LST 

18 

12 

18 

15 

12 

ll 

10 

10 

10 

12 

16 

20 

14 

15-17  LST 

14 

11 

19 

15 

13 

12 

12 

8 

11 

13 

17 

18 

14 

18-20  LST 

18 

14 

17 

14 

12 

11 

13 

8 

9 

13 

17 

19 

14 

21-23  LST 

18 

9 

19 

13 

11 

9 

11 

8 

9 

12 

17 

20 

13 

ALL  HOURS 

17 

12 

18 

15 

14 

11 

11 

9 

9 

14 

17 

19 

14 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

A' 

00-02  LST 

4 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

03-05  LST 

6 

5 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

2 

06-08  LST 

5 

5 

3 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

2 

09-11  LST 

7 

6 

4 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

2 

12-14  LST 

6 

4 

2 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

'■> 

15-17  LST 

7 

5 

2 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

18-20  LST 

6 

6 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

2 

21-23  LST 

4 

6 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

1 

5 

1 

ALL  HOURS 

6 

5 

2 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

2 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

1 

1 

1 

it 

0 

it 

0 

1 

// 

2 

3 

1 

03-05  LST 

4 

1 

1 

1 

1 

It 

it 

it 

it 

1 

2 

3 

1 

06-08  LST 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

if 

0 

If 

1 

1 

2 

* 

09-11  LST 

3 

2 

3 

2 

1 

it 

it 

it 

1 

2 

3 

4 

-• 

12-14  LST 

4 

3 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

15-17  LST 

4 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

3 

'J 

18-20  LST 

4 

2 

2 

2 

1 

it 

it 

0 

1 

# 

2 

3 

1 

21-23  LST 

3 

1 

1 

1 

it 

It 

it 

0 

it 

1 

2 

3 

1 

ALL  HOURS 

3 

2 

2 

2 

1 

It 

It 

If 

1 

1 

2 

3 

1 

1  61 


REMARKS;  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

^  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

13 

12 

12 

10 

6 

8 

5 

6 

10 

13 

10 

1.3 

10 

03-05 

LST 

13 

12 

15 

13 

10 

13 

10 

15 

13 

17 

12 

14 

13 

06-08 

LST 

14 

17 

22 

18 

13 

17 

13 

24 

22 

25 

15 

14 

18 

09-11 

LST 

16 

19 

20 

11 

5 

9 

5 

10 

11 

19 

15 

18 

13 

12-14 

LST 

14 

14 

12 

5 

3 

6 

2 

4 

3 

8 

7 

12 

8 

15-17 

LST 

13 

13 

9 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

5 

6 

12 

6 

18-20 

LST 

10 

14 

11 

5 

3 

4 

2 

4 

4 

7 

7 

10 

7 

21-23 

LST 

11 

13 

9 

6 

4 

6 

3 

4 

4 

10 

S 

11 

8 

ALL  HOURS 

13 

14 

14 

9 

6 

8 

5 

9 

9 

13 

10 

13 

10 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

7 

6 

5 

2 

3 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

5 

03-05 

LST 

7 

8 

8 

4 

6 

6 

5 

8 

8 

11 

6 

8 

7 

06-08 

LST 

8 

10 

12 

11 

7 

9 

6 

16 

14 

16 

8 

7 

10 

09-11 

LST 

9 

11 

12 

6 

2 

5 

3 

5 

7 

13 

9 

10 

8 

12-14 

LST 

8 

8 

7 

3 

2 

3 

1 

2 

2 

5 

3 

8 

4 

15-17 

LST 

8 

10 

5 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

7 

4 

18-20 

LST 

7 

6 

6 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

4 

3 

21-23 

LST 

6 

5 

4 

4 

1 

2 

1 

2 

2 

6 

4 

5 

4' 

ALL  HOURS 

7 

8 

8 

5 

3 

4 

2 

5 

5 

6 

5 

7 

6 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

# 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

03-05 

LST 

3 

4 

3 

3 

1 

3 

2 

4 

3 

6 

3 

2 

3 

06-08 

LST 

3 

4 

6 

3 

2 

5 

2 

7 

8 

11 

5 

3 

5 

09-11 

LST 

4 

6 

5 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

8 

3 

5 

3 

12-14 

LST 

5 

5 

4 

1 

1 

1 

0 

# 

I 

3 

2 

4 

2 

15-17 

LST 

4 

4 

2 

1 

# 

« 

# 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

4 

2 

2 

1 

0 

1 

0 

I 

1 

1 

1 

1 

21-23 

LST 

3 

3 

1 

1 

# 

1 

# 

# 

1 

2 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

4 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

3 

2 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

1.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

1 

1 

# 

# 

1 

0 

0 

1 

# 

# 

# 

# 

03-05 

LST 

1 

2 

« 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

1 

# 

1 

06-08 

LST 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

5 

1 

# 

1 

09-11 

LST 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

1 

1 

12-14 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

15-17 

LST 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

18-20 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

21-23 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

ALL  HOURS 

1 

1 

# 

# 

» 

// 

# 

# 

1 

1 

# 

# 

1 

1  62 


AWS  CLIMATIC  BRIiP  ADDENDUM  LAMPSBf^Pr, .  W.  GERMANY 
PrepOfdbY  USAFETAC  7Q)j  4g  q/}  ^  qIq  54 
FLYING  WEATHER  (%FREQ)’;  HOURS  (L3T)  JAN  FEB 

^  *  00  02  ^ 

h  03-05“  ■  0" 

r  05-08  0 

THUNDFRSTORMS  ! - 05m - g- 

t  “T2-14  0 

!  r5--TT - fr 


PERIOD-  \/AnTFn  WBAN  #  34169 

PERIOD.  VAPl ED  ^ 

ELEVftTION:  2044  ft  STN  LTRS^  EDSA 


RAIN/DRIZ2LF. 


WINDS  GREATER  THAN 
25  KNOTS 

1  OSAEFTAr  f'ATSAV 
Inn  6R-Pec  77 


i  09-11 
r  12-14 

f  nm 

L _ 18-20 

21-23 
ALL  HOURS 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST)  JAN  FEB 


2 


CIG/VSB  LESS  THAN 
500  ft.  and/or 
1 .5  NM 


Cir,/V,SB  LESS  THAN 
300  ft.  and/or  INM 


00-02 _  23 

03-05 _  26 

06-08 _ 29 

09-11 _ 2R 

_ilJJ _ 

15-17 _ 23_ 

18-20 _  25 

21-23 _ 22  I 

ALL  HOURS  25 


qq-^ _ 18 

03-05 _ IP, 

06-08 _ 23_ 

0^-11 _ 20_ 

12-14 _ _ 16 

15-17 _ L2_ 

J8-2q _ 19_ 

21-23 _ 16 

ALL  HOURS  19 


HHHBBi 


7  L 
10  MO 


1 

00-02 

03-05 

rrc/vsH  i-fi.ss  tiian 

100  ft.  , mil /or  .  2NM 

1  06-08 
|“nq7n 

12-14 

' - TT-TT 

[  18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

66 


1  6  7 


AW*  CLIMATIC  B«IIF  ADDENDUM  lecHFEID,  PFU.  REP,  CERMANY 
PrAporid  by  USAFETAC  JML  8l 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (L3T) 


1  00-02 


PERIOO^variED 

ELEVUTION:  1821  f 


f  J :  M 1  a  a :  1  r.  M :  1  g:  T  :  1  ■  ^  r  Vi 


THUNDERSTORMS 


RAIN/DRIZZLE 


00-02 

03-0S _ 

06-08 

09-11 _ 

12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
ALL  HOURS 


1 

00-02 

03-05 

WIND:a  nUFATFR  THAN 

06-08 

t 

niliLAw  1  1  l/M ' 

25  ICNfJT5 

09-11 

J 

A  J  K11NJ  1  O 

12-14 

( 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

1 

FLYING  WEATHER  {%FRE0) 

HOURS  (LST)  JAN 

1 

00-02  33 

CIG/VSB  LESS  THAN 

800  ft.  and/or  2PW 

03-05  35 
06-08  37 
09-11  34 
12-14  28 
15-17  29 

18-20  32 

THIS  33 

ALL  HOURS 

1 

00-02  26 

03-05  27 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08  28 

09-11  26 

1 . 5  NM 

12-14  21 

15-17  24 

18-20  26 

21-23  24 

ALL  HOURS  25 

1 

Cir/VSB  LESS  THAN 

00-02  2n 
03-05  20 
06-08  23 

.^00  ft.  and/or  INM 

09-11  19 

12-14  '15 

15-17  19 

18-20  19 

21-23  18 

ALL  HOURS  19 

IKEIKII 


c 

I 


£ 

0 

o' 


AWS  CLIMATIC  BKICF  ADOfNDUM 
Pr<pQr#d  by  USAFETAC  Jul  31 


,WMO  #  iniijjo 
ELEWkTION:  :  1  ftJSTN  UTRS^ !  I'M 


RAIN/DRIZZLE 


00^02_ 

._03-05 

0^08 

.09^11 _ 

12-14 

_1_5J.7 _ 1 

18-20 

_21-_23 _ 

ALL  HOURS 


SNOW/ ICE  PELLETS 


~T5TT7 

"18ZT0 

_ y-23 

ALL  HOURS 


- - n 

00-02 

I 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HaiRS 

FLYING  WEATHER  (%FRE0)1  HOURS  (LST)  NAN 


1 

00-02 

03-05 

1 

■ 

CIG/VSB  LESS  THAN 

500  ft.  and/or 

06-08 

09-11 

1 . 5  NM 

12-14 

15-17 

18-20 

2U25 

ALL  HOURS 

CIG/VSB  LESS  THAN 
300  ft,  and/or  IIW 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
ALL  HOURS 


CIG/VSB  LESS  THAN 
100  ft.  and/or  , 2NM 


UUlTWiMI 


1  70 


AWS  CLMATIC  MIIP  AODCNDUM I  LEIFHEIM,  FES.  REP.  SKANV 
•dt,y  USAFETAC  JU.  8l 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


00-02 


PERKX^'ARIES 


ELEVATION:  1566  f 


TT-li  ^  r.vilTTrTlPTTi 


THUNDERSTORMS 


RAIN/DRI2ZLE 


00-02 
03 -OS 
06-08 
09-11 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
ALL  H0L~S 


00-02 


SNOW/ ICE  PELLETS 


I  MINI— I 


FLYING  WEATHER  (%FRE0)  HOURS  (LST) 


00-02 


2 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

500  ft.  and/or 

1 . 5  NM 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

00-02 

CIC/VSB  LESS  THAN 
300  ft.  and/or  INM 


2 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  MUNSTER-OSNABRUCK  GERMANY  STATION  103134  ICAO  ID:  EDLG 

LOCATION:  52°08’N  007°41'E  ELEVATION  (FEET):  158  '  LST  =  GMT  +  1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  JULY  1983  PERIOD:  NOVEMBER  1977  -  DECEMBER  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

M.\Y 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATUTIE  (°F) 

EXTREME  MAX 

52 

64 

66 

73 

82 

88 

88 

86 

84 

82 

63 

61 

88 

MEAN  DLY  MAX 

35 

39 

48 

53 

62 

67 

69 

70 

67 

57 

46 

40 

54 

MEAN 

32 

35 

44 

49 

57 

63 

65 

65 

62 

53 

44 

37 

51 

MEAN  DLY  MIN 

29 

31 

39 

41 

49 

56 

57 

57 

54 

47 

40 

35 

45 

EXTREME  MIN 

1 

5 

25 

25 

32 

43 

45 

45 

39 

30 

21 

5 

1 

//  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  <32 

16 

16 

15 

6 

2 

// 

0 

0 

# 

3 

8 

15 

81 

//  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

5.39 

6.46 

10.00 

6.14 

5.71 

5.83 

7.13 

7.44 

6.89 

6.10 

6.02 

6.97 

10.00 

MEAN 

2.68 

2.28 

1.73 

2.05 

2.01 

2.44 

3.54 

3.11 

2.36 

2.28 

2.44 

2.28 

29.21 

MINIMUM 

0.55 

0.16 

0. 16 

0.16 

0.63 

0.28 

0.87 

0.47 

0.08 

0.12 

0.25 

0.43 

0.08 

MAX  24  HR 

2.07 

1.85 

1.32 

1.79 

1.12 

1.72 

2.43 

.234 

1.47 

1.30 

.163 

1 .82 

2.43 

DAYS  >  0.01 

13 

11 

10 

11 

9 

10 

12 

13 

10 

11 

11 

13 

134 

//  DAYS  >  0.5 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

23 

3 .  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

v- 

'k 

k 

k 

■J. 

k 

* 

k 

* 

.c 

* 

M.4XIMUM 

'k 

k 

k 

k 

k 

k 

'if 

k 

k 

k 

k 

MAX  24  HR 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

k 

* 

k 

?>  DAYS  >0.1 

7 

1 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

5 

27 

//  DAYS  >1.5 

k 

k 

* 

* 

k 

.w 

k 

* 

k 

4.  MEAN  RELATIVE  HLUIDITY 

(%)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

op) 

RH  (06  LST) 

89 

90 

88 

86 

83 

80 

85 

89 

91 

92 

90 

90 

88 

RH  (15  LST) 

80 

74 

65 

60 

58 

58 

62 

62 

64 

69 

79 

82 

68 

VAPOR  PRESS 

.  16 

.17 

.23 

.22 

.30 

.39 

.41 

.43 

.40 

.33 

.25 

.  19 

.30 

DEWPOINT 

28 

29 

37 

36 

44 

51 

52 

54 

52 

46 

38 

32 

42 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99-.  95%  HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

W 

ESE 

WSW 

W 

E 

WSW 

W 

W 

W 

WSW 

SW 

SW 

WSW 

MEAN  SPEED 

8 

8 

10 

9 

9 

9 

9 

8 

3 

8 

9 

9 

q 

MAX  (PK  GSTS) 

58 

40 

45 

43 

42 

38 

33 

38 

38 

46 

45 

50 

58 

PRESSURE  ALT 

k 

V.' 

k 

* 

* 

■' 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  /  FOG 

CLD  COYUR 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

b 

5 

DAYS  TSTMS 

// 

0 

1 

0 

3 

3 

2 

2 

1 

// 

# 

0 

12 

ft  DAYS  FOG 

4 

5 

3 

3 

2 

2 

1 

3 

6 

5 

5 

3 

42 

1  73 


REMARKS ; 


=  DATA  NOT  AVAILABLE  it  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  C  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  NOVEMBER  1977  -  DECEMBER  1982  EDLG 

2. 

3. 

7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURR^E~(Tl^Q)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANTI 

00-02 

LST 

* 

* 

"k 

* 

k 

k 

k 

-A' 

-A- 

.J. 

03-05 

LST 

* 

* 

"k 

- 

k 

k 

06-08 

LST 

77 

75 

67 

67 

58 

56 

55 

63 

68 

59 

62 

67 

65 

09-11 

LST 

74 

69 

55 

47 

38 

43 

36 

44 

45 

46 

58 

65 

52 

12-14 

LST 

60 

64 

44 

30 

28 

28 

22 

21 

25 

41 

53 

62 

41 

15-17 

LST 

65 

69 

44 

23 

21 

20 

17 

16 

25 

33 

53 

66 

37 

18-20 

LST 

68 

61 

53 

33 

34 

23 

19 

23 

39 

44 

51 

67 

43 

21-23 

LST 

-V 

-V 

k 

* 

" 

k 

J- 

ALL  HOURS 

'k 

" 

‘V 

" 

'■ 

k 

k 

j. 

8.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

< 

1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

.AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

JU 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

VT 

03-05 

LST 

■> 

j. 

* 

k 

k 

*• 

■-v 

■A' 

k 

* 

k 

06-08 

LST 

66 

70 

54 

56 

50 

38 

38 

53 

63 

52 

47 

53 

53 

09-11 

LST 

61 

65 

39 

31 

24 

21 

18 

24 

32 

36 

45 

50 

38 

12-14 

LST 

46 

54 

27 

19 

16 

14 

8 

11 

17 

25 

35 

47 

27 

15-17 

LST 

52 

57 

28 

14 

11 

10 

7 

11 

19 

23 

34 

53 

26 

18-20 

LST 

53 

53 

36 

17 

24 

17 

13 

13 

29 

33 

37 

50 

31 

21-23 

LST 

* 

••• 

'k 

* 

- 

k 

vV 

k 

ALL  HOURS 

T* 

* 

k 

* 

•A- 

k 

-A- 

k 

9.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

< 

1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

*v 

* 

* 

•V 

* 

■.V 

-.v 

J. 

03-05 

LST 

-V 

-.V 

k 

* 

-A- 

06-08 

LST 

51 

59 

41 

47 

38 

28 

27 

44 

47 

44 

37 

40 

42 

09-11 

LST 

45 

57 

27 

24 

14 

16 

11 

i7 

25 

26 

37 

39 

29 

12-14 

LST 

33 

45 

17 

12 

11 

8 

3 

8 

14 

17 

24 

37 

19 

15-17 

LST 

39 

48 

20 

10 

7 

6 

4 

6 

14 

18 

26 

44 

20 

18-20 

LST 

42 

44 

29 

9 

18 

10 

8 

9 

23 

27 

28 

42 

24 

21-23 

LST 

* 

* 

■'V 

* 

* 

* 

'■>- 

ALL  H( 

OURS 

'V 

* 

k 

k 

10.  ‘ 

FREQ  OF 

CIG/VI 

s  < 

200/0.5 

1  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

-A- 

k 

* 

" 

■A- 

k 

<v 

03-05 

LST 

-V 

-k 

-> 

k 

* 

* 

-U 

-V 

* 

■jV 

06-08 

LST 

4 

s 

7 

4 

3 

1 

1 

6 

10 

8 

8 

3 

5 

09- 11 

LST 

3 

5 

2 

if 

0 

0 

if 

0 

] 

3 

5 

3 

2 

12-14 

LST 

2 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

15-17 

LST 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

18-20 

LST 

o 

5 

1 

0 

0 

0 

■) 

0 

0 

0 

'1 

1 

1 

21-23 

LST 

-V 

-v 

-,v 

ALL  HOURS 

'k 

-v 

.1. 

- 

v.- 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  MUNSTER-OSNABRUCK  GERMANY  STATION  103134  ICAO  ID:  EDLG 
LOCATION:  52°08'N  007°4l'E  ELEVATION  (FEET):  158  LST  =  GMT  +  1 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  JUL  1983  PERIOD:  NOVEMBER  1977  -  DECEMBER  1982 

T.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

~k 

* 

k 

*>v 

k 

■k 

k 

* 

* 

k 

k 

03-05 

LST 

'k 

* 

k 

k 

-V 

* 

k 

* 

■* 

k 

k 

k 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

it 

it 

0 

0 

0 

it 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

it 

12-14 

LST 

/> 

0 

1 

0 

a 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

it 

15-17 

LST 

0 

0 

1 

0 

2 

3 

2 

it 

it 

0 

# 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

1 

0 

3 

4 

1 

3 

0 

it 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

* 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

-A- 

ALL  HOURS 

k 

k 

* 

k 

j. 

k 

k 

JL. 

/S 

'A- 

'A' 

2.  % 

FREQ  OF  RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

"k 

k 

k 

k 

k 

03-05 

LST 

“V 

k 

k 

k 

•• 

* 

k 

k 

k 

ji. 

k 

06-08 

LST 

13 

12 

19 

14 

14 

13 

11 

10 

1 

17 

19 

24 

15 

09-11 

LST 

8 

11 

22 

12 

15 

15 

12 

9 

7 

12 

19 

22 

14 

12-14 

LST 

10 

11 

25 

14 

16 

18 

13 

12 

10 

12 

17 

15 

15 

15-17 

LST 

13 

9 

24 

13 

13 

11 

13 

13 

7 

9 

18 

23 

14 

18-20 

LST 

14 

9 

27 

17 

18 

14 

11 

10 

9 

15 

16 

23 

16 

21-23 

LST 

"k 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

* 

k 

k 

k 

ALL  HOURS 

* 

" 

* 

■X. 

k 

* 

k 

* 

■A" 

k 

k 

k 

3.  % 

FREQ  OF  SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

* 

* 

k 

k 

03-05 

LST 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

k 

06-08 

LST 

11 

8 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

3 

09-11 

LST 

10 

8 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

2 

12-14 

LST 

6 

7 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

2 

15-17 

LST 

9 

10 

1 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

2 

18-20 

LST 

5 

9 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

4 

2 

21-23 

LST 

k 

i; 

k 

- 

* 

-A- 

* 

* 

-A- 

k 

ALL  HOURS 

k 

" 

k 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

* 

4.  % 

FREQ  OF  SURFACE  WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

01-03 

LST 

* 

* 

k 

k 

k 

* 

-A- 

04-06 

LST 

2 

1 

9 

2 

1 

0 

0 

1 

1 

2 

9 

8 

3 

07-09 

LST 

6 

3 

9 

3 

1 

it 

it 

1 

2 

4 

9 

8 

4 

10-12 

LST 

7 

3 

12 

6 

4 

2 

2 

3 

3 

8 

11 

7 

6 

13-15 

LST 

8 

3 

16 

8 

7 

5 

3 

5 

4 

6 

9 

9 

7 

16-18 

LST 

3 

4 

11 

9 

6 

3 

2 

4 

3 

4 

7 

5 

5 

19-21 

LST 

3 

0 

8 

4 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

6 

7 

3 

22-24 

LST 

k 

k 

* 

k 

* 

j. 

J. 

k 

k 

ALL  HOURS 

k 

k 

k 

-.V 

k 

k 

•.V 

k 

k 

-1- 

k 

k 

1  75 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVBL  (LIMITED  DUTY  STN),  #  =  0 . 0  <  %  <  0 . 5 ,  MI  =  STATUTE  MILES 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  NOV  77  -  DEC  S2 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2 

:  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

-A- 

k 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

03-05 

LST 

'k 

k 

•V 

k 

■j. 

k 

k 

* 

* 

* 

j. 

06-08 

LST 

46 

57 

40 

46 

37 

26 

25 

43 

45 

43 

35 

39 

40 

09-11 

LST 

43 

55 

26 

23 

12 

14 

11 

17 

25 

26 

34 

37 

27 

12-14 

LST 

31 

45 

17 

12 

10 

8 

3 

8 

14 

17 

23 

35 

19 

15-17 

LST 

37 

47 

20 

10 

7 

6 

3 

6 

14 

18 

25 

42 

19 

18-20 

LST 

39 

44 

29 

9 

17 

9 

8 

9 

23 

27 

25 

41 

23 

21-23 

LST 

JL 

k 

* 

JU 

k 

vV 

k 

k 

ALL  HOURS 

k 

* 

k 

* 

* 

* 

k 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  : 

500/1.5 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

♦V 

* 

"rT 

* 

.X 

* 

.1. 

* 

k 

k 

03-05 

LST 

* 

* 

« 

.A. 

k 

k 

* 

JU 

k 

k 

k 

06-08 

LST 

30 

37 

27 

32 

28 

15 

13 

31 

34 

28 

25 

21 

27 

09-11 

LST 

27 

39 

15 

12 

7 

5 

4 

8 

14 

15 

22 

23 

16 

12-14 

LST 

18 

29 

10 

8 

5 

2 

1 

2 

6 

10 

14 

22 

11 

15-17 

LST 

21 

34 

14 

6 

4 

2 

# 

3 

5 

10 

15 

26 

11 

18-20 

LST 

19 

28 

14 

5 

11 

4 

2 

5 

15 

23 

12 

22 

13 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

k 

k 

ALL  HOLHS 

k 

k 

* 

* 

* 

k 

k 

‘A* 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  : 

300/1  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

•t.. 

* 

* 

k 

-t. 

* 

* 

* 

k 

03-05 

LST 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

JU 

k 

06-08 

LST 

9 

15 

9 

11 

10 

4 

1 

11 

18 

13 

12 

8 

10 

09-11 

LST 

12 

13 

5 

4 

2 

0 

# 

2 

4 

6 

11 

8 

6 

12-14 

LST 

6 

10 

2 

# 

1 

0 

0 

0 

# 

3 

6 

7 

3 

15-17 

LST 

7 

16 

3 

1 

1 

# 

0 

0 

1 

2 

8 

9 

4 

18-20 

LST 

7 

9 

5 

1 

3 

0 

0 

0 

2 

4 

6 

6 

4 

21-23 

LST 

* 

* 

k 

* 

* 

■J. 

* 

k 

* 

k 

* 

ALL  HOURS 

k 

k 

k 

* 

k 

-1. 

* 

* 

JL. 

* 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

JL 

k 

k 

* 

* 

'fV 

k 

* 

vA. 

.A. 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

k 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

2 

4 

3 

2 

2 

# 

1 

6 

2 

5 

2 

3 

09-11 

LST 

1 

3 

1 

// 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

12-14 

LST 

2 

2 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

15-17 

LST 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

18-20 

LST 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

21-23 

LST 

A. 

* 

k 

k 

* 

■A- 

k 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

k 

* 

k 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

«.A. 

176 
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AWS  CLIMATIC  BMItF  AODfNDUM 

by  USAFETAC  Jul  8l 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


PERIOD-  varied  WMD  KD.  101360 

ELEVUTION;  7  4^  f  t  STN  LTRSC  W  N 


1 

00-02 

HATN/nRT77I F 

03-05 

06-08 

09-11 

- 

f\/^  A  11/ 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

- 

cinoii 

aKEIBEll 

Bar 


mt 


CM 

0 

0 

0 

1 

03-05 

06-08 

SNOW/ ICE  PELLETS 

05-11 

12-14 

21-23 

ALL  HOURS 

1 

00-02 

03-05 

06-08 

PF 1  [vL/^  ljixL>AiLI\  lilAr4 

09-11 

12-14 

15-17 

ll^^o  ■ 

21-23 

ALL  Hams 

FLYING  WEATHER  (%FREO) 

HOURS  (LST) 

CIG/VSB  LESS  THAN 
800  ft.  and/or  2NH 

2-USAFETAL  DATSAV 
POR:  .lUL  7,'5-DEC  77 


CIG/VSB  LESS  THAN 
500  ft.  and/or 
l.S  m 


CIG/VSB  LESS  THAN 
300  ft.  and/or  INM 


CIG/VSB  LESS  THAN 
100  ft,  and/or  .  2NM 


ALL  HOURS 

42 

41 

21 

00-02 

7,9 

17 

03-05 

3f» 

19 

06-08 

***** — 

4? 

09-11 

37 

42 

2I 

12-14 

50 

30 

13 

15-17 

53 

25 

8 

18-20 

35 

31 

13  ■ 

21-23 

33 

31 

12 

ALL  HOURS 

34 

34 

17 

00-02 

23  ' 

?5 

_s  _ 

03-05 

27  1 

23 

13 

06-08 

22 

29 

18 

09-11 

31 

16 

12-14 

21  1 

19 

fi 

15-17 

16  ; 

4 

18-20 

71 

19 

_L  - 

21-23 

^ _ 

^ _ 

ALL  HOURS 

23  ' 

10 

00-02 

4 

6 

1 

03-05 

5 

<> 

2 

0*-0l 

5 

8 

3 

09-11 

’4 

7 

~2 

l2-l4 

4 

1 

H 

15-17 

4 

3 

1 

18-20 

3 

3 

1 

21-23 

4 

5 

1 

10 

29.  1 

20 

27 

5 

16  1 

14 

22 

_ 

La5j 

15 

6 

27. 

19 

25 

25 

19 

27 

18 

26 

-  .8 

-^4_ 

-JO  J 

_15_ 

■  12  1 

- 

1  1  j 

1-5 

^(1 

1  3 

_L4_ 

_Z _ . 

21 

12 

T 

-li  -- 

_9 _ 1 

}  s 

.  1 

_9 _ 

.M _ , 

-lii- 

3 

-iS  - 

8 

_LJ_ 

4 

1  5 

9 

19 

10  ' 

16 

2 

: 

J _ 

4 

1 1 

2  1 

2 

3 

13 

3 

2 

9 

> 

2 

0 

3 

1 

"1 

1) 

") 

w 

” 

0 

“4 

0 

tt 

« 

3 

1 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  NORDHORN  RANGE  GERMANY 
LOCATION:  52°26'N  007“12'E 
-PREPARED  BY  USAFETAC/EAO  JULY  1983 


STATION  ih.  103084  ICAO  ID:  EDUN 

ELEVATION  (FEET):  UNKN  LST  =  GMT  +  1 

PERIOD:  OCTOBER  !977  -  DECEMBER  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC  « 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

;  (°F) 

EXTREME  MAX 

25 

55 

61 

70 

77 

86 

86 

88 

79 

75 

64 

50 

88 

MEAN  DLY  MAX 

25 

39 

46 

54 

60 

68 

73 

69 

68 

57 

48 

38 

56 

MEAN 

25 

36 

42 

48 

55 

64 

68 

66 

62 

54 

48 

38 

53 

MEAN  DLY  MIN 

25 

30 

38 

40 

49 

59 

60 

59 

55 

50 

44 

35 

47 

EXTREME  MIN 

25 

16 

28 

28 

36 

48 

52 

46 

36 

37 

36 

9 

9 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

//  DAYS  <32 

# 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

5.00 

5.43 

5.16 

5.70 

5.47 

6.26 

7.60 

8.00 

7.80 

5.55 

5.78 

6.57 

8.00 

MEAN 

2.64 

2.28 

1.81 

2.01 

2.05 

2.20 

3.50 

3.35 

2.48 

2.44 

2.64 

2.52 

29.92 

MINIMUM 

0.55 

0.11 

0.28 

0.08 

0.39 

0.04 

0.94 

0.28 

0.08 

0.08 

0.51 

0.28 

0.04 

MAX  24  HR 

1.35 

1.42 

1.04 

1.83 

1.92 

1.02 

2.27 

2.10 

2.01 

1.14 

1.17 

2.02 

2.27 

//  DAYS  >0.01 

13 

11 

10 

10 

9 

10 

13 

13 

10 

10 

12 

12 

133 

#  DAYS  >0.5 

2 

I 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

19 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


IffiAN 
MAXIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >0.1  6 

#  DAYS  >  1.5 


NOT  AVAILABLE 

//  0  0  0  0  //  1  4  23 

NOT  AVAILABLE 


4.  MEAN  relative:  HUMIDITY 

(%) 

RH  (06  LST) 

84 

84 

83 

RH  (15  LST) 

76 

70 

61 

VAPOR  PRESS- 

.  13 

.  11 

.  19 

DEWPOINT 

23 

20 

31 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/ KNOTS) 

PVLG  DRCTN 

W 

E 

WSW 

MEAN  SPEED 

7 

8 

10 

MAX  (PK  GSTS) 

38 

40 

45 

PRESSURE  ALT 


/  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 


80 

77 

78 

82 

54 

53 

55 

61 

.28 

.27 

.26 

.55 

41 

42 

41 

61 

/  99. 

95%  HIGHEST 

PRESSURE 

WNW 

E 

WSW 

W 

7 

7 

7 

8 

40 

35 

30 

31 

NOT 

AVAILABLE 

DEWPOINT  (°F) 


86 

87 

88 

86 

86 

83 

61 

62 

68 

75 

79 

65 

38 

.30 

.45 

.20 

.16 

.29 

51 

54 

45 

34 

30 

41 

ALTITUDE 

(FEET) 

W 

S 

SSW 

SW 

SSW 

WSW 

8 

7 

9 

10 

9 

8 

32 

35 

30 

43 

35 

45 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  ; 

f  THUNDERSTORMS  /  FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

5 

5 

5 

5  5 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

if  DAYS  TSTMS 

0 

0 

0 

if 

1 

1  1 

1 

If 

0 

if 

0 

4 

If  DAYS  FOG 

7 

7 

4 

4 

2 

3  2 

2 

6 

6 

5 

6 

54 

179 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  <  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  EDUN 

2. 

3. 

T.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  0F“1:EILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

JL 

k 

* 

* 

k 

A 

J. 

k 

J. 

A 

03-05 

LST 

k 

k 

A 

A 

k 

k 

k 

jt. 

J. 

Ar 

06-08 

LST 

88 

91 

81 

83 

60 

58 

60 

67 

72 

76 

70 

81 

72 

09-11 

LST 

80 

80 

81 

49 

49 

44 

63 

53 

51 

61 

63 

82 

64 

12-14 

LST 

80 

66 

52 

37 

36 

32 

35 

46 

31 

41 

65 

83 

48 

15-17 

LST 

75 

48 

59 

28 

13 

25 

32 

42 

35 

35 

57 

49 

43 

18-20 

LST 

"if 

~k 

J.. 

A 

A 

a. 

k 

j. 

21-23 

LST 

k 

k 

k 

k 

-1- 

A 

* 

J- 

k 

k 

A 

ALL  HOURS 

'k 

k 

k 

A 

k 

A 

* 

J- 

k 

A 

8.  1 

FREQ  OF 

ClG/VIS 

< 

1500/3 

MI: 

J.4N 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

Jk. 

"V 

k 

k 

k 

* 

Ar 

a. 

A 

k 

A 

03-05 

LST 

J. 

'k 

k 

k 

k 

k 

A 

k 

A 

.c 

k 

A 

06-08 

LST 

73 

88 

63 

69 

52 

56 

47 

57 

66 

70 

64 

70 

63 

09-11 

LST 

77 

76 

68 

20 

33 

32 

31 

36 

43 

48 

52 

70 

51 

12-14 

LST 

70 

56 

25 

14 

16 

22 

18 

22 

19 

26 

42 

74 

31 

15-17 

LST 

65 

32 

25 

17 

7 

8 

8 

20 

22 

16 

37 

32 

25 

18-20 

LST 

“k 

-A- 

A- 

A.- 

A; 

A 

A 

* 

k 

Af 

21-23 

LST 

j. 

k 

k 

A- 

i- 

* 

* 

k 

* 

A,- 

ALL  HOURS 

- 

*v 

k 

k 

A" 

k 

'a 

^1. 

k 

9.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

< 

1000/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

•A' 

‘k 

k 

k 

A 

A- 

A.- 

‘V 

* 

i- 

03-05 

LST 

/V 

k 

A 

k 

A 

A 

k 

A 

A 

J. 

■>v 

vc 

A 

06-08 

LST 

70 

74 

51 

60 

38 

42 

26 

36 

52 

51 

48 

55 

48 

09-11 

LST 

71 

70 

44 

18 

21 

19 

14 

22 

36 

31 

44 

60 

39 

12-14 

LST 

57 

46 

16 

9 

5 

9 

12 

14 

12 

14 

31 

63 

22 

15-17 

LST 

48 

28 

13 

14 

3 

4 

2 

9 

15 

4 

24 

^4 

16 

18-20 

LST 

A- 

'•< 

A.- 

A 

A 

JL 

a" 

a" 

A,- 

21-23 

LST 

A- 

V- 

k 

*v 

* 

A 

A 

Vc 

A 

ALL  HOURS 

'  r 

" 

* 

A 

k 

..C 

10. 

(,  FREQ  OF 

CIG/VTS  < 

200/0 

5  Ml: 

,I;\N 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

A- 

',V 

.C 

...V. 

V- 

.1, 

A 

>1. 

'> 

k 

A,- 

03-05 

LST 

k 

A 

A 

A 

k 

k 

A.- 

06-08 

LST 

12 

21 

19 

10 

3 

2 

10 

17 

9 

5 

11 

10 

09-11 

LST 

19 

14 

9 

4 

0 

O 

\j 

3 

n 

V/ 

11 

1 

5 

12 

7 

12-14 

LST 

7 

10 

2 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

13 

3 

15-17 

LST 

3 

0 

■4 

0 

0 

0 

0 

fl 

0 

0 

2 

11 

2 

18-20 

LST 

A- 

A- 

k 

‘k 

A 

•V 

A 

A 

.X. 

A 

A 

A 

21-23 

LST 

-.v 

k 

vV 

A.- 

•'V 

A 

k 

.M.L  HOURS 

A- 

k 

',V 

-t. 

A 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  NORDHORN  RANGE  GERMANY 
LOCATION:  52°26'N  007°12'E 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  JULY  1983 


STATION  ih.  103084  ICAO  ID;  EDUN 

ELEVATION  (FEET):  UNKN  LST  =  GMT  +  1 

PERIOD:  OCTOBER  1977  -  DECEMBER  1982 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

.u 

"k 

k 

* 

k 

k 

k 

A- 

03-05  LST 

* 

JL 

k 

k 

k 

-A- 

k 

k 

*v 

Ac 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

k 

* 

* 

A- 

-A- 

Ac 

A- 

21-23  LST 

.t. 

k 

* 

k 

-V 

Ac 

Ac 

A- 

Ac 

A- 

A- 

ALL  HOURS 

,1. 

k 

k 

k 

k 

" 

* 

* 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

•v 

* 

* 

* 

* 

Vr 

Ac 

Ac 

Ac 

A- 

VT 

03-05  LST 

“V 

* 

* 

* 

•V 

A- 

* 

Ac 

Ac 

Ac 

A- 

06-08  LST 

7 

7 

22 

13 

5 

9 

10 

8 

7 

15 

17 

13 

11 

09-11  LST 

7 

5 

19 

10 

8 

10 

9 

6 

9 

8 

15 

13 

10 

12-14  LST 

7 

6 

17 

12 

7 

12 

8 

12 

13 

4 

16 

17 

11 

15-17  LST 

13 

4 

18 

9 

7 

12 

6 

6 

3 

7 

16 

15 

10 

18-20  LST 

* 

-< 

* 

* 

k 

•V 

k 

-A- 

V 

Ac 

Ac 

Ac 

21-23  LST 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

A- 

* 

Ac 

Ac 

Ac 

ALL  HOLERS 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

* 

* 

Ac 

* 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

•.V 

k 

-V 

•.V 

-A 

Ac 

>v 

Ac 

Ac 

Ac 

03-05  LST 

■v 

V." 

* 

* 

k 

k 

iV 

Ac 

Ac 

* 

Ac 

Ac 

A- 

06-08  LST 

6 

7 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

2 

09-11  LST 

9 

11 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

71 

1 

4 

3 

12-14  LST 

12 

8 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

3 

15-17  LST 

7 

7 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

2 

18-20  LST 

* 

* 

k 

* 

Ac 

Ac 

-A- 

Ar 

Ac 

A- 

21-23  LST 

-> 

-V 

* 

k 

k 

* 

..u 

-’c 

* 

Ac 

Ac 

Ac 

ALL  HOURS 

* 

k 

k 

-v 

Vr 

Ac 

•A* 

Ac 

Ac 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

01-03 

LST 

JAN 

FEB 

MAR 

k 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

VT 

NOV 

DEC 

ANN 

04-06 

LST 

A- 

A- 

k 

Ac 

A 

Ac 

A 

J- 

A 

A 

Ac 

07-09 

LST 

2 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

1 

2 

7 

8 

3 

10-12 

LST 

n 

1 

9 

5 

2 

1 

1 

2 

4 

2 

7 

10 

4 

13-15 

LST 

3 

0 

10 

5 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

10 

8 

4 

lb-18 

LST 

2 

2 

12 

10 

4 

0 

0 

2 

C 

1 

2 

12 

4 

19-21 

LST 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

22-24 

LST 

A- 

Ac 

Ac 

Ac 

Ac 

A- 

Ac 

A 

A 

ALL  HOUTIS 

A- 

k 

Ac 

Ac 

Ac 

Ac 

Ac 

Ac 

Ac 

A.- 

Ac 

Ac 

-A- 
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REMARKS;  " 

SOURCE  l,S  )  : 

=  DATA 

1  .  USA 

') 

^  . 

i  . 

NOT  AVBL  (LIMITED 

I'ETAC  UAISAV  FOR  0 

DUTY  oTN), 

CT  77  -  DEC 

U  =  0.0 

32 

<  %  < 

0.5, 

MI  = 

STATUTE  MILES 

5.  %  FF.Eg  OF  CFILI 

MG  AND/OR  VIS 

IBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2 

!  MI: 

JAM 

FEB 

M.AR 

.APR 

MAY 

JUN 

.ruL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

CO-02  FST 

* 

A 

A 

-V 

■J. 

"ft 

* 

* 

03-C5  LSI' 

* 

"n 

A 

■V 

/» 

A.- 

A- 

-A- 

JU 

06-08  LST 

67 

74 

46 

57 

38 

40 

24 

35 

51 

51 

48 

55 

47 

09-11  LST 

69 

67 

38 

18 

18 

16 

11 

21 

36 

28 

44 

54 

47 

12-14  LST 

57 

44 

16 

7 

4 

9 

12 

11 

12 

12 

26 

59 

20 

15-17  LST 

3,5 

28 

13 

10 

o 

4 

2 

9 

15 

2 

20 

24 

14 

lS-20  LST 

A 

A 

A 

A 

A 

A.- 

A 

VC 

J. 

21-23  LST 

A 

A 

A 

A 

A 

Ar 

A 

A- 

■A" 

A- 

k 

ALL  HOURS 

A 

A 

A 

A 

A 

A.- 

A 

j- 

* 

6.  1  FRLQ  OF  CIG/VIS  <  : 

500/1.5 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00  02  LST 

A 

A 

A 

A 

A 

"’c 

A 

Vf 

At 

03-05  LST 

•A 

-,v 

A 

Vr 

A 

A 

A 

* 

A 

VC 

rt' 

06-08  LST 

42 

56 

39 

4! 

24 

24 

11 

24 

44 

34 

38 

34 

33 

09-11  LST 

58 

49 

29 

14 

13 

9 

11 

8 

19 

14 

27 

42 

26 

12-14  LST 

37 

42 

9 

2 

4 

5 

5 

6 

3 

6 

20 

48 

14 

15-17  LST 

28 

20 

6 

3 

0 

4 

2 

2 

9 

0 

9 

22 

9 

18-20  LST 

A 

vV 

V.- 

A 

A 

A 

Af 

A 

*' 

vV 

'A’ 

/> 

21-23  LST 

A 

-,v 

A 

A 

A 

A- 

Ar 

a. 

•V 

k 

ALL  HOURS 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

Vc 

* 

k 

7.  %  FREQ  OF  CTG/VIS  <  : 

300/1  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

'V 

A 

A 

'k 

A 

A 

A,- 

'V 

A,- 

A>- 

rC 

03-05  LST 

‘V 

.c 

A 

* 

A 

A 

vV 

A 

vV 

A- 

A 

A- 

06-08  LST 

27 

47 

27 

33 

16 

7 

7 

19 

23 

19 

18 

26 

20 

09-11  LST 

39 

32 

16 

4 

8 

o 

i- 

8 

3 

16 

4 

13 

22 

15 

12-14  LST 

13 

20 

5 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

0 

7 

24 

6 

15-17  LST 

13 

6 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

7 

16 

5 

18-20  LST 

-A. 

A 

A 

A 

*-V 

A 

A.- 

A 

.u 

A" 

A 

A.- 

•V 

21-23  LST 

A 

-,v 

A 

■A 

A.- 

-A' 

A.- 

St 

-A- 

ALL  HOURS 

A 

A 

*v 

vV 

A 

vV 

.V. 

A 

.W 

8.  1  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

100/0.25 

MI  ; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

■AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

A 

A 

A 

A 

* 

.t. 

JL. 

vV 

A 

03-05  LST 

A 

.C 

A 

A 

A 

* 

A 

■A" 

A 

j- 

A 

06-08  LST 

3 

15 

12 

14 

3 

1 

2 

9 

11 

4 

3 

6 

7 

09-11  LST 

14 

9 

7 

4 

0 

0 

2 

0 

8 

0 

1 

9 

5 

12-14  LST 

3 

7 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

33 

2 

15-17  LST 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

# 

18-20  LST 

JC 

A 

-A 

"k 

.c 

k 

.V. 

k 

21-23  LST 

iV 

A 

A 

a. 

A 

* 

JU 

■A- 

k 

k 

ALL  HOURS 

-A, 

* 

* 

* 

JC 

vV 

'k 

k 

k 
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1  8  3 


AWS  CLIMATIC  BRIir  AOOf  NPUM 
PrWOftdbv  USAFETAC  JUl  8l|  msq  50  E006  40 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


00-02 


PERIOO-VAR  I  ED 


ELEVRTKM:  384  f 


■MIBWmiBiWBW  WMWPW  I 


THUNDERSTORMS 


2 

00-02 

03-05 

06-08 

RAIN/DRIZZLE 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

T 

00-02 

03-05 

06-08 

SNOW/ ICE  PELLETS 

'  0?rTl 
■  12-1^ 

— rrT7 - 

— rens - 

?N23 

All  HOURS 

2 

00-02 

03-05 

WINDS  GREATER  THAN 

06-08 
f\Q  t  t 

2S  KNOTS 

uy-  i  1 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

all  HOURS 

FLYING  WEATHER  (%FRE0) 

HOURS  (LST) 

I 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

800  ft.  and/or  2NM 

09-11 

12-14 

is-r? 

18-20 

ALL  HOURS 

1 

00-02 

03-05 

CIC/VSB  LESS  THAN 

06-08 

500  ft.  3nd/oT 

09-11 

1 . 5  NM 

12-14 

15-17 

L _ 18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

1 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

yy%/^  1  AIAA 

06-08 

300  ft .  ana/or  INM 

09-11 

12-14 

15-17 

! 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

21-23 


ALL  HOURS 


184 


186 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  RAMSTEIN  AB,  W.  GERMANY  STATION  #:  1061^(0  ICAO  ID;  EDAR 

LOCATION:  iJ9°26'N,  7“36'E  ELEVATION  (FEET):  777  LST  =  GMT  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986  PERIOD:  7301-8312 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  ' 

OF  OCCURRENCE 

FREQ) 

OF  THUNDERSTORMS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

it 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

it 

it 

2 

2 

1 

1 

it 

0 

0 

1 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

It 

1 

1 

It 

It 

0 

0 

0 

It 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

it 

it 

It 

It 

0 

It 

0 

0 

0 

it 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

it 

1 

2 

1 

it 

it 

0 

0 

0 

It 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

2 

1 

It 

It 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

it 

2 

4 

2 

2 

1 

it 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

it 

1 

3 

2 

1 

1 

it 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

it 

1 

2 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

19 

14 

19 

13 

13 

11 

9 

8 

10 

15 

20 

23 

15 

03-05 

LST 

19 

13 

20 

12 

14 

9 

9 

8 

10 

16 

20 

23 

15 

06-08 

LST 

21 

13 

18 

15 

15 

9 

1 1 

8 

9 

20 

21 

24 

15 

09-11 

LST 

19 

16 

19 

14 

16 

9 

12 

8 

9 

21 

21 

22 

16 

12-1  4 

LST 

20 

15 

16 

15 

16 

11 

1 1 

10 

9 

18 

18 

23 

15 

15-17 

LST 

18 

14 

19 

16 

14 

12 

10 

8 

10 

15 

16 

25 

15 

18-20 

LST 

17 

14 

17 

13 

14 

12 

10 

9 

9 

16 

18 

21 

14 

21-23 

LST 

18 

1  4 

16 

12 

16 

12 

10 

7 

9 

12 

19 

21 

14 

ALL  HOURS 

19 

14 

18 

14 

15 

11 

10 

8 

9 

17 

19 

23 

15 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

2 

03-05 

LST 

7 

8 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

3 

5 

2 

06-08 

LST 

8 

9 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

6 

3 

09-11 

LST 

10 

11 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

5 

7 

3 

1  2-1  4 

LST 

8 

11 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

8 

3 

15-17 

LST 

8 

8 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

2 

18-20 

LST 

8 

6 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

2 

21-23 

LST 

7 

6 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4 

2 

ALL  HOURS 

8 

8 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

3 

6 

2 

4.  ? 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25 

1  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

1 

2 

1 

it 

0 

it 

0 

It 

3 

3 

1 

03-05 

LST 

2 

2 

1 

1 

if 

it 

0 

0 

1 

3 

4 

1 

06-08 

LST 

1 

1 

2 

# 

It 

it 

0 

0 

it 

1 

3 

4 

1 

09-1 1 

LST 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

0 

it 

1 

1 

3 

5 

2 

12-14 

LST 

3 

2 

4 

3 

It 

1 

# 

It 

1 

2 

3 

4 

2 

15-17 

LST 

2 

2 

2 

1 

# 

It 

1 

0 

1 

# 

2 

2 

1 

18-20 

LST 

2 

2 

2 

# 

it 

0 

it 

it 

it 

it 

2 

3 

1 

21-23 

LST 

3 

2 

1 

1 

0 

It 

It 

0 

it 

it 

3 

2 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

2 

1 

# 

It 

It 

It 

1 

1 

3 

3 

1 

REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

S0URCE(3):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  DEC  83 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEIL 

ING  AND/OR 

VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

25 

23 

1 1 

7 

5 

5 

4 

7 

13 

29 

23 

23 

15 

03-05 

LST 

27 

24 

14 

9 

10 

11 

8 

1  4 

23 

34 

27 

23 

19 

06-08 

LST 

25 

25 

21 

14 

10 

11 

9 

18 

30 

35 

29 

23 

21 

09-1 1 

LST 

25 

27 

17 

5 

3 

2 

2 

4 

13 

25 

25 

22 

1  4 

12-14 

LST 

20 

15 

'  5 

2 

2 

If 

1 

1 

2 

9 

15 

18 

3 

15-17 

LST 

15 

8 

2 

1 

1 

1 

if 

If 

If 

5 

1 1 

16 

5 

18-20 

LST 

20 

10 

3 

2 

1 

if 

if 

1 

1 

8 

13 

19 

7 

21-23 

LST 

21 

17 

6 

4 

2 

1 

1 

2 

5 

16 

19 

21 

10 

ALL  HOURS 

22 

19 

10 

6 

4 

4 

3 

6 

1 1 

20 

20 

21 

12 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

15 

8 

5 

4 

5 

2 

6 

12 

23 

19 

15 

1  1 

03-05 

LST 

16 

18 

1 1 

7 

8 

9 

7 

11 

22 

27 

21 

1  4 

1  4 

06-08 

LST 

14 

19 

15 

11 

8 

9 

6 

14 

26 

29 

22 

15 

1 6 

09-11 

LST 

17 

20 

12 

3 

1 

1 

1 

2 

10 

20 

19 

14 

lb 

12-14 

LST 

12 

10 

3 

2 

1 

0 

if 

1 

1 

6 

9 

12 

5 

15-17 

LST 

10 

6 

1 

1 

1 

if 

If 

0 

0 

3 

7 

12 

3 

18-20 

LST 

13 

6 

2 

1 

1 

if 

0 

if 

0 

6 

10 

13 

4 

21-23 

LST 

15 

9 

4 

2 

1 

1 

if 

2 

3 

13 

15 

15 

7 

ALL  HOURS 

14 

13 

7 

4 

3 

3 

2 

5 

9 

16 

15 

14 

9 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

6 

4 

3 

2 

3 

1 

4 

8 

1  4 

1 1 

7 

6 

03-05 

LST 

6 

8 

8 

4 

5 

6 

5 

7 

16 

17 

12 

7 

8 

06-08 

LST 

6 

9 

9 

5 

4 

4 

3 

7 

20 

21 

15 

6 

1  4 

09-11 

LST 

8 

8 

4 

1 

# 

0 

if 

1 

5 

1 1 

10 

5 

4 

12-14 

LST 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

4 

1 

15-17 

LST 

3 

1 

1 

0 

# 

0 

If 

0 

0 

if 

2 

4 

1 

18-20 

LST 

4 

2 

1 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

4 

1 

21-23 

LST 

6 

4 

1 

1 

# 

1 

If 

1 

2 

6 

8 

6 

3 

ALL  HOURS 

5 

5 

4 

2 

1 

2 

1 

3 

6 

9 

8 

5 

5 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

2 

4 

5 

4 

1 

2 

03-05 

LST 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

8 

7 

4 

1 

3 

06-08 

LST 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

12 

8 

5 

1 

4 

09-1 1 

LST 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

if 

If 

2 

4 

3 

If 

1 

12-14 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

1 

If 

If 

15-17 

LST 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

If 

0 

0 

If 

1 

1 

9 

18-20 

LST 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

If 

21-23 

LST 

1 

0 

# 

If 

If 

If 

1 

If 

2 

2 

1 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

* 

1 

If 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

STATION  NANCl  •»€»  MAIN  AO  «CSf  OCOtMNf 


CAUTION!  NCANS  ANO  ClTOCNCS  OCkOU  AOC 
ONLY  rOO  TNC  HOURS  CQOO  •  2300  LST 


THC  AVAlLAOkC  SURNAOT  00  QAV  DATA  OOl  TNl$  STATION  UCOC  iNSUfflCSCNT 
roo  ANY  ONCANINOFUL*  SUNNANl ZA TXONi  TNCY  HCOC  TMCtCOOtC  SURRVCMNTCO 
OV  OAfA  roow  OTHCO  souoces  ANO  conoinco  oy  a  CLZNATOLOCZST* 


_ 

janauKiaui 


THC  VALUCS  IN  THf  tXTOCrC  SCCTION  CNGlNS  tN  A  OCClNAt  MA«C  OCCN  OOUNOCO* 
OCAK  MtNO  OATA  tfCOC  UNAYaILAOLC  for  SUNNARtZATtON« 


OATA  NOT  AYAfLAOCC 


RCRCCNT  CACN  >  RRCYAtLlNfi  OIRCCT|ON 


AMOUNTS  <  UNITS  SNOHN  IN  NCAOlNO 


S£<  RCNARRS 


CCltlNfi  LCSS 
THAN  JOQQ  FT 
ANO/OR 
VlStOUITY 

LOSS  than 


CClLlNi  LCSS  00  *  OS  10 

TNAN  1000  FT  0*  •  Ot  20 


ANO /OR 

VISIOILITY 
LCSS  TNAN 
2  Hi 


00  •  11  2t 
12  *  1«  21 
IS  •  IT  20 
10  -  23  10 


CClLlNO  LCSS  I  00  •  OS 
THAN  200  FT  I  OA  -  00 
ANO/OR 
VISIOILITY 
LCSS  THAN 


1  8  9 


AW$  CLIMATIC  BRIEF  ADDENDUM  I  . 

Pr«par«d  by  USAFETAC 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)i  HOURS  (LST)  JAN 


00-02 

THUNDERSTORMS  — -no  In - - 


ELEVATION: 


B?imr:ip?3MiBimE?atgarCTr^m 


RAIN/DRIZZLE 


SNOW/ ICE  PELLETS 


WINDS  GREATER  THAN 
25  KNOTS 


’ALL  HOURS 


1 _ 06-08 

1^  09-11 _ 

I  12-14 _ 

I  15-17  _ 

_ llria _ 

21-23 
ALL  HOURS 


-02 
03-05 
06-08 

!55^Ti 

■ — 

— rrT7 - 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
ALL  HOURS 


FLYING  WEATHER  (%  FREO) 

HOURS  (LST) 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN  EYR| 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

800  ft.  and/or  2WI 

09-11 

12-14 

15-17 

-''TTTl  M  1  1  :  1  I  1  3  1  :>  1  .v  1  1  1 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

00-02 

CIG/VSB  LESS  THAN 
500  ft.  and/or 
1.5  NM 


03-05 

06-08  _ 

09-11 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
ALL  HOURS 


- 1 

00-02 

1 

03-05 

Li(>/VS&  Lbbb  IHA^l 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

1 

ALL  HOURS 

AWS  CLIMATIC  BRIEF  ADDEHDUM  ROTHIBDRC,  FE)  REP  Oa 
Prepared  by  USAFFTAC  Jtal  8l|  H53  08  B009  21 


PERIOD  Varied 
ELEVATION  11 


4wMO  #  1023lt0 
STNLTRS  edcr 


MAR  j  APR  MAY  j  JUN  j  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

0  0  1#  #;  0.  0  0 
ol#  ll#0#ll00  0- 

010  #11,01  OiO#q .  . 


#  0 

•  !  « 


3-4  1- 


1  0()-()2 

:  * 

* 

• 

« 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

^  0,^-()S 

.  17 

12 

0 

19 

12 

14 

11 

11 

15 

23 

i8 

"  06-08 

18 

10 

0 

21 

11 

14 

li 

10 

15 

18 

23 

21 

RAIN/DRIZZI.I  09-11 

.  18 

0 

19 

9 

10 

13 

10 

14 

13 

20 

17 

lZ-14 

;  21 

16 

0 

19 

15 

11 

14 

9 

12 

12 

23 

15 

1  s  -  r 

:  19 

15 

0 

lU 

13 

11 

13 

11 

11 

14 

24 

18 

’  i«-:o 

,  19 

13 

# 

10 

13 

13 

12 

7 

12 

15 

20 

21 

« 

• 

• 

« 

« 

* 

« 

« 

• 

• 

• 

» 

AM.  HOfIRS 

'  19 

13 

1 

18 

12 

12 

13 

10 

12 

15 

22 

CO 

SNOI\7U:i  IM.M.FTS 


»  • 

i  *  I 

1  1 

:  # !  3 

1  '* 

[  ■ 

;  °  1 

5  i 

.  #  ;  3 

IT 

0  4 

i 

1 

i  4 

,  0  :  4 

1  3 : 

1 

,  J 

.  0  I  1 

2 

1 

*  • 

!  «  ' 

'  #  '  3  ■ 

t  5' 

3 

14 

1  9  2 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SAARBRUCKEN-ENSHEIM,  GERMANY  STATIONS  #:  107080  ICAO  ID:  EDRS 

LOCATION:  AR-ia’N,  07*07 'E  ELEVATION  (FEET);  1057  LST  -  GMT  +1 

PREPAfeED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984  PERIOD:  VARIED 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

54 

56 

68 

70 

83 

90 

93 

88 

84 

76 

64 

58 

93 

MEAN  DLY  MAX 

37 

40 

47 

53 

61 

68 

71 

71 

65 

53 

45 

39 

54 

MEAN 

33 

35 

41 

46 

54 

60 

64 

63 

58 

48 

40 

35 

48 

MEAN  DLY  MIN 

30 

31 

36 

39 

46 

52 

56 

56 

51 

43 

36 

31 

42 

EXTREME  MIN 

5 

16 

19 

25 

31 

37 

43 

41 

38 

30 

20 

5 

5 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

//  DAYS  7  32 

20 

18 

11 

7 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

10 

19 

86 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

5.9 

4.7 

5.1 

6.7 

6.4 

6.7 

5.6 

6.2 

5.5 

8.4 

7.4 

8.5 

42.1 

MEAN 

2.4 

2.1 

2.4 

2.2 

2.5 

2.6 

2.8 

2.8 

2.5 

2.8 

2.8 

3.1 

31.0 

MINIMUM 

0.4 

0.1 

0.1 

0.0 

0.6 

0.3 

0.9 

0.2 

0.1 

0.5 

1.1 

15.2 

MAX  24  HR 

★ 

* 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

»  DAYS  >0.01 

* 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

* 

A 

A 

#  DAYS  y  0.5 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

MAXIMUM 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

MAX  24  HR 

* 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

#  DAYS  >0.1 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

it  DAYS  y  1.5 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(2)  /  ’ 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (07  LST) 

91 

88 

87 

83 

82 

84 

84 

86 

89 

92 

91 

90 

87 

RH  (16  LST) 

84 

73 

65 

55 

54 

56 

55 

56 

61 

73 

79 

85 

66 

VAPOR  PRESS 

.18 

.18 

.21 

.21 

.28 

.37 

.41 

.41 

.37 

.30 

.23 

.19 

.28 

DEWPOINT 

30 

30 

34 

35 

42 

49 

52 

52 

50 

44 

36 

32 

41 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

WSW 

ENE 

WSW 

W 

NE 

W 

W 

W 

W 

ENE 

WSW 

SW 

WSW 

MEAN  SPEED 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

5 

6 

6 

7 

8 

7 

MAX  (PK  GSTS) 

52 

49 

43 

48 

38 

39 

40 

36 

41 

43 

48 

52 

52 

PRESSURE  ALT 

2000 

2150 

1850 

1650 

1650 

1400 

1500 

1450 

1750 

1800 

2000 

2400 

2400 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

6 

6 

6 

5 

it  DAYS  TSTMS 

1 

L 

1 

1 

5 

7 

6 

5 

3 

1 

1 

1 

33 

It  DAYS  FOG 

8 

4 

4 

2 

3 

3 

3 

4 

6 

10 

10 

9 

66 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1  9  3 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

^  -  BASED  ONLY  ON  AV'ILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  KLIMAKUNDE  DES  DEUTSCHEN  REICHES 

3. 


7.  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(Z  FREQ) 

1  OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

70 

52 

41 

23 

25 

21 

20 

18 

27 

52 

61 

67 

41 

03-05  LST 

73 

58 

50 

33 

34 

31 

25 

28 

39 

59 

67 

70 

48 

06-08  LST 

75 

67 

60 

41 

39 

41 

32 

39 

50 

68 

68 

71 

55 

09-11  LST 

76 

65 

58 

41 

38 

38 

31 

33 

38 

65 

65 

70 

52 

12-14  LST 

73 

58 

50 

35 

29 

25 

22 

22 

28 

51 

57 

66 

44 

15-17  LST 

66 

50 

36 

27 

22 

17 

14 

14 

16 

35 

47 

62 

35 

18-20  LST 

67 

48 

31 

22 

18 

13 

14 

13 

14 

34 

50 

66 

34 

21-23  LST 

65 

50 

34 

21 

22 

18 

17 

15 

20 

40 

54 

63 

36 

ALL  HOURS 

71 

56 

45 

31 

29 

26 

22 

23 

29 

51 

59 

67 

43 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

59 

41 

30 

16 

18 

15 

17 

15 

22 

46 

47 

54 

33 

03-05  LST 

61 

47 

39 

25 

26 

26 

21 

25 

34 

51 

56 

54 

40 

06-08  LST 

63 

56 

46 

32 

32 

34 

27 

35 

44 

58 

59 

58 

46 

09-11  LST 

64 

54 

43 

24 

22 

20 

20 

23 

29 

55 

54 

57 

39 

12-14  LST 

57 

43 

25 

14 

11 

9 

11 

9 

11 

33 

40 

52 

27 

15-17  LST 

50 

35 

18 

10 

10 

7 

7 

6 

7 

25 

32 

46 

22 

18-20  LST 

51 

37 

18 

10 

10 

7 

9 

8 

9 

28 

37 

50 

24 

21-23  LST 

53 

39 

22 

13 

15 

13 

13 

10 

16 

33 

40 

51 

28 

ALL  HOURS 

57 

44 

30 

18 

18 

17 

16 

16 

22 

41 

46 

53 

32 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

48 

30 

20 

11 

15 

11 

13 

12 

16 

36 

39 

44 

25 

03-05  LST 

51 

33 

28 

19 

22 

18 

16 

19 

23 

42 

45 

43 

31 

06-08  LST 

52 

41 

36 

23 

23 

23 

20 

27 

31 

48 

49 

44 

35 

09-11  LST 

52 

39 

30 

15 

13 

9 

12 

17 

19 

45 

43 

46 

29 

12-14  LST 

41 

29 

13 

8 

7 

5 

6 

5 

8 

23 

29 

40 

18 

15-17  LST 

35 

23 

10 

6 

6 

5 

5 

3 

5 

18 

24 

36 

15 

18-20  LST 

40 

23 

12 

6 

7 

4 

6 

4 

5 

21 

29 

38 

17 

21-23  LST 

44 

28 

15 

10 

12 

9 

9 

8 

10 

25 

34 

42 

22 

ALL  HOURS 

45 

31 

21 

12 

13 

11 

11 

12 

15 

32 

37 

41 

24 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

10 

4 

1 

2 

2 

1 

» 

2 

3 

8 

11 

10 

5 

03-05  LST 

11 

4 

2 

3 

4 

3 

1 

4 

6 

14 

14 

11 

7 

06-08  LST 

12 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

6 

9 

17 

16 

11 

8 

09-11  LST 

10 

4 

3 

2 

1 

# 

0 

1 

3 

11 

14 

9 

5 

12-14  LST 

6 

4 

1 

If 

it 

It 

0 

0 

# 

2 

6 

7 

2 

15-17  LST 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

6 

2 

18-20  LST 

5 

2 

# 

1 

It 

0 

0 

0 

# 

2 

7 

7 

2 

21-23  LST 

7 

2 

1 

1 

1 

# 

It 

It 

1 

4 

8 

10 

3 

ALL  HOURS 

8 

3 

2 

2 

I 

1 

n 

2 

3 

8 

10 

9 

4 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SAARBRUCKEN-ENSHEIM,  GERMANY 
LOCATION:  49*I3'N,  07°07'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  #:  107080  ICAO  ID:  EDRS 

ELEVATION  (FEET);  1057  LST  -  GMT  +1 

PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

# 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

# 

» 

0 

9 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

9 

12-14 

LST 

0 

0 

// 

# 

9 

15-17 

LST 

0 

« 

1 

1 

18-20 

LST 

// 

# 

It 

# 

2 

21-23 

LST 

# 

0 

0 

It 

1 

ALL  HOURS 

0) 

It 

9 

1 

2.  Z 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

14 

12 

20 

12 

14 

03-05 

LST 

17 

12 

19 

14 

16 

06-08 

LST 

19 

16 

20 

14 

17 

09-11 

LST 

19 

17 

17 

11 

17 

12-14 

LST 

17 

15 

17 

14 

13 

15-17 

LST 

16 

12 

18 

14 

13 

18-20 

LST 

18 

15 

17 

14 

14 

21-23 

LST 

16 

16 

18 

13 

15 

ALL  HOURS 

17 

14 

18 

13 

15 

3.  Z 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

12 

8 

2 

1 

9 

03-05 

LST 

12 

8 

3 

2 

9 

06-08 

LST 

13 

11 

5 

4 

9 

09-11 

LST 

11 

11 

4 

3 

It 

12-14 

LST 

8 

10 

3 

3 

9 

15-17 

LST 

11 

8 

2 

1 

9 

18-20 

LST 

13 

9 

2 

2 

0 

21-23 

LST 

12 

8 

2 

1 

9 

ALL  HOURS 

11 

9 

3 

2 

9 

4.  Z 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

7 

4 

5 

2 

1 

03-05 

LST 

5 

5 

5 

2 

1 

06-08 

LST 

5 

4 

5 

3 

2 

09-11 

LST 

6 

5 

9 

5 

3 

12-14 

LST 

8 

6 

10 

7 

4 

15-17 

LST 

7 

5 

7 

5 

3 

18-20 

LST 

7 

4 

5 

2 

2 

21-23 

LST 

8 

4 

5 

2 

1 

ALL  HOURS 

7 

4 

7 

T 

2 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

1 

1 

9 

9 

0 

0 

9 

1 

2 

9 

9 

9 

0 

9 

9 

# 

1 

9 

9 

9 

0 

0 

9 

1 

9 

9 

9 

9 

0 

9 

9 

1 

2 

9 

1 

0 

9 

9 

9 

2 

2 

2 

1 

9 

0 

9 

1 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

1 

1 

0 

9 

0 

1 

2 

1 

1 

9 

# 

9 

9 

9 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

11 

9 

8 

8 

16 

18 

18 

13 

11 

10 

8 

9 

16 

19 

20 

14 

10 

11 

9 

8 

22 

20 

21 

16 

9 

10 

9 

9 

20 

18 

20 

15 

10 

9 

8 

8 

16 

14 

20 

13 

10 

8 

8 

7 

14 

14 

20 

13 

10 

11 

8 

9 

15 

19 

19 

14 

12 

9 

6 

8 

15 

19 

20 

14 

10 

10 

8 

8 

17 

18 

20 

14 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

0 

0 

9 

3 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

9 

3 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

9 

4 

10 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

9 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

11 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

9 

4 

8 

3 

(INCLUDING  GUSTS): 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

9 

9 

0 

9 

3 

6 

8 

3 

1 

9 

9 

1 

3 

5 

9 

3 

1 

9 

9 

1 

3 

5 

8 

3 

3 

2 

1 

2 

6 

6 

8 

5 

3 

1 

2 

2 

5 

6 

8 

5 

1 

2 

1 

1 

2 

5 

7 

4 

9 

1 

9 

1 

1 

7 

6 

3 

9 

1 

0 

1 

1 

6 

6 

3 

I 

1 

1 

1 

3 

6 

7 

4 

ft 


I 


REMARKS;  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0,5,  MI  -  STATUTE  MILES 

f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  X  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

44 

27 

17 

10 

14 

9 

12 

11 

15 

34 

36 

39 

23 

03-05  LST 

47 

30 

26 

17 

19 

17 

15 

18 

21 

40 

41 

40 

28 

06-08  LST 

48 

38 

33 

20 

20 

20 

18 

25 

30 

45 

45 

39 

32 

09-11  LST 

46 

34 

24 

13 

10 

7 

8 

14 

16 

40 

40 

40 

25 

12-14  LST 

37 

24 

10 

6 

5 

4 

5 

4 

6 

20 

25 

34 

15 

15-17  LST 

30 

19 

8 

5 

4 

4 

4 

2 

3 

14 

22 

33 

13 

18-20  LST 

34 

21 

10 

5 

5 

3 

5 

4 

5 

18 

26 

35 

15 

21-23  LST 

40 

25 

14 

9 

10 

8 

8 

7 

9 

23 

29 

38 

19 

ALL  HOURS 

41 

27 

18 

11 

11 

9 

9 

11 

13 

29 

33 

37 

21 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1.5  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

29 

15 

8 

8 

8 

5 

5 

8 

9 

24 

25 

27 

15 

03-05  LST 

32 

20 

14 

11 

13 

10 

9 

13 

15 

30 

28 

27 

19 

06-08  LST 

34 

21 

20 

13 

14 

10 

11 

19 

21 

34 

32 

26 

22 

09-11  LST 

33 

23 

14 

7 

6 

3 

3 

7 

10 

27 

27 

28 

16 

12-14  LST 

25 

15 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

12 

18 

24 

10 

15-17  LST 

20 

11 

4 

2 

2 

2 

if 

1 

1 

9 

16 

22 

8 

18-20  LST 

22 

13 

4 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

11 

18 

25 

9 

21-23  LST 

26 

14 

7 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

16 

21 

27 

12 

ALL  HOURS 

28 

17 

10 

7 

6 

5 

4 

7 

8 

20 

23 

26 

14 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1  Ml: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

6 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

5 

13 

17 

16 

8 

03-05  LST 

17 

8 

5 

6 

6 

5 

2 

7 

9 

20 

18 

16 

10 

06-08  LST 

21 

9 

9 

6 

5 

5 

4 

12 

13 

24 

22 

16 

13 

09-11  LST 

20 

10 

6 

4 

2 

1 

# 

3 

•  5 

18 

18 

16 

9 

12-14  LST 

13 

6 

2 

1 

» 

if 

# 

0 

1 

6 

11 

14 

5 

15-17  T.ST 

10 

5 

1 

if 

1 

1 

if 

0 

3 

9 

13 

4 

18-20  LST 

11 

3 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

5 

10 

13 

5 

21-23  LST 

13 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

7 

12 

14 

6 

ALL  HOURS 

15 

7 

4 

3 

2 

2 

1 

4 

5 

12 

15 

15 

7 

8.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI 

• 

,  • 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

7 

2 

# 

1 

1 

if 

# 

1 

2 

6 

8 

7 

3 

03-05  LST 

7 

2 

1 

1 

3 

2 

# 

3 

4 

10 

12 

8 

5 

06-08  LST 

7 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

4 

8 

12 

11 

7 

5 

09-11  LST 

5 

3 

2 

1 

# 

0 

0 

# 

2 

7 

11 

5 

3 

12-14  LST 

3 

2 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

// 

if 

3 

4 

1 

15-17  LST 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

I 

4 

1 

18-20  LST 

3 

1 

If 

if 

// 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

4 

1 

21-23  LST 

5 

# 

if 

// 

0 

0 

# 

// 

2 

6 

5 

2 

ALL  HOURS 

5 

2 

1 

1 

1 

if 

# 

1 

•2 

5 

7 

5 

3 

4 
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PfKIOO 

ILEV 


.JUN  73-Hlt  83 
1311  FT 


STTJ  LTUt 

NSC  NO: 


GOUMC  WERE  DE3UVED  FRCW  HOURLY  OBSERVATIONS  CKLY  K»  THE  PERIOD  JULY  51  -  MAY  83.  'reMPERA'IUre  CDLLMB  RERfSSEJTT  HOURLY  HICHS  AND  Ii>B 
fDR  HOURS  OF  «»ERATICN:  0600L  TO  2100L.  LIKEWISE  THE  OXITTS  IN  TOE  TOUNDERSTOIWS  AND  POG  COUJWJS  AW:  I£SS  TOAN  ACTUAL  OOCURPEWdS . 
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10 
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5 
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1 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

5 

6 

11 

3 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS  i 

9 

6 

3 

1 

1 

# 

# 

1 

3 

9 

9 

10 

4 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

JAN  FEB 

100/0. 

MAR 

25  MI: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

3 

3 

3 

1 

2 

1 

0 

1 

5 

10 

7 

3 

3 

09-11  LST 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

4 

5 

4 

2 

12-14  LST 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

2 

# 

15-17  LST 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

1 

18-20  LST 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

3 

1 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS  t 

2 

1 

1 

it 

# 

0 

# 

1 

3 

4 

3 

1 

CACECO-2 
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SIEGENBUHG  GUNNERY  RANGE.  GEIMAHY  PERIOD:  1968-7O 

WBAN  #  31,199 

WMO  # 

STN  LTRS:  EDXX* 

Iprepared  by  ETAC  (  MAR  1972  ) 

E  11  48  STATION  ELEVATION- 11325  ft 

‘generally  0600-1700  L.S.T.  AND  LESS  THAN  7  DAYS/WEBC, 

•tentative. 

»EXrRE>IE  OF  2*F  CLASS  INTERVALS, 

♦highest  hourly  wind  SPEED  CLASS  INrERVAL. 

•percentage  of  observations. 

D  APHX  12NM  ENE  DF  INGOLSTAOT  APHT. 


JTlATA  NOT  AVAILABLE.  ILESS  THAN  0.5  DAY.  0.5  Oft  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  APPLICABLE 


FLYING  WEATHER  (%  FREO),  HOURS  (LST)  |  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  ]  OCT  |  NOV  |  DEC 


dilBQl 


CIG 

less  than 

1500  feet 

and/or 

VSBY 

less  than 


MEAN  OF  LI 

STED  HOURS 

T** 

CIG 

less  than 

fiAwia 

7Q 

1000  feet 
and/or 

VSBY 

_ Q9=li— _ 

12-14 

1S.17 

12... 

44 

less  than 

2  miles 

MEAN  OF  LI 

TIED  HOURS 

_69^ 

31  I  31 


43 

26 

CIG 

less  than 
200  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 
i  mile 

MEAN  OF 


»CAN  CLOUS  (TENTHS 


AWS  CLIMATIC  B«lf  F  ADDENDUM  SOLLINGEM,  FED  REP  GERMAHY 
^  USAFETAC  m  8l  nU8  U7  E008  05 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


PERIOD  Varied 


ELEVUTION; 


.WMO  #  10T220 
ftJSTN  LTRS^  EDAL 


THUNDERSTORMS 


2c  _ 


RAIN/DRIZZLE 


00-02 
_  03-05. 

_  b_6-08 

09  - 1 1 
12-14 

_....I5,17_ 

'  18-20 

21 -.2  3 _ 

aLl  hours 


-02  6 

:  03 -'05  '  '  "  '5 

■  06-08  6 

SNOW/ ICE  PELLETS  ; - 09Z"lT  - 1?" 

i  12-14  U 

'"“1 5- IT  '9_ 

'  ^ 

'  '  21-23"  '  7 

[  Ail.  HOURS  9 


Jo  :  00-02  2 

^  OJ^O^  X 

WINDS  GREATER  THAN  —  ^ 

25  KNOTS  t-  I2II4 - -■'I' 

•~_J5'-17  ■  i“  2 

r  18-20"  '  . ? 

I  ’  2 

ALL  Hams  ^ 


FLYING  WEATHER  (%FRE<3)  HOURS  (LST)  JAN 


CIG/VSB  LESS  THAN 
800  ft.  and/or  2NM 


,  L  00-02 

r  03^5 

r  06-08 

1  09-11  .  ■ 

^  IS-17_ 

1  All  Hams 


CIG/VSB  LESS  THAN 
500  ft.  and/or 
1.5  NM 


2\ 

CIG/VSB 

LESS  THAN 

300  ft. 

and/or  INM 

CIG/VSB 

LESS  THAN 

100  ft. 

and/or  . 2NM 

r 

L 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


S-TA-TION:  SOLTAU,  W.  GERMANY  STATION  102350  ICAO  ID:  N/A 
vt; CATION:  53°00'N,  009®50'E  ELEVATION  (FEET):  256  LST  =  GMT  +1 
?«EPARED  BY  USAFETAG/ECR  MAY  1986  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(° 

F) 

EXTREME  MAX 

2 

55 

62 

73 

86 

87 

91 

94 

96 

85 

80 

67 

60 

96 

MEAN  DLY  MAX 

1 

37 

38 

46 

52 

62 

68 

70 

72 

65 

54 

45 

38 

54 

MEAN 

1 

33 

34 

41 

46 

56 

62 

65 

65 

59 

49 

42 

35 

48 

MEAN  DLY  MIN 

1 

30 

29 

35 

37 

46 

53 

56 

55 

50 

43 

37 

32 

42 

EXTREME  MIN 

2 

-9 

-6 

0 

22 

26 

32 

36 

36 

30 

23 

1 

-4 

-9 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

#  DAYS  T  32 

1 

17 

18 

12 

7 

1 

# 

0 

0 

# 

2 

7 

15 

79 

#  DAYS  7  0 

1 

1 

1 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 

2 

2.8 

1.7 

2.1 

2.2 

2.5 

3.2 

2.9 

3.0 

2.ii 

2.3 

3.0 

3.2 

ft 

MINIMUM 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

2 

1.1 

1.1 

.9 

1.1 

1.2 

3.1 

1.8 

2.3 

1.8 

1.6 

1.2 

1.6 

3.1 

#  DAYS  >0.01 

#  DAYS  >0.5 


20 

» 


16 

» 


16 

» 


15 

« 


15 

« 


15 


16 

» 


16 

» 


1U 


16 

» 


19 

* 


20 

» 


198 

« 


r,  SNOWFALL  (INCHES) 


ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

« 

MAXIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

f 

t 

• 

• 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

* 

» 

» 

#  DAYS  W/SNOW 

2 

10 

8 

6 

u 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

8 

40 

#  DAYS  >1.5 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

f 

• 

» 

» 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (J) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg] 

1  /  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

1 

93 

92 

vJ 

91 

88 

90 

91 

92 

93 

Q4 

92 

92 

91 

RH  (15  LST) 

1 

85 

77 

68 

58 

56 

59 

59 

56 

63 

74 

81 

86 

68 

VAPOR  PRESS 

1 

.18 

.17 

.21 

.22 

.30 

.39 

.42 

.43 

.38 

.30 

.24 

.19 

.28 

DEWPOINT 

1 

31 

30 

34 

36 

43 

51 

53 

53 

50 

44 

38 

32 

41 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95$  1 

HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET/ 

PVLG  DRCTN 

1 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

MEAN  SPEED 

(PVLG  DRCTN) 

1 

10 

8 

9 

9 

8 

7 

8 

7 

8 

9 

10 

10 

9 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS) 

1 

7 

6 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

8 

8 

7 

MAX  (PK  GST) 

» 

« 

• 

* 

» 

« 

* 

ft 

• 

« 

« 

* 

PRESSURE  ALT 

1 

1250 

1400 

1050 

1050 

750 

700 

700 

750 

900 

1100 

1150 

1300 

1400 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

1  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

6 

DAYS  TSTMS 

1 

0 

0 

1 

2 

3 

5 

c 

5 

2 

# 

0 

0 

23 

DAYS  FOG  <7 

1 

23 

23 

20 

18 

17 

16 

17 

19 

23 

23 

20 

23 

242 

t*.WS  BNBD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

206 


REMARKS: 


*  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0,5  DAY,  OH  0.05  INCH,  OR  0.5  >, 
APPLICABLE  $  =  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

I?  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 


AS 


^IJRCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  DEC  83  (LIMITED  DUTY  STATION) 

2.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  BY  DEUTSCHER  WETTERDIENST  POR  1959-1975 
(SUPPLIED  BY  2  WW/DNC) 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE 

:  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

It 

» 

« 

It 

« 

It 

It 

It 

It 

» 

« 

03-05 

LST 

« 

« 

It 

» 

» 

» 

It 

It 

It 

It 

» 

It 

It 

06-08 

LST 

75 

76 

67 

54 

37 

42 

42 

50 

57 

68 

66 

71 

59 

09-1  1 

LST 

72 

76 

62 

49 

30 

33 

39 

37 

46 

62 

60 

69 

53 

12-14 

LST 

69 

64 

53 

37 

22 

23 

25 

26 

34 

49 

52 

62 

43 

15-17 

LST 

68 

56 

42 

29 

15 

18 

17 

14 

21 

38 

48 

61 

36 

18-20 

LST 

71 

61 

37 

23 

1 1 

17 

8 

16 

24 

47 

48 

65 

36 

21-23 

LST 

* 

» 

It 

if 

It 

» 

It 

It 

» 

It 

It 

It 

» 

ALL  HOURS  t 

71 

67 

52 

38 

23 

27 

26 

35 

36 

53 

55 

66 

45 

8.  %. 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

» 

It 

It 

It 

It 

It 

» 

It 

it 

It 

It 

03-05 

LST 

« 

« 

« 

It 

it 

» 

» 

» 

It 

It 

It 

It 

It 

06-08 

LST 

64 

69 

58 

46 

33 

34 

34 

46 

49 

62 

54 

59 

51 

09-11 

LST 

6l 

67 

46 

26 

15 

15 

16 

23 

34 

54 

48 

61 

39 

12-14 

LST 

54 

52 

29 

15 

8 

9 

7 

1 1 

19 

30 

36 

49 

27 

i5--17 

LST 

55 

43 

22 

12 

6 

7 

5 

8 

13 

27 

33 

47 

23 

i&'20 

LST 

60 

55 

29 

1  4 

6 

9 

4 

10 

17 

42 

40 

54 

28 

71-23 

LST 

• 

» 

It 

» 

« 

» 

» 

* 

It 

» 

» 

» 

» 

ALL  HOURS  t 

59 

57 

37 

23 

1  4 

15 

13 

20 

26 

43 

42 

54 

34 

9.  i 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

» 

» 

» 

It 

It 

It 

It 

» 

It 

It 

It 

03-05 

LST 

» 

It 

» 

It 

• 

» 

It 

w 

» 

» 

It 

It 

» 

06-08 

LST 

55 

60 

47 

33 

22 

23 

24 

34 

37 

53 

43 

47 

80 

09-11 

LST 

49 

54 

32 

15 

8 

9 

9 

13 

22 

41 

36 

45 

28 

12-14 

LST 

42 

36 

17 

8 

4 

4 

2 

6 

13 

22 

24 

32 

18 

15-17 

LST 

43 

32 

12 

6 

3 

4 

2 

4 

7 

13 

22 

34 

16 

13-20 

t_«j  T 

50 

45 

21 

8 

3 

4 

2 

5 

1  0 

31 

31 

43 

21 

21-23 

LST 

• 

» 

It 

It 

» 

It 

It 

» 

» 

It 

» 

It 

It 

ALL  HOURS  $ 

48 

45 

26 

1  4 

8 

9 

3 

12 

18 

33 

31 

40 

25 

10.  i 

;  FREQ  OF 

■  CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

» 

« 

It 

« 

» 

« 

It 

» 

» 

» 

* 

It 

03-05 

LST 

« 

» 

It 

It 

It 

» 

» 

It 

» 

It 

It 

06-08 

UST 

7 

1  1 

6 

7 

4 

U 

3 

6 

1  1 

15 

9 

7 

3 

09-1 1 

LST 

9 

9 

3 

1 

0 

# 

0 

1 

2 

3 

8 

7 

4 

1  2-’  4 

LST 

8 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

2 

5 

3 

2 

15-17 

LST 

8 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

2 

2 

1  5-20 

UST 

9 

6 

2- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

5 

3 

2 

21-23 

LST 

« 

» 

it 

It 

» 

» 

« 

It 

» 

It 

It 

» 

» 

ALL  HOURS  i 

8 

7 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

6 

6 

4 

4 

-DS-16 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STIfi^ION;  SOLTAU,  W.  GERMANY  STATION  #:  102350  ICAO  ID:  N/A 

Lt-CIlTION:  SS^OG'N,  OOg^SO'E  ELEVATION  (FEET):  256  LST  =  GMT  +1 

<»<?EPARED  BY  USAFETAC/ECR  MAY  1986  PERIOD:  7301-8312 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LSI 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

1? 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

12-1  4 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

# 

1 

# 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

2 

1 

# 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

# 

# 

1 

4 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

• 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  0 

0 

0 

# 

1 

3 

1 

1 

in 

0 

0 

1 

2.  % 

FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

16 

9 

19 

19 

15 

16 

1  2 

10 

12 

20 

23 

19 

16 

09-1 1 

LST 

18 

11 

21 

18 

12 

12 

11 

8 

14 

19 

21 

20 

15 

1  2-1  4 

LST 

21 

12 

20 

16 

14 

12 

1 1 

8 

1 1 

17 

18 

19 

15 

15-17 

LST 

22 

15 

20 

16 

16 

15 

12 

8 

1 1 

16 

23 

21 

16 

18-20 

LST 

21 

1  4 

16 

1 1 

13 

12 

12 

1 1 

1  2 

17 

19 

21 

15 

-a.J‘23 

LST 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

/ill  HOURS  0 

20 

12 

19 

16 

1  4 

13 

12 

9 

12 

18 

21 

20 

15 

3.  * 

FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

8 

10 

7 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

7 

3 

09-11 

LST 

12 

18 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

9 

5 

1  2-1  4 

LST 

1  2 

13 

6 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

7 

4 

15-17 

LST 

1 1 

13 

3 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

2 

8 

3 

18-20 

LST 

9 

10 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

3 

21-23 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  0 

10 

13 

5 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

» 

3 

7 

4 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

» 

» 

» 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

09-1 1 

LST 

# 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

# 

2 

in 

1 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

« 

15-17 

LST 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

2 

# 

2 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  0 

# 

1 

1 

1 

1 

0 

# 

// 

0 
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0 

# 

2  0  8 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  if  ^  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2U  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHc/YEAR 

SoURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  "  DEC  83  (LIMITED  DUTY  STATION) 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

* 

« 

» 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

54 

59 

47 

31 

21 

22 

22 

33 

37 

52 

41 

45 

39 

09-1 1 

LST 

47 

52 

31 

14 

8 

9 

7 

13 

22 

39 

35 

43 

27 

12-14 

LST 

41 

35 

16 

7 

4 

4 

2 

6 

12 

21 

22 

29 

17 

15-17 

LST 

42 

31 

10 

5 

2 

4 

2 

4 

7 

17 

22 

32 

15 

18-20 

LST 

49 

45 

20 

8 

2 

4 

2 

5 

10 

31 

30 

40 

21 

21-23 

LST 

* 

» 

« 

* 

« 

K 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS  t 

47 

44 

25 

13 

7 

9 

7 

12 

18 

32 

30 

38 

24 

6.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

« 

« 

« 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

* 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

39 

46 

34 

22 

14 

14 

13 

21 

29 

41 

27 

32 

28 

09-1 1 

LST 

33 

39 

20 

9 

4 

5 

4 

6 

15 

30 

23 

29 

18 

12-14 

LST 

28 

25 

3 

4 

2 

2 

If 

2 

6 

14 

15 

20 

1 1 

15-17 

LST 

28 

22 

6 

3 

1 

2 

if 

2 

3 

12 

15 

20 

10 

18-20 

LST 

36 

32 

10 

5 

1 

2 

1 

3 

5 

20 

22 

25 

14 

^1-23 

LST 

* 

» 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ftt-L  HOURS  (i 

33 

33 

16 

9 

4 

5 

4 

7 

12 

23 

20 

25 

16 

7.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

» 

» 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

I.ST 

15 

25 

17 

12 

6 

9 

7 

12 

19 

26 

15 

17 

15 

09-1 1 

LST 

18 

22 

9 

4 

1 

1 

1 

2 

7 

18 

15 

15 

9 

12-14 

LST 

16 

12 

2 

1 

1 

# 

0 

if 

2 

8 

9 

9 

4 

15-17 

LST 

18 

12 

2 

1 

if 

0 

# 

# 

1 

5 

8 

1 1 

5 

18-20 

LST 

22 

14 

4 

1 

1 

if 

# 

1 

1 

9 

12 

10 

6 

21-23 

LST 

* 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS  t 

18 

17 

7 

4 

2 

2 

2 

3 

6 

13 

12 

12 

8 

8.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

100/C. 

25  MI; 
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FEB 
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APR 

MAY 
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NOV 
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00-02 
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» 

» 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

« 

« 

* 

» 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

4 

4 

3 

4 

2 

2 

2 

3 

6 

9 

6 

4 

4 

09-1 1 

LST 

5 

4 

1 

if 

0 

0 

0 

if 

2 

5 

5 

4 

2 

12-14 

LST 

4 

2 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

15-17 

LST 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

18-20 

LST 

4 

2 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

21-23 

LST 

» 

» 

* 

» 

* 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS  0  , 

3 

3 

1 

1 

if 

if 

if 

1 

2 

3 

4 

2 

2 

•MAT  S$>NAM  •« 
llfT  fT 


SW  LTRS: 
NSC  NO; 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


TCMPCCATUAf  I  *|r } 


IWIMWI— IHIMIII 


■■iiWiilBiii 

■ub-uBtRi 


ggggiTTiit»ra^~friiiiaifniningiiagagriB5^— — — — ^ 


PtJSSWO  POP: 

HaTI.Y  OBS:  APR  74  -  Wtf  64 

SlM4ARy  C**  DAY  DATA:  MAY  S3  -  OCT  68,  DBC  6d  -  hAR  70,  70  -  JDN  71,  MOV  71  -  MAR  84 


~rf  •  OAfA  WOr  AVAtLAgLg 


#  A«r$  <  OWITS  SHONW  in  HtAOmC 


CtlLlMC  (.1  iS 

TMAM  ]«0«  f  T 
AMO  OK  VISIOILITT 
List  THAN  3  Ml 


*  KUTAMTAMtOUl  HAK  m»Dt 


MAK 

_ *R«  1 

r  o 

4« 

S3 

S« 

39 

5^ 

St 

49 

S2 

J7 

22 

S3 

37 

SS 

34 

I  %  CAIM  6RTK  %  nv6.  DKCTO 


59 

93 

34 

SS 

94 

99 

53 

99 

90 

9t 

S9 

29 

99 

2t 

14 

99 

24 

17 

9S 

_ « 

23 

mwiiM 


34 

41 

94 

37 

43 

23 

3D 

21 

23 

33 

24 

21 

30 

CCILMA  LKSS 
THAN  ]W  FT 
AMO^OO  ViSIKitITV 
LCSt  TMAM  I/I  Ml 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SPANGDAHLEM  AB,  W.  GERMANY 
LOCATION:  49°59'N.  6®42’E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986 


STATION  #:  106070 

ELEVATION  (FEET):  1197 
PERIOD:  8301-81J12 


ICAO  ID:  EDAD 
LST  =  GMT  +1 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

.  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 
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0 
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if 

if 

1 

1 

if 

1 

0 

0 

0 

if 

03-05 

LST 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

1 

if 

if 

if 

0 

0 

# 

06-08 

LST 
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0 

0 

if 

if 

if 

1 

if 

if 

0 

0 

0 

if 

09-1 1 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

if 

if 

if 

0 

0 

0 

if 

12-1  4 

LST 

0 

0 

// 

if 

if 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

if 

15-17 

LST 

0 

0 

# 

if 

1 

3 

3 

2 

1 

if  . 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

/> 

if 

2 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

if 

1 

2 

1 

1 

if 

if 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

0 

0 

# 

if 
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1 

1 

1 

1 

if 
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0 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

20 

1 1 

16 

13 

13 

8 

9 

8 

9 

16 

20 

23 

1  4 

03-05 
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23 

12 

17 

14 

14 

10 

9 

8 

10 

18 

21 

23 

15 

06-08 

LST 

23 

14 

18 

13 

17 

12 

12 

7 

10 

22 

24 

22 

16 

09-11 

LST 

22 

14 

17 

11 

15 
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11 
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1 1 
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20 
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15 
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LST 

20 

14 

16 

14 
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20 
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15 
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LST 

21 

13 
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16 
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17 

19 

22 

15 
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LST 
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13 

19 

14 
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1 1 
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24 

15 
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19 
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17 
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10 
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9 
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21 

23 

14 
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13 
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23 

15 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 
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PELLETS 

: 
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5 
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if 
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# 
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8 

3 
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0 
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8 

3 
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1  1 
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0 
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3 

10 

4 
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14 

6 

6 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

3 

11 

4 

12-1  4 

LST 

1 1 
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5 
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if 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

12 

4 
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LST 

10 

8 

4 

4 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1 1 

3 
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LST 

10 

8 

3 

4 
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0 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

3 
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LST 

11 

8 

3 

3 

if 
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0 

0 

0 

if 

3 

6 

3 

ALL  HOURS 

11 

9 

5 

5 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

3 

9 

3 

4.  { 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS  > 

25  KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS) 

; 

JAN 

FEB 
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APR 
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NOV 
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00-02 
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2 

1 

1 

1 

if 

0 

0 

if 

If 

1 

2 

1 

1 

03-05 

LST 

1 

1 

1 

If 

if 

if 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

06-08 

LST 

2 

1 

1 

if 

if 

0 

0 

if 

1 

1 

2 

2 

1 

09-1 1 

LST 

2 

2 

2 

1 

if 

if 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

12-14 

LST 

3 

2 

2 

2 

1 

if 

if 

if 

1 

1 

1 

2 

1 

15-17 

LST 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

if 

if 

if 

# 

1 

2 

1 
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2 

1 

1 

# 

0 

if 

If 

0 

if 

if 

2 

1 

1 
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LST 

2 

1 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

1 

2 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

1 

if 

if 

if 

if 

1 

1 

2 

2 

1 
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REMARKS : 


»  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5, 
^  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E., 


MI  »  STATUTE  MILES 
<  2^  HRS/DAlf  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  “  DEC  8H 

2. 

3. 


_  •! 

5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

31 

22 

14 

8 

8 

6 

7 

6 

10 

22 

28 

35 

16 

03-05 

LST 

36 

24 

21 

12 

12 

10 

11 

11  • 

19 

30 

34 

37 

21 

06-08 

LST 

38 

29 

26 

19 

14 

14 

15 

18 

29 

39 

38 

39 

27 

09-1 1 

LST 

38 

32 

24 

11 

5 

5 

5 

7 

17 

33 

33 

37 

21 

12-111 

LST 

31 

21 

10 

5 

3 

1 

2 

1 

5 

15 

25 

35 

13 

15-17 

LST 

28 

14 

7 

4 

2 

1 

1 

# 

1 

8 

20 

32 

10 

18-20 

LST 

28 

17 

8 

5 

2 

1 

1 

1 

2 

9 

22 

30 

1  1 

21-23 

LST 

27 

20 

9 

5 

3 

2 

3 

3 

4 

12 

25 

34 

12 

ALL  HOURS 

32 

22 

15 

9 

6 

5 

6 

6 

1 1 

21 

29 

35 

16 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 
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NOV 

DEC 
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LST 

21 

14 

8 

5 

5 

4 

3 

4 

7 

15 

21 

25 

1 1 

03-05 

LST 

24 

16 

14 

8 

8 

7 

7 

7 

13 

22 

26 

26 

15 

06-08 

LST 

26 

20 

18 

12 

8 

9 

9 

12 

23 

28 

29 

28 

1  2 

09-11 

LST 

26 

21 

14 

7 

2 

3 

2 

3 

12 

22 

27 

30 

14 
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20 

13 

5 

3 

1 

if 

# 

If 

2 

9 

17 

24 

8 

15-17 

LST 

19 

9 

3 

2 

1 

0 

# 

0 

# 

5 

14 

22 

6 

15-20 

LST 

19 

10 

4 

4 

1 

# 

# 

If 

1 

6 

15 

21 

7 

21-23 

LST 

16 

14 

5 

3 

1 

I 

1 

1 

2 

8 

19 

24 

8 

ALL  HOURS 

21 

15 

9 

5 

3 

3 

3 

3 

8 

1  4 

21 

25 

1 1 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

12 

8 

5 

3 

3 

2 

1 

2 

4 

9 

16 

16 

7 

03-05 

LST 

13 

10 

7 

4 

5 

3 

4 

4 

7 

14 

18 

17 

9 

06-08 

LST 

16 

1 1 

10 

6 

4 

5 

4 

6 

14 

19 

20 

19 

1 1 

09-11 

LST 

15 

12 

7 

3 

1 

1 

# 

1 

6 

16 

19 

17 

8 

12-14 

LST 

11 

7 

2 

1 

# 

0 

If 

If 

# 

5 

1 1 

12 

4 

15-17 

LST 

11 

5 

1 

1 

# 

0 

» 

0 

0 

2 

9 

12 

3 

18-20 

LST 

10 

6 

2 

2 

0 

0 

# 

# 

3 

10 

13 

4 

21-23 

LST 

9 

8 

2 

1 
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# 

# 

1 

5 

14 

15 

5 

ALL  HOURS 

12 

8 

4 

2 

2 

1 

1 

2 

4 

9 

15 

15 

6 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 
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# 

1 
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1 
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6 

2 

03-05 
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3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

7 

8 

4 

3 

06-08 

LST 

2 

3 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

7 

9 

10 

4 

4 

09-11 

LST 

3 

3 

2 

1 

0 

» 

0 

If 

2 

7 

10 

5 

3 

12-14 

LST 

3 

1 

# 

# 

0 

0 

If 

0 

0 

1 

5 

3 

1 

15-17 

LST 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

3 

1 

18-20 

LST 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

4 

1 

21-23 

LST 

3 

2 

0 

« 

0 

# 

If 

0 

2 

6 

4 

1 

ALL  HOURS 

3 

2 

1 

1 

# 

1 

1? 

# 

2 

4 

7 

4 

2 

H 


ECR-DS-6 


21  2 


A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
June  1988 


XTRM  MAX  TEMP  » 
MEAN  MAX  TEMP  ” 
MEAN  TEMP  ® 

MEAN  MIN  TEMP  “ 
XTRM  MIN  TEMP  “ 

D/W  TEMP  80“? 
D/W  TEMP  ^  75“F 
D/h  temp  £  32“  F 
D/W  TEMP  <  20“ F 


Station  Name: 

Lat i tude/Long 1 t ude : 
Hourly  Ohs  POR: 
Simary  of  Day  POR: 
LST  -  GKT  +1 


STUTTGART  M  GEffllANY 
H48  41  H009  13 

Mar  78  to  Feb' 88 
Oct  46  to  Jun  55 
Jan  57  to  Dec  83 


Field  Elev:  1,300  ft 
Station  MSC:  107380 
Call  Siffi:  EDOC* 


LST  -  GKT  +1  Jan  57  to  Dec  83  Supersedes:  Jul  1981 

I  JAN  I  FEB  I  MAR  |  APR  |  MAY  (  JIM  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


MEAN  RH  07  LST  * 
MEAN  RH  13  LST  % 

MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP  " 

MIN  PRECIP  " 

D/W  PRECIP  >  .01" 
D/W  PRECIP  7  .5" 

MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL 
D/W  SNFL  >  .1" 

D/W  SNFL  7  1  ;5" 


MEAN  WND  DRCTN  WSW 
MEAN  WND  SPD  Kts  6 
MAX  WND  SPD»»  Kts  54 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS  ' 

D/W  FOG  VSBY  <7ml 


7  10 

27  36 

138  36 


Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5J,  as 
**  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 


A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
June  1988 


Station  Name: 

Lat i tude/Longl tude : 
Hourly  Obs  FOR; 
Summary  of  Day  PCB: 
LST  -  (KT  +1 


STUTTGART  H  GERMANY 
NNS  41  E»09  13 

Mar  78  to  Feb' 88 
Oct  46  to  Juf)  55 
Jan  57  to  Dec  83 


Field  EleT:  1.300  ft 
Station  MSC:  107380 
Call  Sign:  EDOC 

Supersedes:  Jul  1981 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILINC/VISIBILITY 
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JAN 

FEB  1  MAR 

APR 
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1  JUN 
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» 
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APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 


ME^AMPir  USAFITAC 
NOVtMlER  197T 


STATION  NAME  TEMFElHQF  APT  CEPNAHV(SEmN) 
LOCATION  N52  28  60lJ  2A 


PERIOD  A6«0EC  76  S 

ILEV  lA3 


STN  LTtS 
WfAN  HO 
«MO  NO 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


«f  AM  HVHtCft  OF  OArS  OCCU»»tHCt  Of 


tehmkatuoc 

(•ft 


fMAKS:  RUSSWO  PCS: 

HOURLY  OBS:  JUI  67-DEC  76 

DAILY  OBS;  APR  U6-DEC  76 


DATA  NOT  AVAILADLE 


MM  IMI  HI  IB^  !■  Ml  I II I II  111  !■■  I 


N  49  45  E  09  30 


TEMPERATURE^F)  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


af  .  Ik  K 

.  ii  J 

52  h  <1  "s 

>  »-  a=  s  S 


PERIOD^  1964-70  * 


HELD  ELEVttTION:  1110  ft 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS 

TEMPERATURE  (»F) 


30  1600 


16  BlOO  16 


17  NM  W  of  Wurtburg. 


‘Leas  than  full  time  operation.  *  Extranea  of  2”F  Claaa  Intervala. 


*Eatlj»ated  from  Nearby  Station.  '’Higheat  Hoiirly  Wind  Speed  Claaa  Interval, 


RUSSWO  PORa  HRLY  OBS;  6411-7012;  DAILY  OflS;  6411-6502.  6504-05.  6507- 


NOTE:  »DATA  NOT  AVAILABLE.  ILESS  THW  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (%  FREO)  |  HOURS  (LST)  |  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


JZ6.Ii9 


: _ 00-02  1 

CIG 

1 _ 03=03..  .  L 

leas  than 

[_r_.0i^  .  1 

1500  feat 

L _ Q9-U 

X5.4-61__ia 


leaa  than 
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18-20 

2  mllea 

a-23 

;  ALL  HOURS 

CIO 

leaa  than 
200  feet 
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VSBT 

leva  than 
^  mile 


00-02 


52  41 _ 19  ;  29  ;  21  27  23  1  4.  j  49  ■  55  |  _45 

54(43  37  .  23  .  10.  i  IL  l_  9  t-19^LJ3  4_-52. ,  48  .  AzL^^ 

50  !  34  1  22  I  11  L  6  ,  4  +  ;  32  ,  40  l43_4_22 

46  l^6__15  1  9  ;  .4  13  T  .4___lX  4  (  20  34  1  43  I  W 

49110  17  ;  7  3  3  1  4  2  l  3  *  22  :  3?  I  42  (  18 


49  lio  17  7 

50  35  26  16 


15  '  20  1  37  n  I  45  26 


_  06-08 

21 

4^2 

1  , 

0^11 

12-U' 

20 

11 
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15-17 

9 

4 

1 

i . 

18-20 

10 
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■  21-23 

r  ■ 

ALL  BOORS 

w 

3 

j-  - 

1 

;  .6 1 


7  -  7_  .  ^16_ 

JL  _4 

J).  #  -.  0 

.  J  4L. 

0 _ 0  Q 
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CO  1^0  MEAN  clons(TEMTHS) 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 

STATION:  WERTHEIM  AHP  GERMANY  STATION  #:  106570  ICAO  ID:  EDOF 

LOCATION:  49“45'N  009“30'E  ELEVATION  (FEET):  1110  LST  =  GMT  +  1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  APRIL  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1981 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 
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2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 
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DRIZZLE: 
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3.  X 

FREQ 

OF 
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AND/OR 

ICE  PELLETS: 
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REMARKS; 


=  DATA  NOT  AVBL  (LIMITED  DUTY  STN) ,  #  =  0.0  <  %  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 


SOURCE (S): 


1. 

2. 

3. 


USAFETAC  DATSAV  JAN  73  -  DEC  8l 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS) 
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* 

•* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

*• 

* 

* 

k 
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AWS  CLIMATIC  SRICF  ADDENDUM 

USAFETAC  JMl  6l 


luajiniiin 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


no-02 
•  ■  03-05 

05-08 

THUNDERSTORMS  - T)5TI  1  ^  ^ 

1.  RUrr.WO  -  HPLT  OBD.  ■  12.14 

FOR:  Mar  Ufe-Dec  70  - 15-17'  — 

r  T8T20 

r  TT.^ 

t  AIi:  TIOORS 


Wiesbaden  AB,  Fed.  Rep.  Germany 


N50  03  E008  20 


PERIOD^  Varied 


ELEVATION:  ^(>0  ft 


RAIN/DRIZZLE 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-M 

15-17 

18-20 

21-23 _ 

ALL  HaiRS 


1  00-02 

1 

^  03-05 

ft 

WINDS  (.REATER  THAN 

^  06~.O8 

1 

25  KNOTS  1 

1 

09-1  1 
^  12-14 

'J 

.  .  urAFFTAC  DATSAV  j 

15-17 

\ 

POP:  Jan  fiB-Sep  7?  j 

"  ■  18-20 

I 

21 .25 

ALL  HOURS 

1 

FLYING  WEATHER  (%FRE0) 

HOURS  (LST) 

JAN 

1 

( 

■  !  1 

CIO/VSB 

LESS  THAN 

son  ft. 

and/or  2NM 

!  ( 
h-  -j 

^  -1 

1 —  -J 

1 

I 

1.  ' 

nr./vsB  LESS  than  | 

son  fr.  and/or  1 

1  .5  NM  j 

1 

00-02 

03-05 

06-08 
'  fl9-ll 

1 2  -'l  4 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

1. 

CIC./VSB  LESS  THAN  j 

300  ft.  and/or  INM  * 

1 

00-02 

03-05 

06-08" 

09-11 

12-14 

18-20 

21-2'3 

AI.L  HOURS 

i. 

Cir./VSB  LESS  THAN 
inn  Ft.  and/or  . 2NM 

^  00-02 

0.1-05 

0«-0« 

“  08i-Il 

12-14 

— r5-T7 
“  15-20 

21-23 

ALL  HOURS 

22 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  WILDENRATH  GERMANY 
LOCATION:  51°07'N  006°13'E 
PREPARED  BY  USAEETAC/ECO  JULY  1983 


STATION  #:  104020  ICAO  ID:  EDUW 
ELEVATION  (FEET):  290  LST  =  GMT  +  1 
PERIOD:  JANUARY  1973  -  JANUARY  1983 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.ANN 

1 .  TEMPERATURE 

:  (°F) 

EXTREME  MAX 

59 

59 

73 

73 

86 

93 

95 

91 

90 

81 

72 

59 

95 

MEAN  DLY  MAX 

40 

42 

49 

54 

63 

69 

71 

72 

67 

56 

47 

41 

56 

MEAN 

36 

37 

42 

46 

55 

60 

63 

63 

58 

49 

42 

37 

49 

MEAN  DLY  MIN 

32 

31 

36 

38 

46 

52 

55 

54 

50 

43 

38 

33 

42 

EXTREME  MIN 

0 

9 

19 

26 

30 

33 

43 

41 

35 

28 

23 

3 

0 

//  DAYS  >90 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

if 

#  DAYS  <  32 

15 

16 

10 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

8 

14 

73 

«  DAYS  ^  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

1 . 1 

0.2 

0.3 

0.7 

1.5 

0.8 

0.5 

1.8 

0.2 

1.9 

0.7 

0.8 

1.8 

MEAN 

0.1 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

0.1 

0.0 

1.2 

0.0 

0.2 

0.1 

0.1 

2.1 

MINIMUM 

0.8 

0.4 

0.3 

0.3 

0.8 

0.7 

1.1 

0.7 

0.2 

0.2 

0.4 

0.2 

0.2 

MAX  24  HR 

0.2 

0.1 

0.2 

0.4 

0.5 

0.2 

0.2 

1.8 

0.1 

0.8 

0.2 

0.2 

1.8 

#  DAYS  >0.01 

13 

11 

10 

11 

10 

11 

13 

12 

11 

11 

13 

13 

139 

#  DAYS  >0.5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

(/ 

0 

0 

if 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

'k 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

* 

*V 

k 

* 

* 

k 

* 

■k 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

~k 

* 

k 

JU 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

* 

* 

//  DAYS  >0.1 

8 

6 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

5 

27 

DAYS  >1.5 

JW 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(“F) 

RH  (06  LST) 

90 

90 

89 

89 

86 

89 

90 

91 

93 

93 

91 

90 

90 

RH  (15  LST) 

82 

74 

69 

59 

56 

61 

62 

61 

64 

73 

80 

84 

69 

VAPOR  PRESS 

.20 

.  19 

.23 

.24 

.32 

.41 

.45 

.45 

,40 

.31 

.25 

.21 

.30 

DEWPOINT 

33 

32 

36 

38 

45 

52 

55 

55 

52 

45 

39 

34 

43 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

1  PT/KNOTS)  /  99.95%  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

wsw 

WSW 

WSW 

W 

W 

W 

WSW 

W 

WSW 

WSW 

SW 

WSW 

WSW 

MEAN  SPEED 

9 

8 

8 

7 

7 

6 

7 

6 

7 

7 

9 

10 

7 

MAX  (PK  GSTS) 

59 

53 

48 

54 

46 

41 

39 

42 

45 

48 

55 

52 

59 

PRESSURE  ALT 

1250 

1450 

1200 

1050 

1000 

700 

800 

700 

1000 

1150 

1150 

1550 

1550 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

DAYS  TSTMS 

1 

1 

1 

1 

6 

8 

6 

5 

4 

2 

1 

1 

37 

#  DAYS  FOG 

7 

8 

7 

4 

4 

4 

2 

6 

7 

9 

8 

7 

73 

211 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  />  =  LESS  THAJJ  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  C  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  I.  USAFETAC  DATSAV  POR  JANUARY  1973  -  JANUARY  1983  EDUW 
2. 

3. 

T.  PERCENTAGETFREQUENCY  of  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

69 

63 

53 

39 

29 

31 

31 

34 

38 

54 

55 

65 

47 

03-05  LST 

70 

68 

58 

52 

41 

47 

46 

48 

50 

61 

57 

66 

56 

06-08  LST 

68 

69 

65 

61 

43 

52 

48 

51 

54 

65 

57 

68 

58 

09-11  LST 

66 

66 

58 

51 

34 

39 

39 

38 

42 

54 

55 

65 

51 

12-14  LST 

61 

58 

54 

36 

24 

24 

22 

22 

30 

38 

49 

60 

40 

15-17  LST 

62 

52 

42 

29 

17 

16 

12 

13 

19 

32 

47 

62 

34 

18-20  LST 

66 

57 

41 

25 

15 

14 

12 

12 

20 

39 

50 

65 

35 

21-23  LST 

66 

60 

44 

31 

23 

22 

19 

26 

26 

46 

53 

64 

40 

ALL  HOURS 

66 

61 

52 

40 

28 

31 

29 

31 

35 

49 

53  , 

64 

45 

8.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

;  < 

1500/3 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

56 

56 

42 

30 

24 

26 

24 

31 

33 

47 

42 

53 

39 

03-05  LST 

56 

61 

49 

44 

34 

42 

39 

44 

44 

53 

45 

54 

47 

06-08  LST 

57 

63 

56 

54 

38 

44 

41 

49 

48 

58 

45 

55 

51 

09-11  LST 

56 

59 

42 

38 

22 

24 

27 

31 

33 

46 

44 

55 

40 

12-14  LST 

49 

48 

34 

20 

11 

12 

10 

13 

17 

24 

37 

47 

27 

15-17  LST 

48 

43 

28 

15 

9 

10 

7 

7 

12 

21 

35 

48 

24 

18-20  LST 

56 

53 

32 

15 

11 

10 

8 

10 

17 

31 

37 

53 

28 

21-23  LST 

55 

54 

36 

23 

17 

18 

14 

23 

22 

39 

39 

50 

33 

ALL  HOURS 

54 

55 

41 

30 

21 

23 

21 

26 

28 

40 

41 

52 

36 

9.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

;  <  ' 

1000/2 

MI: 

I 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

37 

40 

29 

19 

15 

18 

14 

18 

21 

35 

31 

36 

26 

03-05  LST 

40 

44 

34 

28 

24 

29 

25 

31 

30 

41 

34 

38 

33 

06-08  LST 

42 

48 

40 

37 

23 

29 

25 

34 

35 

45 

36 

40 

36 

09-11  LST 

38 

44 

35 

24 

13 

14 

14 

19 

22 

31 

31 

40 

27 

12-14  LST 

30 

31 

22 

11 

5 

7 

6 

6 

10 

15 

24 

32 

17 

15-17  LST 

28 

30 

17 

7 

4 

4 

4 

3 

6 

10 

21 

33 

14 

18-20  LST 

36 

36 

21 

9 

5 

5 

4 

4 

8 

19 

25 

36 

18 

21-23  LST 

36 

36 

25 

13 

9 

11 

8 

13 

13 

26 

29 

37 

21 

ALL  HOURS 

36 

39 

28 

19 

12 

15 

12 

16 

18 

28 

29 

36 

24 

10.  X  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

,5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

9 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

10 

7 

8 

5 

03-05  LST 

9 

11 

5 

3 

5 

5 

3 

6 

7 

12 

8 

8 

7 

06-08  LST 

9 

11 

10 

7 

2 

4 

3 

6 

8 

13 

10 

9 

8 

09-11  LST 

8 

10 

7 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

9 

7 

9 

5 

12-14  LST 

5 

4 

2 

1 

// 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

6 

2 

15-17  LST 

5 

3 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

1 

3 

4 

2 

18-20  LST 

6 

6 

2 

# 

# 

# 

# 

0 

// 

3 

4 

6 

2 

21-23  LST 

6 

7 

3 

2 

1 

0 

# 

2 

7 

5 

6 

3 

ALL  HOURS 

7 

8 

4 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

7 

6 

7 

4 

22  2 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  WILDENRATH  GERMANY  STATION  #:  104020  ICAO  ID:  EDUW 
LOCATION:  51“07'N  006®13'E  ELEVATION  (FEET);  290  LST  =  GMT  +  1 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  JUL  83  PERIOD:  JANUARY  1973  -  JANUARY  1983 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

it 

it 

1 

it 

1 

1 

0 

0 

0 

it 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

1 

1 

it 

it 

it 

it 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

it 

1 

it 

1 

1 

0 

0 

0 

it 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

0 

1 

0 

0 

0 

it 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

it 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

it 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

# 

# 

it 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

it 

it 

2 

4 

3 

1 

1 

1 

it 

it 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

it 

it 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

0 

# 

it 

it 

1 

2 

1 

1 

1 

it 

it 

it 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

17 

9 

15 

10 

11 

10 

10 

7 

7 

15 

18 

18 

12 

03-05 

LST 

18 

11 

14 

12 

11 

11 

11 

9 

9 

16 

19 

21 

12 

06-08 

LST 

16 

12 

17 

17 

14 

17 

13 

11 

10 

17 

20 

21 

15 

09-11 

LST 

19 

12 

18 

15 

14 

16 

12 

8 

10 

16 

19 

20 

15 

12-14 

LST 

17 

11 

18 

15 

11 

13 

12 

10 

9 

12 

19 

22 

14 

15-17 

LST 

18 

11 

18 

14 

13 

15 

13 

9 

12 

14 

19 

21 

15 

18-20 

LST 

20 

12 

20 

12 

13 

13 

12 

8 

10 

14 

20 

20 

15 

21-23 

LST 

17 

9 

16 

12 

10 

11 

12 

7 

7 

12 

19 

20 

13 

ALL  HOURS 

18 

11 

17 

13 

12 

13 

12 

9 

9 

15 

19 

20 

14 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

1 

03-05 

LST 

5 

5 

2 

1 

tt 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

2 

06-08 

LST 

5 

4 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

2 

09-11 

LST 

6 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

6 

2 

12-14 

LST 

6 

4 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

it 

3 

5 

2 

15-17 

LST 

5 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

2 

5 

2 

18-20 

LST 

5 

5 

2 

it 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

1 

21-23 

LST 

4 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

it 

0 

it 

2 

4 

2 

ALL  HOURS 

5 

5 

2 

1 

it 

it 

0 

it 

0 

it 

2 

5 

2 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND 

1  SPEEDS 

;  >  25 

KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

01-03 

LST 

7 

2 

3 

2 

1 

it 

it 

it 

2 

3 

5 

7 

3 

04-06 

LST 

5 

1 

4 

1 

1 

it 

it 

0 

it 

2 

4 

7 

2 

07-09 

LST 

5 

2 

6 

1 

1 

1 

it 

1 

2 

2 

5 

7 

3 

10-12 

LST 

6 

4 

9 

3 

2 

2 

1 

1 

7 

5 

8 

9 

5 

13-15 

LST 

8 

4 

9 

5 

3 

3 

2 

3 

5 

4 

8 

10 

5 

16-18 

LST 

7 

2 

7 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

7 

8 

4 

19-21 

LST 

6 

2 

3 

2 

1 

1 

it 

it 

2 

1 

6 

8 

3 

22-24 

LST 

6 

2 

3 

1 

it 

it 

0 

0 

2 

2 

7 

7 

3 

ALL  HOURS 

6 

2 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

6 

8 

3 

I 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #=0.0<%<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  JAN  83 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

33 

39 

27 

18 

14 

17 

13 

17 

21 

33 

29 

34 

25 

03-05  LST 

36 

43 

32 

26 

23 

28 

22 

31 

28 

40 

31 

35 

31 

06-08  LST 

39 

46 

38 

36 

22 

28 

23 

33 

33 

43 

34 

37 

35 

09-11  LST 

35 

42 

33 

21 

10 

13 

11 

17 

20 

28 

29 

37 

25 

12-14  LST 

27 

28 

20 

10 

4 

6 

4 

5 

9 

13 

22 

30 

15 

15-17  LST 

26 

27 

16 

7 

3 

4 

3 

3 

5 

9 

20 

31 

13 

18-20  LST 

33 

35 

20 

8 

4 

4 

4 

4 

8 

19 

23 

34 

16 

21-23  LST 

33 

35 

24 

12 

8 

11 

7 

12 

13 

25 

27 

34 

20 

ALL  HOURS 

33 

37 

26 

17 

11 

14 

11 

15 

17 

26 

27 

34 

23 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1.5 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

22 

26 

19 

11 

8 

12 

8 

11 

13 

24 

22 

24 

17 

03-05  LST 

24 

29 

23 

16 

15 

20 

13 

20 

20 

29 

23 

26 

22 

06-08  LST 

26 

34 

31 

26 

15 

17 

15 

24 

25 

33 

25 

27 

25 

09-11  LST 

23 

30 

24 

14 

5 

7 

6 

11 

13 

21 

21 

27 

17 

12-14  LST 

18 

20 

13 

7 

2 

3 

3 

2 

4 

7 

13 

21 

9 

15-17  LST 

14 

20 

9 

4 

2 

2 

1 

1 

3 

5 

13 

21 

8 

18-20  LST 

20 

23 

12 

6 

3 

2 

2 

2 

5 

11 

17 

25 

11 

21-23  LST 

20 

24 

17 

7 

5 

6 

4 

4 

9 

17 

20 

25 

13 

ALL  HOURS 

21 

26 

18 

11 

7 

9 

6 

9 

11 

19 

19 

24 

15 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

12 

15 

10 

5 

3 

4 

3 

5 

9 

14 

12 

13 

9 

03-05  LST 

13 

18 

12 

6 

8 

11 

5 

12 

12 

18 

13 

14 

12 

06-08  LST 

15 

21 

18 

13 

6 

7 

5 

13 

15 

20 

15 

16 

14 

09-11  LST 

14 

16 

11 

6 

2 

2 

2 

3 

6 

12 

13 

15 

9 

12-14  LST 

8 

9 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

6 

10 

4 

15-17  LST 

8 

8 

3 

1 

1 

1 

0 

if 

1 

1 

5 

9 

3 

18-20  LST 

11 

10 

5 

2 

1 

1 

// 

n 

2 

6 

8 

12 

5 

21-23  LST 

10 

11 

8 

3 

2 

1 

1 

1 

4 

11 

11 

12 

6 

ALL  HOURS 

11 

13 

9 

5 

3 

4 

2 

4 

6 

11 

11 

13 

8 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

< 

100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

6 

3 

1 

1 

1 

# 

# 

3 

6 

5 

3 

3 

03-05  LST 

6 

6 

4 

2 

2 

2 

1 

2 

4 

8 

5 

4 

4 

06-08  LST 

5 

8 

6 

4 

1 

2 

2 

3 

5 

10 

7 

5 

5 

09-11  LST 

4 

7 

4 

1 

# 

0 

# 

# 

2 

6 

5 

5 

3 

12-14  LST 

3 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

3 

1 

15-17  LST 

3 

2 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

18-20  LST 

4 

3 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

21-23  LST 

4 

4 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

1 

3 

3 

2 

2 

ALL  HOURS 

4 

5 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

4 

4 

3 

2 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  WITTNRJNDHAVEN ,  WEST  GERMANY 
LOCATION;  53°33'N,  007°M0’E 
PREPARED  BY;  USAFETAC/ECR,  SEP  1987 


STATION  #;  101260  ICAO  ID;  EDNT 

ELEVATION  (FEET);  39  LST  =  GMT  +1 

PERIOD;  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

1 

54 

56 

61 

72 

86 

92 

93 

90 

86 

77 

59 

54 

93 

MEAN  DLY  MAX 

1 

39 

39 

46 

51 

60 

66 

68 

70 

64 

54 

47 

40 

54 

MEAN 

1 

35 

34 

40 

44 

52 

58 

61 

61 

56 

48' 

42 

36 

47 

MEAN  DLY  MIN 

1 

30 

29 

34 

36 

43 

49 

53 

53 

48 

43 

37 

32 

41 

EXTREME  MIN 

1 

2 

0 

19 

23 

29 

32 

41 

39 

36 

29 

16 

2 

0 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

#  DAYS  T  32 

1 

18 

19 

14 

7 

2 

0 

0 

0 

1 

8 

15 

84 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


¥ 


MAXIMUM 

« 

* 

* 

K 

» 

« 

# 

» 

* 

* 

MEAN 

2 

2.4 

1 .8 

2.0 

2.0 

2.2 

2.6 

3.2 

3.8 

2.8 

3.0 

2.4 

2.8 

31  -0 

MINIMUM 

* 

» 

* 

« 

» 

* 

« 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

//  DAYS  >  0.1 

2 

7 

6 

6 

6 

6 

7 

8 

9 

7 

7 

7 

8 

83 

#  DAYS  T  0.5 

* 

« 

» 

» 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

» 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

* 

K 

» 

MAX  24  HR 

« 

* 

» 

« 

* 

» 

#  DAYS  >  0.1 

* 

* 

» 

* 

» 

» 

« 

« 

#  DAYS  y  1 . 5 

* 

* 

« 

» 

* 

« 

« 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (i)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (04  LST) 

1 

91 

90 

89 

88 

88 

89 

89 

88 

89 

88 

87 

88 

89 

RH  (14  LST) 

1 

86 

79 

70 

64 

61 

62 

63 

60 

66 

73 

79 

85 

71 

VAPOR  PRESS 

1 

.19 

.18 

.21 

.23 

.30 

.38 

.42 

.42 

.37 

.30 

.24 

.20 

.29 

DEWPOINT 

1 

32 

30 

35 

37 

43 

50 

53 

53 

50 

43 

38 

33 

41 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99. 95^  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

W 

E 

E 

N 

E 

W 

W 

W 

W 

SW 

SW 

wsw 

W 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

15 

9 

11 

10 

8 

10 

10 

8 

10 

11 

13 

14 

11 

(ALL  OBS) 

1 

11 

9 

11 

10 

9 

8 

8 

7 

9 

9 

11 

12 

10 

MAX  (PK  GST) 

1 

74 

66 

67 

58 

46 

55 

45 

66 

58 

49 

60 

70 

74 

PRESSURE  ALT 

1 

1100 

1150 

950 

800 

650 

550 

450 

500 

700 

900 

1200 

1100 

1200 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  & 

DUST 

'  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

4 

DAYS  TSTMS 

1 

# 

1 

1 

4 

5 

4 

4 

2 

1 

2 

1 

2^§ 

DAYS  FOG  <  7 

1 

l8 

18 

17 

16 

16 

1 5 

16 

17 

1  0 

17 

1 0 

1^ 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


2  2  5 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  »  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTM 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE(S):  1.  US AFETAC  DATS AV  POR  7301-8312,  HOURLY 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF  FOR  JEVER  PC«  VARIED 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VI3)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

i“iAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

65 

65 

51 

39 

38 

32 

29 

36 

47 

46 

55 

45 

03-05  LST 

63 

67 

57 

51 

50 

45 

46 

42 

46 

53 

49 

58 

52 

06-08  LST 

68 

73 

64 

52 

39 

34 

37 

39 

47 

57 

55 

62 

52 

09-11  LST 

67 

66 

57 

38 

32 

28 

33 

23 

34 

46 

51 

60 

44 

12-14  LST 

62 

57 

47 

35 

25 

23 

26 

17 

24 

40 

47 

59 

38 

15-17  LST 

68 

60 

45 

30 

19 

19 

19 

15 

21 

37 

50 

64 

37 

18-20  LST 

66 

61 

46 

33 

21 

19 

18 

19 

30 

40 

44 

59 

38 

21-23  LST 

62 

63 

46 

33 

28 

28 

25 

25 

33 

44 

45 

57 

41 

ALL  HOURS 

65 

64 

52 

39 

31 

29 

29 

26 

34 

46 

48 

59 

43 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

JAN  FEB 

1500/3 

MAR 

MI  (SOURCE 

APR  MAY 

NO.  1) 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

54 

56 

38 

32 

31 

26 

23 

25 

31 

41 

37 

44 

36 

03-05  LST 

54 

58 

46 

40 

43 

39 

37 

37 

38 

46 

37 

47 

43 

06-08  LST 

58 

62 

55 

42 

32 

25 

25 

34 

42 

49 

44 

49 

43 

09-11  LST 

58 

56 

43 

23 

16 

12 

13 

13 

24 

37 

39 

48 

32 

12-14  LST 

51 

48 

30 

16 

10 

9 

7 

7 

14 

28 

34 

47 

25 

15-17  l^T 

56 

52 

30 

17 

10 

8 

6 

7 

14 

28 

38 

52 

26 

18-20  LST 

56 

52 

35 

23 

16 

14 

10 

16 

24 

33 

35 

49 

30 

21-23  LST 

52 

55 

35 

27 

23 

22 

16 

20 

28 

37 

36 

45 

33 

ALL  HOURS 

55 

55 

39 

27 

23 

19 

17 

20 

27 

37 

37 

48 

34 

9.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

JAN  FEB 

1000/2 

MAR 

MI  (SOURCE 

APR  MAY 

NO.  1) 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

45 

44 

28 

24 

23 

18 

15 

17 

23 

32 

29 

35 

28 

03-05  LST 

46 

47 

35 

31 

34 

30 

28 

30 

30 

36 

28 

37 

34 

06-08  LST 

47 

50 

44 

29 

23 

17 

17 

24 

33 

40 

33 

40 

33 

09-11  LST 

46 

44 

30 

14 

10 

7 

7 

7 

14 

27 

28 

39 

23 

12-14  LST 

42 

36 

18 

9 

6 

5 

3 

3 

5 

18 

25 

36 

17 

15-17  LST 

45 

41 

19 

10 

6 

4 

4 

3 

7 

20 

27 

39 

19 

18-20  LST 

43 

41 

23 

15 

10 

8 

5 

8 

16 

23 

26 

36 

21 

21-23  LST 

43 

42 

25 

18 

15 

12 

9 

14 

21 

27 

28 

36 

24 

ALL  HOURS 

45 

43 

28 

19 

16 

13 

11 

13 

19 

28 

28 

37 

25 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

JAN  FEB 

200/0.5  MI 

MAR  APR 

(SOURCE  NO. 

MAY  JUN 

1): 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

11 

5 

4 

7 

4 

3 

4 

8 

8 

6 

6 

6 

03-05  LST 

12 

12 

8 

7 

11 

6 

6 

8 

10 

10 

6 

6 

9 

06-08  LST 

12 

16 

9 

5 

3 

1 

1 

4 

7 

12 

9 

8 

7 

09-11  LST 

12 

T2 

4 

1 

// 

0 

0 

# 

1 

5 

6 

8 

4 

12-14  LST 

10 

7 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

5 

2 

15-17  LST 

11 

8 

1 

0 

# 

0 

0 

# 

2 

4 

6 

3 

18-20  LST 

10 

8 

2 

2 

1 

# 

# 

# 

1 

3 

4 

5 

3 

21-23  LST 

10 

11 

4 

4 

3 

2 

1 

2 

4 

6 

5 

6 

4 

ALL  HOURS 

11 

10 

4 

3 

3 

2 

1 

2 

4 

6 

5 

6 

5 

ECR-AGK-1 


2  26 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  WITTMUNDHAVEN,  WEST  GERMANY  STATION  #:  101260  ICAO  ID:  EDNT 

LOCATION:  53°33'N,  007“40'E  ELEVATION  (FEET):  39  LST  =  GMT  +1 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  SEP  198?  PERIOD:  VARIED 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (?  ^REQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


Source  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

it 

it 

1 

it 

1 

03-05  LST 

0 

# 

# 

# 

» 

it 

it 

1 

1 

it 

it 

it 

it 

06-08  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

it 

0 

it 

it 

1 

it 

09-11  LST 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

it 

it 

1 

0 

it 

12-14  LST 

0 

0 

0 

# 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

15-17  LST 

0 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

it 

it 

0 

1 

18-20  LST 

# 

0 

0 

# 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

it 

0 

1 

21-23  LST 

# 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

it 

it 

1 

ALL  HOURS 

// 

# 

// 

1 

2 

1 

1 

1 

it 

it 

it 

1 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  1 

DRIZZLE: 

Source  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

13 

6 

11 

10 

10 

11 

7 

7 

10 

14 

18 

13 

11 

03-05  LST 

14 

7 

14 

14 

12 

11 

10 

10 

12 

19 

20 

14 

13 

06-08  LST 

17 

12 

16 

15 

15 

12 

12 

10 

16 

20 

23 

17 

15 

09-11  LST 

15 

10 

17 

12 

16 

11 

12 

11 

13 

19 

23 

16 

15 

■12-14  LST 

17 

11 

15 

12 

15 

12 

12 

9 

13 

18 

22 

19 

15 

15-17  LST 

20 

12 

17 

13 

15 

10 

10 

9 

12 

18 

23 

20 

15 

18-20  LST 

19 

11 

18 

13 

14 

11 

11 

9 

15 

17 

24 

20 

15 

21-23  LST 

17 

9 

13 

10 

11 

9 

9 

7 

13 

14 

20 

16 

12 

ALL  HOURS 

17 

10 

15 

12 

13 

11 

10 

9 

13 

17 

22 

17 

14 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

Source  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

5 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

it 

3 

5 

2 

03-05  LST 

7 

6 

4 

2 

// 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

5 

2 

06-08  LST 

8 

7 

5 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

4 

2 

09-11  LST 

9 

8 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

it 

3 

7 

3 

12-14  LST 

8 

7 

3 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

5 

2 

15-17  LST 

8 

8 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

3 

18-20  LST 

7 

7 

2 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

5 

2 

21-23  LST 

6 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

3 

4 

2 

ALL  HOURS 

7 

7 

3 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

5 

2 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

3 

4 

3 

1 

1 

it 

it 

2 

3 

8 

8 

3 

03-05  LST 

8 

3 

4 

4 

1 

1 

it 

1 

3 

3 

10 

10 

4 

06-08  LST 

lo¬ 

5 

8 

7 

3 

2 

2 

2 

5 

5 

9 

9 

6 

09-11  LST 

ll 

5 

11 

10 

5 

4 

4 

3 

10 

9 

14 

11 

8 

12-14  LST 

12 

5 

12 

10 

6 

4 

2 

4 

9 

8 

14 

13 

8 

15-17  LST 

7 

3 

8 

6 

3 

3 

1 

2 

6 

4 

10 

10 

5 

18-20  LST 

8 

4 

6 

3 

1 

1 

it 

1 

2 

3 

10 

9 

4 

21-23  LST 

8 

3 

3 

3 

1 

it 

it 

it 

3 

3 

9 

8 

3 

ALL  HOURS 

9 

4 

7 

6 

3 

2 

1 

2 

5 

5 

10 

10 

5 

2  2  7 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  ZH  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7301-8312,  HOURLY 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF  FOR  JEVER  FOR  VARIED 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

AFR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEF 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

42 

43 

25 

23 

22 

17 

14 

17 

21 

31 

27 

33 

26 

03-05  LST 

43 

45 

32 

27 

33 

29 

27 

29 

29 

34 

26 

34 

32 

06-08  L^T 

44 

49 

41 

27 

22 

16 

15 

23 

32 

39 

31 

37 

31 

09-11  LST 

44 

43 

27 

13 

9 

6 

5 

6 

14 

25 

27 

37 

21 

12-li1  LST 

40 

35 

16 

7 

5 

4 

2 

3 

5 

17 

24 

33 

16 

15-17  LST 

42 

40 

17 

8 

6 

3 

3 

2 

7 

18 

25 

37 

17 

18-20  LST 

39 

38 

22 

14 

10 

7 

5 

7 

15 

22 

24 

33 

20 

21-23  LST 

41 

40 

22 

17 

14 

12 

8 

14 

20 

26 

25 

33 

23 

ALL  HOURS 

42 

42 

25 

17 

15 

12 

10 

13 

18 

27 

26 

35 

23 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

Source  1 

JAN 

FEB 

MAR 

AFR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEF 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

27 

29 

16 

14 

16 

11 

8 

11 

14 

19 

16 

20 

17 

03-05  LST 

29 

30 

20 

20 

26 

22 

18 

20 

19 

23 

17 

22 

22 

06-08  LST 

33 

38 

28 

19 

14 

8 

7 

15 

23 

26 

22 

24 

21 

09-11  LST 

33 

32 

16 

7 

4 

2 

1 

2 

8 

15 

19 

27 

14 

12-114  LST 

28 

22 

9 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

10 

14 

22 

9 

15-17  LST 

32 

27 

10 

4 

3 

1 

1 

2 

3 

12 

15 

25 

11 

18-20  LST 

27 

27 

■>3 

7 

6 

4 

2 

3 

7 

14 

14 

21 

12 

21-23  LST 

27 

26 

14 

9 

8 

8 

4 

7 

12 

15 

15 

21 

14 

ALL  HOURS 

29 

29 

16 

11 

10 

7 

5 

8 

11 

17 

16 

23 

15 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

Ml! 

Source  1 

JAN 

FEB 

MAR 

AFR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEF 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

15 

17 

9 

8 

12 

7 

4 

6 

10 

11 

10 

10 

10 

03-05  LST 

16 

20 

12 

11 

18 

12 

10 

14 

14 

13 

11 

12 

13 

06-08  LST 

19 

24 

17 

11 

6 

4 

2 

7 

7 

17 

14 

14 

12 

09-11  LST 

20 

19 

7 

2 

1 

# 

if 

if 

13 

9 

11 

14 

7 

12-14  LST 

17 

13 

3 

1 

1 

0 

if 

if 

3 

3 

7 

10 

5 

15-17  LST 

19 

16 

4 

1 

1 

» 

if 

if 

if 

4 

7 

12 

5 

18-20  LST 

17 

13 

7 

4 

2 

1 

1 

if 

2 

6 

7 

10 

6 

21-23  LST 

16 

16 

7 

6 

4 

3 

2 

3 

6 

8 

8 

10 

7 

ALL  HOURS 

17 

17 

8 

5 

6 

3 

2 

4 

6 

9 

9 

11 

8 

8,  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25 

MI: 

Source  1 

JAN 

FEB 

MAR 

AFR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEF 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

7 

7 

3 

3 

5 

2 

2 

2 

5 

7 

4 

4 

4 

03-05  LST 

9 

8 

4 

4 

9 

3 

3 

5 

4 

8 

5 

4 

6 

06-08  LST 

7 

10 

6 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

9 

6 

5 

5 

09-11  LST 

7 

7 

1 

# 

» 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

4 

2 

12-14  LST 

6 

3 

// 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

2 

1 

15-17  LST 

7 

4 

» 

0 

0 

0 

if 

if 

1 

3 

3 

1 

18-20  LST 

7 

6 

1 

1 

# 

0 

0 

if 

if 

2 

3 

3 

2 

21-23  LST 

6 

7 

2 

2 

2 

1 

if 

if 

2 

5 

2 

3 

3 

ALL  HOURS 

7 

6 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

5 

3 

3 

3 

ECR-Aa<-1a 
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RUSSUO  POR: 

HOURLY  OBS:  APR  74  -  MAR  R4 

SUMMARY  OP  DAY  DATA:  OCT  S4  -  JUN  66,  OCT  66  '  MAY  69,  OCT  69  •  MAR  84 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION;  ZWEIBRUCKEN  AB,  W.  GERMANY  STATION  #:  107140  ICAO  ID:  EDAM 

LOCATION:  49°13'N,  7°24'E  ELEVATION  (FEET):  1138  LST  =  GMT  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986  PERIOD;  7301-8404 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

# 

0 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

4 

0 

0 

4 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

it 

# 

0 

0 

0 

4 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

4 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

1 

# 

4 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

2 

1 

4 

4 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

# 

1 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

0 

0 

1 

CM 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

18 

12 

13 

10 

10 

8 

7 

4 

6 

13 

17 

19 

1 1 

03-05 

LST 

18 

13 

15 

10 

13 

8 

7 

6 

8 

13 

19 

22 

13 

06-08 

LST 

20 

12 

15 

12 

14 

7 

10 

7 

7 

17 

17 

22 

13 

09-11 

LST 

17 

13 

14 

12 

15 

9 

10 

8 

9 

17 

15 

19 

13 

12-1  4 

LST 

17 

15 

14 

12 

13 

9 

9 

9 

8 

14 

15 

18 

13 

15-17 

LST 

17 

14 

15 

14 

12 

10 

7 

6 

8 

13 

13 

19 

12 

18-20 

LST 

16 

12 

15 

12 

12 

8 

9 

6 

9 

12 

17 

18 

12 

21-23 

LST 

18 

13 

13 

11 

14 

9 

8 

6 

7 

11 

18 

19 

12 

ALL  HOURS 

18 

13 

14 

12 

13 

9 

8 

7 

8 

14 

16 

20 

13 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

1 

03-05 

LST 

9 

6 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

4 

2 

06-08 

LST 

9 

8 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

6 

3 

09-11 

LST 

11 

11 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

8 

3 

12-14 

LST 

10 

8 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

3 

15-17 

LST 

11 

8 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

3 

18-20 

LST 

9 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

6 

2 

21-23 

LST 

7 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

2 

ALL  HOURS 

9 

7 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

6 

2 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS  > 

25  KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

1 

1 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

4 

1 

03-05 

LST 

3 

1 

1 

4 

4 

0 

0 

0 

4 

1 

3 

5 

1 

06-08 

LST 

3 

1 

1 

4 

4 

0 

0 

0 

1 

1 

4 

4 

2 

09-1 1 

LST 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

3 

4 

2 

12-14 

LST 

4 

3 

2 

2 

1 

# 

4 

4 

4 

1 

4 

3 

2 

15-17 

LST 

3 

2 

2 

1 

4 

4 

4 

# 

4 

1 

2 

4 

1 

18-20 

LST 

4 

2 

2 

1 

4 

4 

4 

0 

4 

4 

3 

3 

1 

21-23 

LST 

5 

2 

2 

1 

0 

0 

4 

0 

1 

4 

4 

4 

2 

ALL  HOURS 

4 

2 

2 

1 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

3 

4 

2 

2  3  0 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #=0.0<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  “  MAR  84 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

31 

21 

10 

6 

5 

7 

4 

4 

10 

29 

22 

36 

15 

03-05 

LST 

35 

27 

15 

11 

12 

11 

9 

12 

21 

35 

33 

33 

21 

06-08 

LST 

37 

29 

24 

16 

15 

13 

12 

19 

25 

41 

35 

33 

25 

09-11 

LST 

38 

29 

21 

8 

6 

4 

5 

8 

14 

31 

31 

34 

19 

12-14 

LST 

32 

19 

9 

4 

3 

2 

1 

2 

4 

13 

20 

28 

1 1 

15-17 

LST 

25 

15 

6 

3 

2 

2 

1 

1 
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6.  % 
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7.  % 

FREQ  OF  CIG/VIS  < 
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FREQ  OF  CIG/VIS  < 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 

LIMITED 

July  1988 

Station  Name:  HELLENIKON  AB/ATHENS  GREECE 

Latitude/Longitude:  N  37  54  E  023  44 

Hourly  Obs  POR:  Jan  78  to  Dec  87 

Summary  of  Day  POR:  1936-1 950* 

Hours  Summarized:  0000-2300  LST 

LST  -  CMT  -2 

Field  Elev:  90  ft 
Station  MSC:  167160 

Call  Sign:  LGAT 

Supersedes:  Oct  1982 
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SUPPLEMENTAL  SUWURY  OF 

DAY  DATA  SECTION. 

*The 

data  in  this  section  comes  from  the 

National 

Observatory  of  Athens  Meteorological  Institute, 

with  POR  1936-1950.  This  section  does  not  provide 

true  means  and  extremes 

as  for  a  24-hour, 

7-day 

station;'  thedata  should  therefore  be  considered 

"informational"  and  used  with 
have  been  rounded. 

extreme  caution. 

Note: 

Values  with  no  figure  following  the  decimal 
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Legend:  ANN  -  Annual 

YOR  -  Years  of  record 

POR  -  Period  of  record 

D/W  ”  Mean  number  of 

days  with.. 

WCPA  - 

"Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  »  Based  on  less  than  full  months 
**  -  Instantaneous  peak  winds 
»  «  Data  not  available 

#  - 

$  « 

Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5?,  as 
applicable . 

Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 

REMARKS :  1 . 

This  is  a  "limited"  Climatic  Brief  because  "summary  of  the  day"  data  was  not 

sufficient  for  meaningful  summarization; 

the  data  was  therefore  supplemented 

with  information 

from  other  sources  and  combined  by  a  climatologist. 
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OPERATIONAL  CLIKATIC  DATA  SUMMARY  SUPPL£^^ENT 


STATION:  HELLENKION  AB  (ATHINAI)  GREECE 
LOCATION:  37°54'N  023°44'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MARCH  1983 


STATION  it-  167160  ICAO  ID:  LGAT 
ELEVATION  (FEET):  90  LST  =  GMT  +  2 
PERIOD:  JAN  1973  -  DEC  1981 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDFJ^STORMS : 
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REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  %  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 


SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  81 

2. 

3. 

5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  1  1  #  0  #  0  #  #  1  #  1 

03-05  LST  1  1  1  1  0  1  #  0  1  2  1  1  1 

06-08  LST  1  1  1  1  1  0  #  0  0  2  1  1  1 

09-11  LST  1  1  2  1  1  #  #  #  #  1  1  2  1 

12-14  LST  1  1  1  #  1  #  1  0  //  1  1  1  1 

15-17  LST  1  1  1  #  1  #  #  0  #  1  1  1  1 

18-20  LST  1  1  1  #  #  #  y/  0  1  #  1  1  1 

21-23  LST  1  #  #  #  0  0  #  1  1  1  1  1  1 

ALL  HOURS  1  1  1  1  #  y;  #  1  1  1  1 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV-  DEC  ANN 

00-02  LST  1  1  #  0  0  0  yy  0  #  0  y/  0  # 

03-05  LST  1  #  #  0  0  1  #  0  1  1  yy  #  yy 

06-08  LST  1  yy  1  1  yy  0  yy  0  0  1  1  yy  yy 

09-11  LST  yy  1  yy  0  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  i  yy 

12-14  LST  1  1  1  yy  yy  #  1  0  yy  yy  1  1  yy 

15-17  LST  yy  yy  yy  yy  i  yy  yy  o  yy  i  #  i  yy 

18-20  LST  yy  1  yy  0  yy  yy  yy  o  i  yy  o  yy  yy 

21-23  LST  yy  0  yy  0  0  0  yy  0  1  yy  1  yy  yy 

ALL  HOURS  1  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy  yy 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

00-02  LST  1  0  yy  0  0 

03-05  LST  1  0  yy  0  0 

06-08  LST  1  0  yy  yy  0 

09-11  LST  0  1  yy  0  yy 

12-14  LST  yy  yy  o  yy  yy 

15-17  LST  yy  yy  yy  yy  yy 

18-20  LST  0  yy  0  0  0 

21-23  LST  yy  0  0  0  0 

ALL  HOURS  yy  yy  yy  yy  yy 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

00-02  LST  yy  0  0  0  0  0  0  0  yy  0  0  0  # 

03-05  LST  yy  0  yy  0  0  yy  yy  0  0  yy  0  0  yy 

06-08  LST  yy  00000000#  yyo# 
09-11  LST  0  yy  0  0  0  yy  0  0  yy  0  0  0  yy 

12-14  LST  0  yy  0  yy  0  0  0  0  0  0  0  0  yy 

15-17  LST  0  yy  0  0  0  0  yy  o  o  o  o  o  yy 

18-20  LST  000  0  000000000 

21-23  LST  00000000000## 

ALL  HOURS  yy  yy  #  yy  o  #  yy  o  yy  yy  #  o  # 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  PREVEZA,  GREECE 
LOCATION:  38°56’N,  20“46'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  AUG  1984 


STATIONS  #:  166430 

ELEVATION  (FEET):  13 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  82 


ICAO  ID;  LGPZ 
LST  »  orr  +2 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

67 

74 

77 

86 

90 

94 

94 

97 

92 

90 

76 

69 

97 

MEAN  DLY  MAX 

53 

56 

60 

63 

71 

78 

81 

82 

79 

72 

63 

57 

68 

MEAN 

48 

50 

54 

57 

65 

72 

75 

75 

72 

66 

57 

52 

62 

MEAN  DLY  MIN 

43 

45 

48 

51 

58 

64 

68 

68 

65 

60 

52 

47 

56 

EXTREME  MIN 

31 

30 

34 

41 

45 

55 

58 

59 

52 

43 

36 

32 

30 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

2 

1 

# 

0 

0 

5 

#  DAYS  T  32 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

1 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 
MEAN 
MINIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >  0.01 

#  DAYS  T  0.5 


* 

5.0 

* 

* 

* 

* 


3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 
MAXIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >  0.1 

#  DAYS  7  1.5 


* 

« 

* 

* 

* 


* 

3.7 

* 

* 

* 

* 


4t 

* 

* 

iir 

* 


* 

2.7 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


* 

2.6 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


.9 


* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


* 

1.0 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


.2 


* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


.4 


* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


* 

1.4 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


* 

4.2 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95Z  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 
MAX  (PK  GSTS) 

PRESSURE  ALT 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG 


* 

4.3 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


CLD  COVER 
#  DAYS  TSTMS 
I  DAYS  FOG 


5  4 

5  6 

#  # 


4 

4 

1 


* 

6.8 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


RH  (05  LST) 

78 

80 

84 

86 

90 

89 

88 

87 

85 

81 

83 

80 

RH  (14  LST) 

61 

58 

59 

62 

66 

62 

61 

59 

57 

57 

61 

65 

VAPOR  PRESS 

.25 

.27 

.31 

.36 

.48 

.59 

.65 

.65 

.58 

.47 

.36 

.31 

DEWPOINT 

39 

40 

44 

49 

57 

62 

65 

65 

62 

56 

49 

44 

5 

6 
0 


* 

33.3 

* 

* 

* 

* 


* 

* 

* 

* 

* 


84 

61 

.44 

53 


NE 

NE 

NE$ 

WSW$ 

WSWS 

WSW$ 

WSW$ 

WSW$ 

w$ 

NE$ 

NE$ 

NE 

NE$ 

9 

9 

8 

8 

7 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

50 

50 

45 

40 

32 

40 

60 

36 

36 

42 

45 

38 

60 

800 

700 

650 

650 

350 

250 

300 

250 

250 

400 

550 

700 

800 

3 

56 

7 


JAN 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


24  0 


I 


REMARKS:  *  »  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CAUl  >  PVLG  DHCTN  4  "  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCY  SURVEY 

3. 


7.  PERCENTAGE 
(CIG/VIS) 

;  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ) 
<  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

OF 

JUN 

CEILING 

JUL 

AND/OR  VISIBILITY 

AUG  SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

19 

15 

12 

10 

4 

5 

3 

3 

2 

7 

9 

13 

9 

03-05  LST 

12 

20 

12 

10 

12 

12 

12 

8 

3 

6 

9 

10 

11 

06-08  LST 

22 

18 

13 

12 

6 

3 

1 

3 

4 

7 

18 

19 

10 

09-11  LST 

17 

22 

9 

9 

6 

1 

1 

0 

1 

7 

14 

18 

9 

12-14  LST 

19 

15 

13 

7 

5 

1 

it 

it 

2 

6 

11 

15 

8 

15-17  LST 

18 

15 

12 

6 

4 

2 

# 

# 

2 

7 

13 

18 

8 

18-20  LST 

16 

16 

11 

9 

6 

2 

1 

2 

3 

5 

13 

17 

8 

21-23  LST 

14 

13 

8 

8 

4 

2 

0 

1 

2 

7 

7 

12 

6 

ALL  HOURS 

17 

17 

11 

9 

6 

4 

2 

2 

2 

6 

12 

15 

9 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1500/3  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

4 

6 

4 

1 

4 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

4 

03-05  LST 

4 

4 

6 

6 

10 

11 

11 

7 

2 

3 

5 

3 

6 

06-08  LST 

9 

10 

6 

8 

3 

2 

1 

3 

2 

4 

6 

7 

5 

09  11  LST 

7 

9 

4 

5 

2 

1 

1 

0 

# 

4 

7 

8 

4 

12-14  LST 

7 

7 

5 

3 

2 

1 

0 

it 

1 

3 

5 

7 

3 

15-17  LST 

10 

6 

7 

3 

2 

1 

it 

it 

0 

3 

5 

7 

4 

18-20  LST 

5 

6 

3 

3 

3 

1 

it 

1 

1 

2 

6 

7 

3 

21-23  LST 

6 

4 

3 

3 

1 

1 

0 

1 

2 

3 

3 

4 

3 

ALL  HOURS 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

3 

5 

6 

4 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1000/2  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AJG 

:,EP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

1 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

# 

2 

03-05  LST 

1 

1 

2 

2 

7 

8 

11 

5 

2 

1 

3 

0 

4 

06-08  LST 

2 

3 

2 

2 

1 

it 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

09-11  LST 

2 

2 

2 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

1 

12-14  LST 

2 

3 

it 

it 

1 

it 

0 

0 

it 

2 

2 

2 

1 

15-17  LST 

3 

2 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

1 

18-20  LST 

1 

// 

it 

1 

1 

0 

it 

it 

1 

it 

# 

# 

1 

21-23  LST 

1 

1 

0 

1 

it 

1 

0 

it 

1 

1 

1 

# 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

<200/0.5  MI 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

0 

1 

it 

it 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

0 

1 

03-05  LST 

1 

it 

1 

1 

4 

4 

4 

3 

1 

1 

2 

0 

2 

06-08  LST 

1 

0 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

# 

ALL  HOURS 

» 

it 

it 

it 

1 

1 

1 

1 

it 

1 

# 

0 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION;  PREVEZA,  GREECE 
LOCATION:  38“56'N,  20“46’E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  AUG  1984 


STATIONS  #:  166430  ICAO  ID:  LGPZ 

ELEVATION  (FEET);  13  LST  -  OIT  +2 

PERIOD:  JAN  73  -  DEC  82 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (1  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

4 

3 

2 

1 

1 

# 

1 

2 

4 

5 

1 

2 

03-05  LST 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

0 

2 

3 

5 

6 

3 

3 

06-08  LST 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

09-11  LST 

2 

1 

1 

2 

1 

# 

# 

0 

1 

3 

1 

3 

1 

12-14  LST 

1 

3 

2 

1 

(if 

1 

1 

If 

2 

4 

4 

0 

2 

15-17  LST 

# 

3 

1 

« 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

1 

2 

18-20  LST 

# 

1 

2 

2 

2 

1 

0 

1 

2 

6 

6 

4 

2 

21-23  LST 

3 

3 

2 

3 

1 

It 

0 

0 

2 

5 

4 

2 

2 

ALL  HOURS 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

2 

2 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

15 

15 

8 

7 

2 

2 

0 

1 

0 

5 

13 

9 

6 

03-05  LST 

7 

12 

9 

8 

3 

0 

0 

2 

1 

5 

12 

10 

6 

06-08  LST 

12 

10 

8 

7 

1 

1 

0 

1 

3 

4 

10 

9 

6 

09-11  LST 

10 

11 

5 

9 

4 

1 

If 

If 

1 

6 

10 

11 

6 

12-14  LST 

9 

12 

8 

8 

3 

If 

If 

If 

2 

6 

10 

12 

6 

15-17  LST 

12 

9 

8 

5 

6 

1 

If 

1 

1 

5 

8 

10 

6 

18-20  LST 

9 

7 

6 

7 

3 

2 

0 

1 

2 

4 

9 

13 

5 

21-23  LST 

13 

8 

5 

7 

3 

1 

0 

1 

1 

6 

12 

7 

5 

ALL  HOURS 

11 

11 

7 

7 

3 

1 

# 

1 

2 

5 

10 

10 

6 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(f) 

06-08  LST 

If 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

df 

09-11  LST 

It 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

df 

12-14  LST 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

If 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(if 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

2 

1 

2 

If 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

03-05  LST 

4 

3 

1 

It 

If 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

2 

1 

06-08  LST 

3 

2 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

(? 

1 

3 

3 

1 

09-11  LST 

6 

3 

2 

2 

1 

1 

0 

» 

iff 

3 

3 

2 

2 

12-14  LST 

5 

5 

2 

1 

If 

2 

1 

It 

0 

2 

3 

2 

2 

15-17  LST 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

2 

18-20  LST 

5 

3 

3 

1 

1 

1 

If 

If 

0 

2 

1 

3 

2 

21-23  LST 

4 

3 

0 

(if 

0 

If 

0 

1 

» 

1 

2 

3 

1 

ALL  HOURS 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

« 

H 

If 

2 

2 

3 

2 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  ■  0.0  <  0.5,  Ml  -  STATUTE  MILES 

SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCY  SURVEY 

3. 


5.  X  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB 

2  1 

1  1 

2  3 

2  2 

2  3 

3  2 

1  # 

1  1 

2  2 


MAR  APR 

2  2 

2  2 

2  2 

2  # 

#  # 

1  1 

#  1 

0  1 

1  1 


MAY  JUN 

1  3 

7  8 

1  # 

0  0 

1  # 

#  0 

1  0 

#  1 

1  2 


JUL  AUG 

2  2 

11  5 

1  1 

0  0 

0  0 

0  0 

#  # 

0  # 

2  1 


6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


SEP 

2 

2 

1 

0 

# 

0 

1 

1 

1 


OCT 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

# 

1 

1 


NOV 

1 

3 

2 

3 

2 

1 

# 

1 

2 


DEC 

# 

0 

1 

2 

2 

1 

# 

# 

1 


ANN 

2 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB 

1  0 

1  // 

1  2 

1  1 

#  1 

#  1 

0  # 

0  # 

1  1 


MAR  APR 

1  2 

1  2 

2  1 

2  0 

#  0 

#  1 

#  1 

0  1 

1  1 


MAY  JUN 

1  3 

5  7 

1  0 

0  0 

#  # 

0  0 

1  0 

0  1 

1  1 


JUL  AUG 

1  2 

10  4 

1  1 

0  0 

0  0 

0  0 

#  0 

0  0 

2  1 


7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


SEP 

2 

2 

# 

0 

0 

0 

1 

1 

1 


OCT 

2 

1 

1 

# 

2 

1 

# 

1 

1 


NOV 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

0 

1 

1 


DEC 

0 

0 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

# 


ANN 

1 

3 

1 

1 

1 


# 

1 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB 

#  0 

1  # 

1  1 

0  # 

0  # 

0  1 

0  If 

0  » 

If  1 


MAR  APR 

1  1 

1  1 

1  If 

1  0 

#  0 

0  0 

If  If 

0  If 

1  # 


MAY  JUN 

1  3 

5  6 

0  0 

0  0 

0  If 

0  0 

0  0 

0  If 

1  1 


JUL  AUG 

1  2 

6  3 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

1  1 


8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI: 


SEP  OCT  NOV 

1  2  1 

1  1  2 

f  0  If 

0  0  f 

0  1  # 

0  #  0 

0  //  0 

1  1  0 

If  1  1 


DEC  ANN 

0  1 

0  2 

#  If 

0  # 

0  If 

0  If 

0  If 

0  If 

0  If 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB 

If  0 

#  # 

1  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

If  If 


MAR  APR 

1  # 

#  If 

1  # 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

#  If 


MAY  JUN 

If  1 

3  3 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

If  1 


JUL  AUG 

If  If 

4  1 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

1  If 


SEP  OCT  NOV 

1  If  0 

1  #  if 

0  0  0 

0  0# 

0  1  0 

0  0  0 

0  0  0 

0  #  0 

If  If  If 


DEC  ANN 

0  1 

0  1 

0  # 

0  0 

0  # 

0  0 

0  0 

0  0 

0  # 


I 


24  3 


PRfPARCO  tT:  USAPfTAC 

8l 


STATION  NAMf:  SOUOA,  GREECE  (CRETE) 
LOCATION  :  N35  32  E024  09 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


FiRlOO:  VARIED  (SEE  REMARKS)  STN  LTRS  LGSA 
CLEV  1  488  FT. 

WIN)  NO.  167460 


MEAN  NUMAER  OF  DAYS  OCCUKKEHCe  OF 


■MARKS:  SOURCES: 

1.  WORLD  WIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA 

2,  USAPETAC  DATSAV  -  FOR  JAN66-OEC77 


**  DATA  SUBSTITUTED  PROM  KHANIA,  CRETE. 


i^aRiBKBinFn 


NOTE:  DUE  TO  LIMITED  DATA  BASE,  ALL  ITEMS 
SHOULD  BE  VIEWED  CAUTIOUSLY  AND  USED  FOR 
GENERAL  ESTIMATES. 


1 1  l•r^  f>"-'  M  JA'AA'R'i.M 


CEILING  LESS 
■mwi  1500  PT 
AND/OR  VISI¬ 
BILITY  LESS 
THAN  3m 


CEILING  LESS 
THAN  1000  PT 
AND/OR  VISI¬ 
BILITY  LESS 
THAN  2m 


CEILING  LESS 
THAN  200  FT 
amu/or  VISI¬ 
BILITY  LESS 
THAN  >#M 


AW$  CLIMATIC  BRIEF  ADDENDUM 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


REECE  (CRETE 

PERIOD- VARIED  1 

N35  32 

E024  09 

ELEVATION: 

r  03-05^ 
n  UF'-05‘ 


SNOW/ ICR  PELLRTS 


00-02 
0j-Q5 
_06-08 
“09 -li 
12-14 
15-17 
18-20 
21-25 
AI.I.  HOURS 


2 

nn-02  , 

1  12 

05-05  ] 

1  12| 

WINDS  GREAT 

I'M  THAN  — 

06-08  1 

i  11 

25  KNOTS 

(19-11  j 

L  13 

12-14  j 

1  15 

1.8-17 

.  13 

u  - 

18-20  1 

U 

2 1  ■  23 

.10 

Al.l.  HOURS 

12 

HHhBI 
B 


BBBDBQI 


1 

2 

° 

3  . 

0 

1  ,  0  0 
JA  ,  r* 


0  1  0  j  0 ;  1 


247 


2  48 


AW$  CLIMATIC  tRIir  AOOCMDUM  KEFI-AVIK,  ICELAND 
^  USAFETAC  OCT  79  )  ||^3  50  WO?;  ^6 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (L3T) 


00-02 


THUNDERSTORMS 


RAIN/DRIZZLE 


Sira!E5^^!!^B^^BSSS^S5MB^^SB^5999l3S9^^^^ 

MaWWWfMKMiMWWBIWWWBWiMWMBBMBM 


00-02 

05-05 
06-08 
09-11 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
ALL  HOURS 


ALL  Hams 


FLYING  WEATHER  (%FR£CI)  HOURS  (LST) 


ijUiim 

iraEHii 


1 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

500  ft.  and/or 

09-11 

1.5  FM 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

1  ALL  HOURS 

CIG/VSB  LESS  THAN 
100  ft.  and/or  . 2NM 


ALL  HOURS 


2 


• 

OPERATIONAL  CLIMATIC 

DATA  SUMMARY 

STATION:  HOFN,  ICELAND 

STATION  #: 

040820 

ICAO  ID:  BIHN 

V-OCATION;  64°l8'N,  15“13'W 

ELEVATION 

(FEET) 

:  30 

LST  = 

3MT:  +1 

* 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  XT  1986 

PERIOD 

:  8007-851 2 

SOURCE 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX  2 

52 

53 

54 

58 

67 

75 

76 

77 

68 

59 

55 

51 

77 

MEAN  DLY  MAX  2 

36 

35 

35 

39 

45 

53 

54 

55 

50 

42 

38 

36 

43 

MEAN  2 

31 

31 

31 

34 

40 

47 

49 

50 

46 

38 

34 

33 

39 

MEAN  DLY  MIN  2 

26 

26 

26 

29 

35 

40 

44 

45 

41 

34 

30 

29 

34 

EXTREME  MIN  2 

4 

7 

1 

11 

21 

29 

35 

33 

27 

17 

10 

11 

1 

#  DAYS  >  90  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32  1 

24 

15 

20 

12 

3 

# 

0 

0 

2 

8 

20 

23 

12? 

#  DAYS  T  0  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

# 

a 

it 

a 

it 

a 

it 

a 

it 

* 

it 

MEAN  2 

8.0 

4.5 

5.0 

4.3 

3.3 

3.2 

3.7 

4.8 

6.5 

6.7 

7.1 

7.2 

64.3 

MINIMUM 

* 

# 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

MAX  2U  HR 

* 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

* 

DAYS  >  .004  2 

17 

13 

16 

11 

14 

11 

16 

17 

17 

17 

17 

20 

186 

DAYS  T  0.5 

* 

* 

» 

it 

it 

a 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

* 

# 

SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

it 

it 

it 

it 

a 

it 

it 

it 

it 

it 

K 

MAXIMUM 

* 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

MAX  24  HR 

it 

)t 

it 

it 

it 

it 

it 

=t 

it 

it 

it 

it 

#  DAYS  >0.1 

* 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

#  DAYS  T  1 .5 

* 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  {%)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (" 

F) 

RH  (06  LST)  1 

77 

80 

76 

80 

81 

86 

88 

89 

81 

80 

75 

74 

80 

RH  (15  LST)  1 

74 

79 

73 

76 

75 

77 

80 

80 

75 

76 

76 

74 

78 

VAPOR  PRESS  1 

.14 

.17 

.15 

.19 

.22 

.27 

.31 

.31 

.24 

.20 

.15 

.14 

.18 

DEWPOINT  1 

23 

28 

26 

31 

36 

41 

45 

45 

30 

33 

26 

23 

33 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.9516  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

* 

it 

it 

n 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 

MEAN  SPEED 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

(ALL  OBS) 

it 

n 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

MAX  (PK  GST) 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

PRESSURE  ALT  1 

1550 

1  400 

1300 

900 

500 

600 

700 

750 

900 

1050 

1250 

1350 

1550 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  & 

DUST  (BNBD) 

CLD  COVER  3 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

1 

« 

3 

n 

3 

it 

2 

it 

2 

it 

3 

it 

5 

it 

8 

it 

6 

it 

4 

it 

1 

it 

3 

it 

1 

it 

41 

OAYS  BNBD  <  7  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

w 

250 

REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2H  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  8007  -  8512 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  10-25  YRS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

33 

92 

39 

03-05 

LST 

31 

95 

35 

06-08 

LST 

28 

99 

33 

09-1 1 

LST 

32 

97 

36 

12-19 

LST 

36 

95 

39 

15-17 

LST 

90 

97 

30 

18-20 

LST 

31 

91 

34 

21-23 

LST 

29 

93 

90 

ALL  HOURS 

33 

99 

35 

8.  % 

FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

19 

30 

22 

03-05 

LST 

16 

27 

21 

06-08 

LST 

17 

28 

20 

09-11 

LST 

22 

31 

26 

i2-n 

LST 

23 

31 

29 

15-17 

LST 

31 

29 

22 

18-20 

LST 

25 

30 

25 

21-23 

LST 

19 

28 

28 

ALL  HOURS 

22 

29 

29 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

13 

19 

15 

03-05  LST 

1 1 

16 

13 

06-08  LST 

19 

15 

12 

09-11  LST 

16 

22 

12 

12-19  LST 

21 

21 

17 

15-17  LST 

16 

18 

17 

13-20  LST 

16 

20 

20 

21-23  LST 

12 

18 

20 

ALL  HOURS 

15 

19 

16 

10.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

200/0 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02  l^T 

0 

0 

1 

03-05  LST 

0 

0 

1 

06-08  LST 

0 

0 

0 

09- M  LST 

0 

0 

0 

1  2-1  9  LST 

1 

1 

1 

15-17  LST 

1 

0 

0 

13-20  LST 

2 

0 

0 

ECR-CLT9 


MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

33 

91 

59 

60 

51 

32 

38 

98 

58 

57 

38 

95 

59 

58 

99 

33 

91 

56 

51 

53 

31 

35 

95 

51 

39 

31 

37 

93 

50 

90 

29 

39 

50 

50 

99 

32 

92 

98 

53 

98 

32 

90 

50 

59 

98 

MI  (SOURCE  NO.  1) 

: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

29 

28 

90 

53 

95 

21 

28 

39 

52 

95 

29 

30 

92 

50 

92 

26 

26 

48 

93 

95 

26 

29 

38 

95 

32 

29 

29 

39 

93 

39 

21 

26 

92 

93 

36 

26 

28 

37 

96 

93 

25 

27 

90 

97 

90 

MI  (SOURCE  NO.  1) 

: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

17 

18 

31 

37 

35 

13 

20 

29 

39 

35 

19 

20 

33 

38 

35 

17 

13 

32 

39 

35 

15 

16 

26 

37 

25 

16 

19 

21 

31 

26 

18 

19 

23 

32 

29 

16 

21 

23 

33 

39 

16 

17 

27 

35 

33 

5  MI 

(SOURCE 

NO. 

1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

0 

0 

9 

2 

9 

•  0 

1 

3 

1 

3 

1 

0 

2 

1 

5 

1 

1 

0 

2 

3 

1 

0 

0 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

2 

1 

0 

1 

0 

3 

? 

1 

1 

1 

1 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

92 

31 

27 

29 

90 

39 

27 

23 

32 

39 

35 

25 

29 

23 

38 

33 

30 

31 

28 

39 

32 

31 

28 

23 

36 

33 

27 

30 

29 

36 

36 

29 

27 

23 

36 

90 

27 

28 

29 

38 

36 

28 

28 

26 

38 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

25 

18 

16 

20 

28 

26 

13 

19 

20 

27 

25 

19 

19 

16 

28 

25 

18 

23 

17 

29 

29 

18 

23 

19 

27 

22 

16 

25 

16 

27 

28 

21 

20 

17 

28 

28 

15 

18 

15 

28 

25 

17 

20 

17 

28 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

17 

13 

13 

19 

20 

18 

6 

10 

11 

18 

16 

6 

1 1 

9 

19 

16 

10 

15 

13 

20 

17 

7 

18 

10 

19 

19 

8 

18 

11 

18 

17 

19 

19 

10 

19 

16 

11 

13 

10 

19 

16 

9 

19 

1 1 

19 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

2 

0 

1 

]  1  ^  ]  I 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

iTATION:  HOFN,  ICELAND  STATION  #:  040820  ICAO  ID:  BIHN 
LOCATION:  64°l8'N,  15°13'W  ELEVATION  (FEET):  30  LST  =  GMT:  +1 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  OCT  1986  PERIOD:  8007-8512 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (?  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

m;r 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

it 

¥ 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

03-05 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

# 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

06-08 

LST 

it 

a 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

09-11 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

12-14 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

15-17 

LST 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

18-20 

LST 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

21-23 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

ALL  HOURS 

2.  ? 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR  1 

DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

it 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

03-05 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

06-08 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

09-11 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

12-14 

l^T 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1.5-17 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

(8-20 

LST 

if 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

S’! -23 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

ALL  HOURS 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

03-05 

LST 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

06-08 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

09-1 1 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

12-14 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

15-17 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

18-20 

LST 

)t 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

21-23 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

ALL  HOURS 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

if 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

03-05 

LST 

a 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

06-08 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

09-1 1 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

12-14 

LST 

it 

it- 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

15-17 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

18-20 

LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

21-23 

LST 

it 

it 

it 

it 

n 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

ALL  HOURS 

it 

it 

it 

it 

a 

it 

it 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

25  2 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #=C.0<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2^4  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

5’0URCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  8007-8512 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ  OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

•JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

11 

14 

12 

14 

17 

28 

36 

31 

14 

12 

10 

12 

18 

03-05 

LST 

10 

15 

9 

12 

17 

25 

37 

32 

16 

6 

8 

8 

16 

06-08 

LST 

11 

14 

9 

16 

19 

30 

35 

33 

13 

6 

9 

8 

17 

09-11 

LST 

9 

21 

11 

13 

12 

30 

32 

32 

15 

8 

12 

9 

17 

12-14 

LST 

12 

20 

15 

14 

15 

26 

34 

24 

13 

5 

12 

7 

16 

15-17 

LST 

18 

17 

15 

13 

13 

20 

30 

24 

12 

7 

14 

8 

16 

18-20 

LST 

16 

19 

19 

15 

13 

22 

30 

28 

14 

14 

10 

6 

17 

21-23 

LST 

10 

16 

19 

14 

20 

21 

29 

31 

15 

10 

10 

8 

17 

ALL  HOURS 

12 

17 

14 

14 

16 

25 

33 

29 

14 

9 

11 

8 

17 

6.  % 

FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

2 

1 

1 

7 

15 

20 

19 

5 

4 

2 

2 

7 

03-05 

LST 

i 

4 

2 

3 

7 

15 

21 

18 

7 

2 

2 

0 

7 

06-08 

LST 

1 

5 

2 

4 

8 

14 

19 

21 

7 

1 

1 

2 

7 

09-11 

LST 

1 

3 

4 

4 

5 

9 

16 

20 

10 

3 

3 

3 

7 

12-14 

L^T 

3 

1 

3 

4 

9 

8 

15 

11 

7 

1 

3 

1 

6 

15-17 

LST 

6 

2 

4 

5 

7 

8 

13 

15 

7 

2 

5 

2 

6 

10-20 

LST 

4 

5 

6 

4 

5 

10 

13 

15 

7 

4 

4 

1 

7 

21-23 

LST 

2 

1 

5 

4 

7 

11 

16 

19 

7 

3 

3 

3 

7 

ALL  HOURS 

2 

3 

3 

4 

7 

11 

17 

17 

7 

3 

3 

2 

7 

7.  % 

FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

1 

0 

1 

6 

6 

12 

2 

2 

1 

2 

3 

03-05 

LST 

i 

0 

1 

1 

1 

6 

12 

11 

2 

1 

1 

0 

3 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

3 

1 

6 

10 

12 

3 

1 

1 

1 

3 

09-11 

LST 

0 

0 

1 

2 

2 

3 

7 

10 

2 

2 

1 

1 

3 

12-14 

LST 

2 

1 

3 

1 

1 

3 

7 

6 

2 

1 

1 

1 

2 

15-17 

LST 

4 

0 

1 

3 

2 

2 

5 

7 

1 

1 

2 

1 

2 

18-20 

LST 

3 

1 

0 

1 

7 

4 

4 

7 

2 

2 

3 

1 

3 

21-23 

LST 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

7 

11 

2 

2 

2 

2 

3 

ALL  HOURS 

1 

# 

1 

2 

2 

4 

7 

10 

2 

2 

2 

1 

3 

8.  % 

FREQ  OF  CIG/VIS 

<  100/C 

1.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

06-08 

I^T 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

4 

1 

1 

0 

0 

1 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

# 

12-1  4 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

# 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

# 

18-20 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

# 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

# 

0 

# 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

:R-CLT9a 


OPERATIONAL,  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  REYKJAVIK,  ICELAND  STATION  #:  040300  ICAO  ID:  BIRK 

LOCATION:  64<>08'N,  21°56'W  ELEVATION  (FEET):  45  LST  =  GMT  -3-5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(° 

F) 

EXTREME  MAX 

2 

50 

50 

58 

59 

64 

69 

74 

71 

68 

58 

53 

53 

74 

MEAN  DLY  MAX 

2 

36 

37 

39 

43 

50 

55 

58 

57 

51 

44 

39 

38 

46 

MEAN 

2 

32 

33 

35 

38 

45 

49 

53 

52 

47 

40 

36 

34 

42 

MEAN  DLY  MIN 

2 

28 

28 

30 

33 

39 

44 

48 

47 

42 

36 

32 

30 

37 

EXTREME  MIN 

2 

5 

4 

6 

13 

19 

32 

39 

34 

27 

14 

10 

4 

4 

#  DAYS  >  90 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

2 

22 

20 

18 

16 

6 

1 

0 

0 

2 

9 

13 

21 

128 

«  DAYS  T  0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

2 

6.2 

9.5 

7.2 

5.9 

3.0 

3.6 

4.6 

6.5 

6.0 

4.1 

6.9 

7.4 

50.8 

MEAN 

2 

3.6 

2.5 

2.6 

1.9 

1.5 

1.5 

2.0 

2.8 

2.9 

3.6 

3.2 

3.2 

31.3 

MINIMUM 

2 

0.1 

1.0 

0.3 

0.4 

# 

0.6 

0.6 

1.1 

0.4 

1.2 

1.7 

1.5 

8.9 

MAX  24  HR 

« 

# 

# 

* 

* 

* 

ft 

ft 

#  DAYS  >0.01 

* 

» 

* 

a 

* 

n 

* 

* 

ft 

ft 

#  DAYS  To. 5 

* 

It 

* 

It 

* 

ft 

ft 

ft 

3.  SNOW  (INCHES) 


MEAN  SNOW  DEPTH 

2  4 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

ft 

MAX  SNOW  DEPTH 

2  15 

16 

12 

5 

# 

0 

0 

0 

0 

2 

10 

15 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

« 

* 

« 

■  * 

« 

ft 

#  DAYS  >0.1 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

* 

« 

* 

» 

» 

ft 

#  DAYS  7l  .5 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

« 

» 

» 

» 

• 

ft 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ($) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  : 

DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

1  77 

80 

79 

82 

82 

85 

87 

89 

81 

80 

78 

77 

82 

RH  (15  LST) 

1  77 

77 

74 

75 

67 

72 

76 

76 

70 

74 

78 

76 

74 

VAPOR  PRESS 

1  .13 

.16 

.16 

.19 

.21 

.27 

.31 

.31 

.24 

.20 

.16 

.14 

.21 

DEWPOINT 

1  23 

27 

26 

31 

35 

41 

45 

45 

38 

33 

27 

24 

33 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95$  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

E 

E 

E 

E 

E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

13 

14 

14 

12 

12 

(ALL  OBS) 

1 

|4 

15 

14 

14 

12 

MAX  (PK  GST) 

» 

* 

» 

» 

PRESSURE  ALT 

1 

1700 

1450 

1450 

1050 

950 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

CLD  COVER 

1 

6 

6 

6 

6 

6 

DAYS  T3TMS 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

DAYS  FOG  <7 

1 

1 

1 

2 

4 

2 

DAYS  BNBD  <7 

» 

JAN 

i 

FEB 

MAR 

« 

APR 

MAY 

W 

W 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

9 

9 

11 

12 

12 

12 

14 

13 

11 

10 

11 

12 

13 

13 

15 

13 

» 

* 

• 

« 

» 

« 

800 

800 

1100 

1150 

1300 

1350 

1450 

1700 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

&  DUST  (BNBD) 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

# 

1 

# 

0 

# 

« 

1 

4 

2 

4 

3 

2 

# 

2 

1 

24 

» 

» 

1 

» 

» 

• 

» 

» 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

2  54 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAT,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  ?,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2^)  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  OCT  84,  3  HRLY 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  POR  IO-3O  YRS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (?  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MI  LI 

ES  (MI) 

(SOURCE 

:  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

45 

48 

42 

46 

30 

39 

47 

41 

31 

31 

36 

43 

40 

03-05  LST 

42 

47 

40 

40 

29 

37 

43 

38 

25 

32 

38 

41 

38 

06-08  LST 

40 

41 

38 

39 

26 

38 

42 

40 

25 

24 

34 

38 

35 

09-11  LST 

37 

39 

36 

39 

29 

37 

40 

40 

23 

26 

33 

36 

35 

12-14  LST 

34 

36 

37 

41 

28 

38 

39 

37 

23 

29 

33 

36 

34 

15-17  LST 

39 

41 

38 

41 

27 

38 

42 

38 

22 

31 

35 

41 

36 

18-20  LST 

39 

43 

43 

41 

25 

36 

41 

41 

27 

3^1 

35 

41 

37 

21-23  LST 

39 

48 

41 

45 

28 

39 

45 

42 

29 

32 

37 

40 

39 

ALL  HOURS 

39 

42 

39 

41 

28 

38 

42 

40 

25 

30 

35 

39 

36 

8.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

21 

22 

16 

18 

7 

17 

23 

15 

7 

8 

15 

20 

16 

03-05  LST 

20 

16 

16 

17 

7 

12 

18 

14 

9 

8 

13 

16 

14 

06-08  LST 

17 

16 

17 

13 

6 

11 

18 

13 

8 

8 

13 

15 

13 

09-n  LST 

17 

13 

14 

13 

6 

8 

15 

11 

6 

8 

13 

16 

12 

12-14  LST 

17 

16 

16 

13 

6 

11 

14 

11 

6 

6 

14 

15 

12 

15-17  LST 

17 

1 6 

14 

14 

7 

10 

15 

12 

7 

6 

15 

18 

13 

18-20  LST 

18 

17 

16 

16 

7 

12 

17 

13 

8 

7 

12 

17 

13 

21-23  LST 

19 

23 

16 

16 

7 

19 

20 

15 

9 

9 

16 

19 

16 

ALL  HOURS 

18 

18 

16 

15 

7 

12 

17 

13 

7 

7 

14 

17 

13 

9.  %.  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

12 

14 

9 

9 

3 

9 

14 

9 

4 

3 

9 

1 1 

9 

03-05  LST 

10 

8 

9 

10 

4 

7 

12 

7 

4 

3 

6 

9 

8 

06-08  LST 

9 

9 

9 

8 

3 

4 

11 

7 

4 

4 

7 

9 

7 

09-11  LST 

1 1 

9 

9 

8 

2 

4 

8 

6 

3 

4 

7 

9 

7 

12-14  LST 

10 

9 

10 

8 

2 

5 

8 

6 

2 

2 

8 

8 

6 

15-17  LST 

9 

10 

9 

7 

2 

5 

9 

6 

3 

3 

6 

8 

6 

18-20  LST 

9 

10 

7 

8 

3 

5 

10 

5 

3 

2 

6 

9 

6 

21-23  LST 

1 1 

14 

9 

8 

4 

9 

12 

8 

4 

3 

8 

1 1 

8 

ALL  HOURS 

10 

10 

9 

8 

3 

6 

10 

7 

3 

3 

7 

9 

7 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

5 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

2 

1 

2 

# 

1 

2 

# 

0 

0 

# 

1 

1 

03-05  LST 

2 

1 

1 

2 

# 

2 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

06-08  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

09-11  LST 

3 

1 

1 

2 

# 

1 

1 

2 

1 

12-14  LST 

2 

1 

1 

1 

» 

0 

0 

1 

1 

1 

15-17  LST 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

1 

1 

1 

18-20  LST 

» 

1 

1 

1 

» 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

21-23  LST 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

// 

# 

2 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

2 

# 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

ECR-MNF-4 


255 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  REYKJAVIK,  ICELAND  STATION  #:  040300  ICAO  ID:  BIRK 

LOCATION:  64®08'N,  21“56'W  ELEVATION  (FEET):  45  LST  =  GMT  -3.5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985  PERIOD:  VARIED 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

// 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

// 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

06-08  LST 

# 

0 

// 

0 

» 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

» 

09-11  LST 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

it 

12-14  LST 

# 

// 

» 

0 

# 

// 

0 

0 

» 

# 

it 

15-17  LST 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

it 

18-20  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

it 

21-23  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

it 

ALL  HOURS 

# 

it 

# 

» 

# 

0 

# 

# 

# 

it 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

12 

23 

16 

22 

20 

25 

28 

29 

24 

20 

17 

14 

21 

03-05  LST 

13 

19 

17 

21 

20 

28 

33 

28 

23 

23 

16 

14 

21 

06-08  LST 

13 

20 

17 

21 

18 

29 

27 

31 

21 

23 

15 

14 

21 

09-11  LST 

11 

19 

17 

19 

16 

26 

27 

27 

20 

22 

17 

13 

20 

12-14  LST 

13 

20 

19 

20 

17 

24 

25 

27 

19 

23 

17 

12 

20 

15-17  LST 

12 

15 

21 

21 

21 

26 

23 

27 

20 

23 

20 

12 

20 

18-20  LST 

12 

16 

19 

21 

20 

26 

21 

27 

23 

25 

19 

13 

20 

21-23  LST 

14 

17 

18 

23 

21 

24 

22 

29 

22 

24 

17 

13 

20 

ALL  HOURS 

13 

18 

18 

21 

19 

26 

25 

28 

21 

23 

17 

13 

20 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

16 

16 

12 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

10 

13 

6 

03-05  LST 

16 

15 

13 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

10 

15 

7 

06-08  LST 

15 

12 

13 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

13 

6 

09-11  LST 

14 

12 

13 

8 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

9 

12 

6 

12-14  LST 

18 

12 

13 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

12 

13 

7 

15-17  LST 

16 

14 

13 

6 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

11 

15 

7 

18-20  LST 

13 

13 

12 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

9 

13 

6 

21-23  LST 

13 

12 

10 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

16 

6 

ALL  HOURS 

15 

13 

12 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

10 

14 

6 

4,  %  FREQ  OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

16 

10 

8 

2 

1 

1 

2 

4 

7 

7 

12 

7 

03-05  LST 

16 

15 

12 

8 

4 

2 

1 

2 

4 

7 

8 

13 

8 

06-08  LST 

15 

15 

12 

9 

5 

3 

2 

3 

5 

6 

9 

14 

8 

09-11  LST 

15 

18 

14 

9 

6 

4 

3 

3 

5 

9 

10 

15 

9 

12-14  LST 

14 

17 

14 

9 

6 

4 

3 

4 

7 

10 

13 

15 

9 

15-17  LST 

14 

17 

12 

8 

6 

3 

1 

3 

6 

8 

12 

16 

9 

18-20  LST 

13 

15 

13 

8 

4 

2 

1 

3 

5 

8 

9 

14 

8 

21-23  LST 

12 

16 

13 

8 

2 

1 

# 

2 

6 

8 

6 

14 

7 

ALL  HOURS 

14 

16 

13 

8 

5 

3 

1 

3 

5 

8 

10 

14 

8 

256 


REMARKS: 


*  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 
0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/ YEAR 


S0URCE(3):  1.  USAEETAC  DATSAV  POR  JAN  73  “  DEC  84 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING  AND/OR 

VISIBILITY  (Cl 

G/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

12 

8 

7 

2 

6 

11 

6 

2 

2 

7 

9 

7 

03-05 

LST 

8 

6 

7 

8 

2 

5 

10 

5 

3 

2 

5 

7 

6 

06-08 

LST 

8 

7 

7 

6 

1 

3 

8 

5 

3 

3 

6 

7 

5 

09-1  1 

LST 

10 

6 

7 

6 

2 

3 

6 

4 

2 

3 

6 

8 

5 

12-14 

LST 

8 

7 

9 

6 

2 

4 

5 

5 

1 

1 

6 

7 

5 

15-17 

LST 

7 

7 

7 

7 

1 

3 

6 

5 

2 

1 

5 

6 

5 

18-20 

LST 

7 

7 

6 

7 

2 

3 

8 

4 

2 

1 

5 

8 

5 

21-23 

LST 

8 

1 1 

7 

6 

3 

6 

10 

5 

2 

2 

6 

10 

6 

ALL  HOURS 

8 

8 

7 

7 

2 

4 

8 

5 

2 

2 

5 

7 

5 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

7 

5 

4 

1 

3 

7 

4 

1 

1 

4 

5 

4 

03-05 

LST 

5 

4 

4 

5 

1 

3 

6 

4 

2 

1 

3 

4 

3 

06-08 

LST 

6 

5 

5 

4 

1 

2 

4 

3 

2 

2 

4 

4 

3 

09-11 

LST 

6 

5 

5 

5 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

4 

5 

3 

12-14 

LST 

5 

5 

6 

4 

1 

2 

2 

2 

9 

1 

u 

4 

3 

15-17 

LST 

5 

4 

4 

5 

9 

2 

2 

2 

9 

9 

3 

4 

3 

18-20 

LST 

4 

4 

3 

5 

1 

2 

5 

2 

9 

9 

3 

5 

3 

21-23 

LST 

4 

7 

5 

4 

2 

3 

6 

3 

1 

1 

4 

6 

4 

ALL  HOURS 

5 

5 

5 

4 

1 

2 

4 

3 

1 

1 

4 

5 

3 

7.  i 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

5 

4 

3 

1 

2 

4 

3 

9 

9 

2 

3 

2 

03-05 

LST 

4 

2 

3 

4 

1 

1 

4 

2 

1 

9 

2 

2 

2 

06-08 

LST 

4 

3 

3 

2 

9 

9 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

09-11 

LST 

53 

3 

3 

3 

9 

1 

1 

1 

9 

1 

3 

4 

2 

12-1  4 

LST 

3 

4 

3 

3 

9 

1 

1 

9 

9 

9 

2 

3 

2 

15-17 

LST 

3 

3 

3 

3 

9 

1 

1 

1 

9 

9 

2 

2 

2 

18-20 

LST 

3 

2 

2 

2 

9 

1 

3 

1 

9 

0 

2 

3 

2 

21-23 

LST 

2 

5 

4 

1 

1 

2 

4 

2 

9 

1 

2 

4 

2 

ALL  HOURS 

3 

3 

3 

3 

9 

1 

2 

1 

9 

9 

2 

3 

2 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

1 

9 

1 

9 

9 

1 

9 

0 

0 

0 

1 

9 

03-05 

LST 

1 

# 

9 

1 

9 

0 

1 

9 

1 

9 

1 

9 

9 

06-08 

LST 

1 

1 

9 

1 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

1 

9 

9 

09-1 1 

LST 

1 

1 

9 

1 

0 

0 

9 

0 

0 

9 

1 

1 

9 

1  2-1  4 

LST 

1 

# 

9 

1 

0 

9 

0 

0 

9 

0 

9 

9 

9 

15-17 

LST 

1 

# 

9 

9 

9 

0 

9 

9 

0 

0 

9 

9 

9 

18-20 

LST 

# 

9 

9 

9 

0 

9 

1 

9 

0 

0 

1 

1 

9 

21-23 

LST 

1 

9 

9 

9 

1 

2 

9 

0 

0 

9 

1 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

9 

1 

9 

9 

1 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

ECR-MNF-4a 


257 


prepakco  iy 

USAFETAC 

STATION  NAME 

AVIANO  AB  ITAlT 

PERIOD 

•JAN  56-OfC  8!  B 

SIN  LTTIS: 
MSC  NO: 

LI^A 

LOCATION 

Nsfc  n?  fll?  36 

ELEV 

A13  FT 

160365 

AWS  CLIMATiC  BRIEF 


■iin» _ . 


PL'.'^'WC  ?: 

H'~.VHLY  raS;  JAN  7<J  -  DEC 
S’.'MVCvPY  CF  DAY  DATA!  JAN  ">6  -  HAP 


NOTE,  FOR  TEMPERATURES  EXTREMES  ONLY.  THE  PART  TIME 
PERIOD  IS  INCLUDED:  APR  74  -  JAN  81. 


Y  DATA!  JAN  ^>6  -  HAP  74,  PEB  81  -  DEC  81 
AMTS  <  UNITS  SHOWN  IN  HEADING 


CCILINC  LE  IS 

THAW  JOOO  AT 
AHO  0«  VISIBILITYj 
LfSS  THAN  3  HI 


2  58 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  AVIANO  AB,  ITALY  STATION  » :  160360  ICAO  ID.  ,IPA 

LOCATION:  H6'’02'N,  12°36'E  ELEVATION  (FEET):  413  LST  =  GM ;  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986  PERIOD:  JAN  73  “  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

1 

// 

1 

2 

4 

3 

3 

1 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

0 

0 

# 

0 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

0 

0 

1 

06-08 

LST 

# 

0 

# 

# 

1 

2 

3 

1 

1 

# 

# 

1 

09-11 

LST 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

(f 

1 

12-14 

LST 

0 

0 

1 

3 

3 

3 

1 

2 

1 

1 

15-17 

LST 

0 

# 

# 

3 

5 

7 

5 

3 

1 

2 

0 

0 

2 

18-20 

LST 

0 

1 

3 

8 

9 

7 

6 

4 

2 

# 

0 

3 

21-23 

LST 

# 

0 

1 

6 

7 

7 

3 

3 

1 

0 

2 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

1 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

(f 

2 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

15 

9 

13 

13 

10 

8 

6 

5 

8 

1 1 

8 

10 

10 

03-05 

LST 

13 

8 

10 

13 

9 

4 

4 

5 

7 

10 

7 

1 1 

8 

06-08 

LST 

12 

9 

12 

12 

9 

7 

5 

5 

7 

10 

6 

12 

9 

09-11 

LST 

1 1 

10 

13 

10 

10 

6 

3 

5 

5 

12 

7 

13 

9 

12-14 

LST 

13 

11 

11 

12 

13 

8 

4 

4 

5 

10 

9 

13 

9 

15-17 

LST 

12 

9 

12 

14 

14 

12 

7 

7 

5 

12 

10 

12 

10 

18-20 

LST 

14 

9 

13 

16 

14 

14 

9 

8 

8 

12 

10 

1 1 

1 1 

21-23 

LST 

15 

9 

14 

17 

16 

14 

9 

10 

8 

12 

10 

8 

12 

ALL  HOURS 

13 

10 

12 

13 

12 

9 

6 

6 

7 

1 1 

8 

1 1 

10 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

03-05 

LST 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

06-08 

LST 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

09-1 1 

LST 

2 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

12-14 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(if 

1 

18-20 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

21-23 

LST 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

(if 

ALL  HOURS 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

If 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS  > 

25  KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

If 

0 

0 

0 

If 

0 

If 

0 

0 

If 

If 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

If 

If 

If 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

# 

If 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

0 

If 

0 

If 

09-1 1 

LST 

0 

0 

If 

If 

If 

0 

If 

0 

0 

0 

If 

If 

If 

12-14 

LST 

0 

If 

If 

If 

0 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

15-17 

LST 

» 

0 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

0 

0 

0 

0 

If 

18-20 

LST 

If 

If 

0 

0 

If 

If 

If 

If 

0 

If 

0 

If 

If 

21-23 

LST 

0 

0 

# 

0 

0 

If 

If 

1 

0 

0 

0 

If 

If 

ALL  HOURS 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

I 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  ~  DEC  83 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

17 

1 1 

10 

5 

3 

1 

2 

0 

5 

7 

12 

18 

8 

03-05 

LST 

15 

10 

10 

8 

3 

3 

2 

1 

5 

8 

14 

15 

8 

06-08 

LST 

13 

1 1 

13 

7 

5 

3 

5 

2 

7 

10 

13 

12 

9 

09-11 

LST 

16 

1 1 

12 

4 

3 

2 

1 

2 

6 

10 

13 

14 

8 

12-1  4 

LST 

14 

7 

9 

3 

1 

3 

2 

If 

*• 

8 

13 

12 

7 

15-17 

LST 

18 

8 

9 

4 

1 

3 

1 

If 

4 

8 

15 

18 

8 

18-20 

LST 

21 

10 

1 1 

5 

2 

3 

1 

1 

5 

1 1 

15 

18 

9 

21-23 

LST 

16 

1 1 

10 

5 

3 

1 

1 

0 

5 

7 

12 

20 

8 

ALL  HOURS 

16 

10 

1 1 

5 

3 

2 

2 

1 

5 

9 

1  4 

16 

8 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1  . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

12 

5 

7 

1 

2 

1 

1 

0 

3 

5 

7 

12 

5 

03-05 

LST 

13 

6 

7 

3 

2 

1 

If 

If 

3 

4 

8 

12 

5 

06-08 

LST 

10 

7 

9 

3 

3 

2 

1 

1 

5 

6 

9 

10 

6 

09-1 1 

LST 

12 

8 

8 

2 

1 

1 

If 

1 

4 

7 

10 

10 

5 

12-14 

LST 

10 

5 

6 

2 

// 

1 

1 

0 

2 

5 

8 

3 

4 

15-17 

LST 

1 1 

5 

6 

2 

1 

If 

If 

1 

5 

9 

12 

5 

18-20 

LST 

15 

6 

7 

2 

1 

1 

If 

1 

2 

6 

8 

1 1 

5 

21-23 

LST 

13 

5 

6 

2 

1 

if 

If 

0 

3 

5 

7 

14 

5 

ALL  HOURS 

12 

6 

7 

2 

1 

1 

If 

If 

3 

5 

8 

1 1 

5 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

4 

3 

1 

1 

If 

If 

0 

1 

3 

5 

9 

3 

03-05 

LST 

9 

4 

5 

1 

1 

1 

0 

If 

2 

2 

5 

8 

3 

06-08 

LST 

8 

3 

6 

1 

2 

If 

If 

1 

2 

4 

5 

7 

3 

09-1 1 

LST 

9 

4 

5 

1 

# 

If 

If 

If 

1 

4 

6 

8 

3 

12-14 

LST 

6 

3 

2 

1 

0 

0 

If 

0 

If 

2 

5 

5 

2 

15-17 

LST 

8 

3 

2 

» 

# 

If 

If 

0 

If 

2 

5 

8 

3 

18-20 

LST 

9 

4 

3 

1 

1 

1 

0 

1 

If 

3 

5 

7 

3 

21-23 

LST 

8 

4 

4 

» 

If 

0 

If 

1 

3 

4 

1 1 

3 

ALL  HOURS 

8 

3 

4 

1 

1 

If 

If 

If 

1 

3 

5 

8 

3 

00 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

2 

1 

0 

// 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

6 

1 

03-05 

LST 

4 

2 

2 

0 

0 

If 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

1 

06-08 

LST 

4 

1 

3 

0 

If 

If 

0 

If 

If 

1 

2 

3 

1 

09-1 1 

LST 

2 

» 

2 

» 

If 

If 

If 

0 

If 

If 

2 

2 

1 

12-14 

LST 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

0 

1 

2 

If 

15-17 

LST 

2 

# 

// 

// 

0 

0 

If 

0 

0 

If 

1 

2 

If 

18-20 

LST 

3 

1 

0 

# 

If 

0 

0 

If 

0 

If 

1 

3 

1 

21-23 

LST 

5 

2 

1 

0 

If 

If 

0 

0 

0 

1 

2 

6 

1 

ALL  HOURS 

3 

1 

1 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

2 

3 

1 

2  60 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  COMISO  ITALY 

LOCATION:  36‘’59’N,  1M‘>36'E  , 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  MAY  1988 


SOURCE 

NO.  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


1.  TEMPERATURE  (°F) 


EXTREME  MAX 

1 

67 

72 

76 

81 

85 

92 

99 

97 

90 

85 

79 

67 

99 

MEAN  DLY  MAX 

1 

56 

60 

61 

66 

78 

81 

89 

80 

31 

75 

68 

62 

71 

MEAN 

1 

50 

52 

54 

60 

69 

76 

79 

77 

72 

66 

61 

55 

64 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-'13 

45 

4  6 

48 

59 

64 

65 

65 

60 

58 

54 

47 

55 

EXTREME  MIN 

1 

36 

36 

38 

40 

49 

54 

58 

58 

56 

43 

41 

38 

36 

it  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

11 

10 

2 

it 

0 

0 

27 

it  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

■  0 

■  0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  To  1  0000000000000 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  **»»»»»» 

»»»»»»»» 

MINIMUM  *»*»»»»» 

MAX  24  HR  ******** 

it  DAYS  >0.01  *»»»»»»» 

#  DAYS  T  0.5-  ******** 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

mean  ******** 

MAXIMUM  ******** 

MAX  24  HR  *»*»»»»» 

it  DAYS  >0.1  »»»»»»*» 

it  DAYS  T1.5  »*»»*»»» 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (?)  /  VAPOR  PRESSURE  ("Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (04  LST) 

1 

90 

84 

91 

31 

76 

73 

76 

76 

82 

87 

90 

93 

83 

RH  (1  3  LST) 

1 

67 

61 

6l 

47 

41 

37 

37 

40 

45 

54 

58 

61 

51 

VAPOR  PRESS 

1 

.29 

.30 

.33 

.33 

.39 

.  44 

.51 

.51 

.50 

.46 

.41 

.34 

.40 

DEWPOINT 

1 

43 

4  4 

4  6 

46 

51 

54 

58 

59 

58 

55 

52 

47 

51 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/ KNOTS)  / 

99.95?  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

$W 

$E 

$E 

W 

E 

WSW 

WSW 

WSW 

NE 

NE 

W 

$E 

NE 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

6 

2 

6 

6 

5 

5 

6 

6 

3 

4 

6 

3 

5 

(ALL  OBS) 

1 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

3 

5 

MAX  (PK  GST) 

1 

34 

32 

■  36 

40 

45 

22 

18 

26 

30 

39 

32 

22 

45 

PRESSURE  ALT 

1 

1 1  50 

1050 

1000 

1000 

1000 

800 

750 

800 

900 

700 

1  000 

850 

1  1  50 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  ■ 

IHUNDEHSrORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  & 

DUST 

'  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

0 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

DAYS  TSTMS 

1 

3 

2 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

3 

2 

17 

DAYS  FOG  <  7 

1 

2 

4 

3 

4 

2 

3 

2 

1 

4 

4 

2 

3 

30 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

»  »  »  *  » 

K  »  K  » 

»  »  »  »  « 

»  »  «  *  K 

»  »  »  » 


»  »  »  »  » 

»  *  »  K 

K  »  K  »  « 

K  »  »  »  » 

«  «  K  » 


STATION  #:  164751  ICAO  ID:  LICB 

ELEVATION  (FEET):-  722  LST  =  GMT  -H 

PEFIOD:  7301-8612 


2  6  1 


r 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  »  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0,05  INCH,  OR  0,5$,  AS 
APPLICABLE  $  -  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1,  USAFETAC  DATS AV  POR  7301-8612 

2. 


7.  PERCENTAGE 

:  FREQUENCY 

OF  OCCURRENCE  ($ 

FREQ)  OF 

■  CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

17 

25 

22 

7 

9 

7 

2 

0 

7 

7 

5 

17 

10 

03-05 

l^T 

23 

31 

28 

6 

9 

2 

2 

1 

8 

6 

12 

6 

11 

06-08 

LST 

22 

23 

13 

3 

4 

2 

2 

1 

5 

7 

9 

9 

8 

09-11 

LST 

13 

17 

18 

3 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

4 

10 

6 

12-1  A 

LST 

22 

21 

21 

7 

2 

0 

0 

3 

3 

3 

6 

12 

8 

15-17 

LST 

17 

24 

19 

6 

3 

0 

0 

2 

4 

1 

7 

14 

8 

18-20 

LST 

23 

9 

20 

21 

0 

0 

0 

7 

16 

18 

3 

16 

11 

21-23 

LST 

0 

8 

12 

57 

0 

« 

0 

0 

0 

» 

0 

53 

11 

ALL  HOURS 

17 

20 

19 

14 

3 

1 

1 

2 

6 

6 

6 

17 

9 

8.  $ 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

7 

4 

5 

7 

5 

0 

0 

0 

7 

3 

5 

3 

03-05 

LST 

0 

1 

3 

2 

2 

2 

0 

0 

1 

2 

3 

4 

2 

06-08 

LST 

0 

1 

1 

2 

0 

2 

2 

0 

2 

2 

3 

2 

1 

09-11 

LST 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

if 

12-14 

LST 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

15-17 

LST 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

29 

0 

» 

0 

0 

0 

jf 

0 

20 

4 

ALL  HOURS 

# 

1 

1 

5 

1 

1 

if 

0 

# 

1 

2 

6 

2 

9.  $ 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

3 

4 

5 

4 

5 

0 

0 

0 

2 

3 

0 

2 

03-05 

L.ST 

0 

0 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

1 

1 

3 

0 

1 

06-08 

LST 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

09-11 

LST 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

if 

15-17 

LST 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

if 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

0 

0 

0 

» 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

# 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

if 

1 

1 

if 

1 

1 0.  1 

;  FREC 

1  OF 

•  CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

2 

2 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

if 

09-1 1 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1  5-17 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

# 

0 

« 

# 

# 

1 

0 

0 

if 

if 

If 

If 

if 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  COMISO  ITALY  STATION  #:  164751  ICAO  ID:  LICB 

LOCATION:  36‘’59'N,  14<>36'E  ELEVATION  (FEET):  722  LST  =  GMT  +1 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  MAY  1988  PERIOD;  7301-8612 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

3 

1 

1 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2 

2 

2 

1 

09-11 

LST 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

9 

4 

0 

1 

12-14 

LST 

2 

1 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

15-17 

LST 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

4 

2 

2 

1 

18-20 

LST 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

3 

4 

2 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

0 

0 

0 

« 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

2 

1 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

8 

8 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

5 

3 

03-05 

LST 

11 

13 

7 

3 

5 

2 

0 

0 

4 

9 

5 

5 

5 

06-08 

LST 

■9 

10 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

3 

6 

4 

7 

4 

09-11 

LST 

11 

•  5 

18 

4 

3 

0 

0 

0 

3 

10 

11 

7 

6 

12-14 

LST 

19 

7 

18 

6 

5 

0 

0 

0 

3 

■2 

10 

2 

■  6 

15-17 

LST 

12 

5 

10 

8 

4 

0 

0 

0 

6 

5 

11 

4 

5 

18-20 

LST 

30 

9 

20 

8 

4 

0 

0 

3 

11 

0 

■7 

18 

9 

21-23 

LST 

0 

0 

25 

0 

0 

» 

0 

0 

0 

K 

0 

•  7 

3 

ALL  HOURS 

12 

7 

14 

4 

4 

0 

# 

4 

4 

6 

7 

5 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

# 

21-23 

UST 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

0 

0 

0 

« 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

0 

# 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

' 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

5 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

2 

03-05 

LST 

1 

2 

4 

1 

6 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

06-08 

LST 

3 

2 

4 

1 

11 

0 

0 

1 

2 

2 

0 

0 

2 

09-1  1 

LST 

1 

1 

5 

) 

12 

0 

0 

0 

3 

2 

0 

0 

2 

12-14 

LST 

3 

2 

4 

2 

■  6 

0 

0 

0 

1 

5 

1 

0 

2 

15-17 

LST 

3 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

37 

0 

8 

» 

0 

0 

0 

« 

0 

0 

4 

ALL  HOURS 

1 

2 

8 

1 

7 

0 

0 

# 

1 

3 

# 

0 

2 

26  3 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2‘l  HRS/DAY  OR  <  1  2  MONTHS/ YEAR 

SOURCE(?):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7301-8612 

2. 

3! 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

V  IS  IB  I L  IT  Y 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

lST 

0 

0 

1 

1 

4 

5 

0 

0 

0 

? 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

0 

0 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

06-08 

LST 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

09-11 

LST 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

It 

1  2-M 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

It 

15-17 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

It 

13-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-2  3 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

// 

It 

It 

1 

1 

1 

0 

0 

It 

It 

1 

It 

It 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIO/ VIS 

<  500/1 

.  5  MI  : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

1 

1 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

0 

0 

2 

0 

2 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

It 

09-1 1 

LST 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

It 

12-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

It 

1  5-17 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

It 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

It 

It 

It 

It 

1 

1 

0 

0 

It 

It 

1 

It 

It 

7.  % 

FREQ 

OF 

Cl G/ VIS 

<  300/1 

MI  : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

1 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

0 

0 

2 

0 

2 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

It 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

C 

It 

12-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

0 

0 

0 

» 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

It 

0 

It 

It 

1 

1 

0 

0 

It 

It 

If 

It 

It 

8.  % 

FREQ 

OF 

Cl G/ VIS 

<  100/0 

.25  MI 

■ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

It 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

It 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1  2-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1  5-17 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

0 

0 

0 

* 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

It 

0 

0 

It 

0 

It 

0 

0 

It 

It 

It 

0 

It 

ECR-AGK-la 


2  6  4 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  CROTCNE,  IT 
LOCATION:  39“OQ'  N,  17°06'  E 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  AUG  1988 


SOURCE 


STATION  //:  1  63500 

ELEVATION  (FEET):  528 
PERIOD:  7301-8612 


ICAO  ID:  LIBC 
LST  =  GMT  +1 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

2 

67 

68 

75 

76 

86 

95 

99 

97 

95 

85 

76 

68 

99 

MEAN  DLY  MAX 

1 

54 

54 

57 

6) 

71 

79 

85 

84 

78 

70 

61 

56 

68 

MEAN 

1 

48 

48 

51 

55 

63 

72 

77 

77 

72 

64 

55 

50 

61 

MEAN  DLY  MIN 

1 

42 

42 

45 

47 

54 

61 

67 

67 

63 

57 

49 

44 

53 

EXTREME  MIN 

2 

24 

32 

32 

38 

42 

54 

54 

58 

52 

48 

38 

33 

24 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

6 

# 

0 

0 

0 

14 

/f  DAYS  <  32 

1 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

■3 

It  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

» 

n 

# 

it 

it 

it 

* 

» 

» 

it 

MEAN 

3 

2,8 

3.4 

1  .0 

1  *0 

0,4 

0.1 

0.6 

1  .5 

4.5 

4.1 

4.5 

27.7 

MINIMUM 

it 

it 

it  - 

it 

it 

» 

*  . 

» 

it 

MAX  2U  hr 

* 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

» 

* 

» 

it 

it  DAYS  >  0.01 

* 

* 

n 

it 

it 

it 

it 

* 

it 

It  DAYS  T  0.5- 

* 

a 

it 

it 

it 

it 

* 

* 

* 

it 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

It 

it 

it 

it 

it 

* 

» 

it 

MAXIMUM 

% 

* 

» 

it 

it 

it 

it 

it 

* 

* 

* 

a 

MAX  24  hr 

* 

* 

it 

a 

it 

it 

it 

* 

* 

* 

it 

It  DAYS  >0.1 

* 

it 

it 

it 

it 

* 

* 

» 

it 

It  DAYS  ■>1.5 

* 

It 

it 

it 

it 

it 

♦ 

» 

* 

it 

4,  MFAN  RELATIVE  HUMIDITY  {%)  / 

VAPOR 

PRESSURE  ( 

"Hg) 

/  DEWPOINT  (®F) 

RH  (03  LST) 

1 

83 

84 

83 

86 

87 

79 

77 

75 

82 

35 

86 

85 

83 

RH  ( 1 3  LST) 

1 

68 

69 

67 

65 

58 

47 

43 

48 

54 

65 

71 

7^ 

60 

VAPOR  PRESS 

1 

.21 

.27 

.30 

.34 

.43 

.49 

.55 

.58 

.54 

.46 

.37 

.30 

.41 

DEWPOINT 

1 

41 

41 

44 

47 

54 

57 

60 

62 

60 

56 

49 

44 

51 

5.  SURFACE  WINDS  (  16 

PT/KNOTS)  / 

99.95?  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

$N 

$N 

$SSW 

$SSW 

$SSW 

$SSW 

$SSW 

$NNE 

$NNE 

$NNE 

$NNE  $NNE 

$ssw 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

12 

11 

9 

8 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

7 

8 

8 

(ALL  OBS) 

1 

8 

8 

7 

6 

5 

5 

6 

5 

6 

6 

6 

8 

6 

MAX  (PK  GST) 

1 

51 

45 

46 

40 

41 

42 

40 

0 

60 

47 

46 

61 

61 

PRESSURE  ALT 

1 

1250 

1350 

1500 

1100 

1250 

850 

800 

850 

950 

1150 

1  300 

1  300 

1  350 

6,  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG  /  BLOWING  SAND  & 

DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

3 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

DAYS  TSTMS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

5 

3 

1 

DAYS  FOG  <  7 

1 

15 

17 

19 

20 

16 

10 

8 

10 

12 

15 

16 

1 6 

173 

DAYS  hNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

# 

■0 

■» 

0 

■0 

If 

« 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

2  6  5 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8612 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  POR  5  YRS 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  SUMMARY,  10  YRS 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  ; 

STATUTE 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

20 

24 

25 

19 

15 

5 

3 

2 

6 

13 

19 

19 

14 

03-05 

LST 

20 

22 

26 

19 

16 

7 

.  5 

3 

6 

13 

17 

18 

14 

06-03 

LST 

22 

23 

27 

23 

15 

6 

4 

3 

7 

15 

19 

17 

*5 

09-11 

LST 

19 

19 

23 

22 

12 

5 

4 

4 

6 

14 

16 

20 

14 

12-14 

LST 

21 

24 

28 

23 

12 

7 

7 

10 

10 

19 

20 

21 

17 

15-17 

LST 

22 

27 

26 

21 

10 

5 

5 

7 

9 

17 

20 

23 

16 

18-20 

LST 

20 

28 

28 

21 

9 

3 

3 

.  5 

8 

14 

20 

21 

15 

21-23 

LST 

18 

21 

25 

22 

9 

4  • 

2 

2 

6 

11 

19 

19 

13 

ALL  HOURS 

20 

23 

26 

21 

12 

5 

4 

5 

7 

15 

19 

20 

15 

8.  $ 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  ): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

15 

19 

19 

15 

13 

5 

2 

1 

5 

10 

15 

14 

1  1 

03-05 

LST 

14 

18 

20 

16 

14 

6 

3 

2 

5 

10 

12 

13 

1 1 

06-08 

LST 

16 

16 

21 

18 

13 

5 

3 

3 

5 

11 

13 

12 

11 

09-11 

LST 

13 

14 

16 

14 

9 

1 

2 

2 

3 

9 

10 

13 

9 

12-14 

LST 

12 

13 

-16 

13 

7 

2 

2 

4 

3 

10 

11 

12 

9 

15-17 

LST 

12 

16 

15 

13 

5 

1 

1 

2 

3 

8 

11 

13 

8 

18-20 

LST 

12 

18 

20 

14 

5 

2 

# 

1 

3 

9 

12 

14 

9 

21-23 

LST 

13 

16 

19 

17 

7 

3 

2 

1 

4 

9 

13 

13 

10 

ALL  HOURS 

13 

16 

18 

15 

9 

3 

2 

2 

4 

9 

12 

13 

10 

9.  $ 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  ) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

14 

13 

10 

10 

3 

1 

1 

3 

5 

8 

8 

7 

03-05 

LST 

10 

12 

14 

11 

11 

4 

2 

1 

4 

5 

5 

7 

7 

06-08 

LST 

10 

11 

14 

14 

10 

4 

2 

2 

4 

7 

6 

7 

7 

0^-11 

LST 

7 

8 

8 

7 

6 

1 

1 

It 

It 

4 

5 

6 

4 

12-14 

LST 

6 

5 

7 

5 

3 

1 

# 

1 

It 

4 

4 

6 

3 

15-17 

LST 

7 

8 

7 

5 

2 

It 

It 

1 

1 

4 

5 

6 

4 

18-20 

LST 

7 

10 

11 

7 

3 

1 

It 

It 

1 

4 

6 

7 

5 

21-23 

LST 

8 

11 

1 1 

11 

5 

1 

It 

1 

2 

5 

6 

8 

6 

ALL  HOURS 

8 

10 

11 

f 

6 

2 

1 

1 

2 

5 

6 

7 

5 

10.  ' 

$  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  200/0 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

2 

3 

2 

3 

It 

# 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

03-05 

LST 

2 

2 

4 

3 

5 

1 

1 

# 

1 

2 

2 

1 

2 

06-08 

LST 

3 

2 

5 

2 

3 

1 

It 

It 

2 

2 

2 

2 

2 

09-11 

LST 

1 

1 

# 

» 

0 

It 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

12-14 

LST 

0 

» 

// 

0 

# 

0 

It 

0 

It 

# 

» 

15-17 

LST 

# 

# 

// 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

» 

# 

18-20 

LST 

# 

» 

# 

It 

it 

# 

0 

0 

0 

# 

It 

1 

If 

21-23 

LST 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

It 

0 

1 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

2 

1 

1 

It 

# 

It 

It 

1 

1 

1 

1 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  CROTONE,  IT  STATION  #:  163500  ICAO  ID:  LIBC 

LOCATION:  39°00'N,  17“06’E  ELEVATION  (FEET):  528  LST  -  GMT  +1 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  AUG  1988  PERIOD;  7301-8612 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  i%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

if 

if 

if 

0 

0 

if 

1 

2 

2 

1 

1 

03-05  LST 

if 

if 

if 

if 

if 

0 

if 

if 

1 

2 

1 

# 

# 

06-08  LST 

1 

if 

if 

0 

0 

0 

if 

if 

1 

1 

1 

if 

if 

09-11  LST 

if 

if 

if 

0 

if 

0 

if 

1 

1 

1 

# 

if 

if 

12-1i|  LST 

0 

if 

if 

if 

if 

1 

1 

2 

1 

1 

« 

if 

1 

15-17  LST 

0 

if 

if 

if 

1 

1 

# 

1 

2 

2 

1 

if 

1 

15-20  LST 

1 

if 

if 

if 

if 

if 

0 

if 

if 

3 

1 

1 

1 

21-23  LST 

if 

0 

if 

if 

1 

0 

0 

1 

if 

3 

2 

# 

1 

ALL  HOURS 

if 

if 

if 

if 

if 

if 

if 

1 

1 

2 

1 

if 

1 

2.  %  FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

5 

6 

3 

1 

1 

0 

if 

1 

4 

6 

6 

3 

03-05  LST 

5 

6 

5 

3 

1 

if 

if 

if 

1 

4 

4 

4 

3 

06-08  LST 

6 

4 

5 

5 

2 

if 

if 

1 

1 

4 

5 

5 

3 

09-11  LST 

5 

3 

5 

5 

2 

if 

1 

if 

1 

4 

4 

5 

3 

12-1*1  LST 

5 

4 

4 

4 

2 

1 

1 

2 

2 

5 

4 

6 

3 

15-17  LST 

6 

7 

5 

4 

3 

# 

if 

1 

2 

5 

6 

6 

4 

18-20  LST 

5 

8 

5 

4 

1 

1 

if 

# 

1 

4 

5 

5 

3 

21-23  LST 

7 

8 

4 

6 

2 

1 

0 

1 

1 

4 

6 

6 

4 

ALL  HOURS 

6 

6 

5 

4 

2 

1 

if 

1 

1 

4 

5 

5 

3 

3.  %  FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS; 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

if 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

03-05  LST 

0 

if 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

06-08  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

09-11  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

12-1*1  LST 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

if 

15-17  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

4 

18-20  LST 

if 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

21-23  LST 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

if 

ALL  HOURS 

if 

if 

0 

if 

if 

0 

0 

if 

if 

0 

if 

if 

if 

11.  *  FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

1 

if 

2 

1 

03-05  LST 

2 

1 

1 

if 

if 

0 

if 

0 

if 

0 

1 

2 

1 

06-08  LST 

3 

1 

1 

0 

if 

0 

if 

0 

if 

if 

1 

2 

1 

09-11  LST 

5 

2 

2 

1 

if 

0 

if 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

12-1M  LST 

5 

4 

3 

1 

if 

if 

if 

if 

1 

1 

1 

3 

2 

15-17  LST 

6 

2 

2 

1 

if 

if 

1 

# 

1 

1 

1 

3 

1 

18-20  LST 

11 

1 

1 

1 

0 

if 

if 

if 

# 

if 

0 

2 

1 

21-23  LST 

3 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

if 

if 

* 

1 

3 

1 

ALL  HOURS 

J 

2 

1 

1 

if 

if 

if 

if 

1 

1 

2 

1 

REMARKS;  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE.  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  >  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S):  1. 

2. 

3. 


USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8612 
NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  POR  5  YRS 
WORLDWIDE  AIRFIELD  SUMMARY,  10  YRS 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG,  VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

8 

12 

9 

9 

3 

1 

1 

3 

4 

5 

4 

6 

03-05 

LST 

9 

8 

12 

10 

10 

4 

2 

1 

3 

4 

5 

4 

6 

06-08 

LST 

8 

8 

11 

11 

9 

3 

1 

1 

4 

5 

4 

5 

6 

09-11 

LST 

5 

4 

5 

5 

4  . 

if 

# 

if 

it 

3 

3 

3 

3 

12-14 

LST 

4 

3 

4 

2 

2 

if 

# 

1 

if 

2 

1 

3 

2 

15-17 

LST 

3 

4 

5 

3 

1 

if 

if 

» 

if 

3 

3 

4 

2 

18-20 

LST 

4 

5 

8 

4 

2 

1 

if 

0 

if 

3 

3 

5 

3 

21-23 

LST 

6 

6 

10 

8 

4 

1 

if 

1 

1 

3 

5 

4 

4 

ALL  HOURS 

6 

6 

8 

7 

5 

2 

1 

1 

1 

3 

4 

4 

4 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

5 

7 

4 

6 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

03-05 

LST 

5 

5 

8 

6 

9 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

4 

06-08 

LST 

5 

4 

7 

7 

7 

2 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

4 

09-11 

LST 

3 

2 

3 

2 

2 

0 

# 

if 

it 

1 

1 

1 

1 

12-14 

LST 

1 

it 

2 

1 

1 

it 

if 

if 

it 

# 

1 

1 

1 

15-17 

LST 

1 

1 

1 

# 

1 

it 

it 

if 

0 

1 

1 

1 

1 

18-20 

LST 

1 

1 

3 

1 

1 

it 

if 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

21-23 

LST 

3 

2 

4 

4 

2 

if 

if 

it 

it 

2 

2 

2 

2 

ALL  HOURS 

3 

2 

4 

3 

4 

1 

it 

if 

1 

2 

2 

2 

2 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

2 

4 

2 

4 

1 

if 

0 

1 

2 

1 

2 

2 

03-05 

LST 

3 

3 

5 

4 

7 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

06-08 

LST 

4 

2 

5 

3 

4  . 

1 

1 

# 

2 

3 

2 

2 

3 

09-11 

LST 

1 

2 

1 

1 

1  • 

0 

# 

if 

it 

1 

1 

1 

1 

12-14 

LST 

# 

it 

1 

# 

1 

if 

0 

if 

0 

# 

# 

1 

# 

15-17 

LST 

it 

it 

it 

» 

if 

if 

if 

0 

1 

if 

if 

18-20 

LST 

# 

it 

1 

1 

1 

if 

it 

0 

0 

# 

# 

1 

# 

21-23 

LST 

2 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

if 

0 

1 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

1 

2 

2 

2 

if 

if 

if 

1 

1 

1 

1 

1 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  10k.'C 

1.25  MI:, 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

2 

2 

2 

if 

if 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

03-05 

LST 

2 

2 

3 

2 

4 

1 

1 

if 

1 

1 

1 

1 

1 

06-08 

LST 

2 

1 

3 

2 

2 

# 

if 

if 

1 

2 

1 

1 

1 

09-11 

LST 

1 

1 

it 

it 

it 

0 

it 

0 

0 

it 

# 

# 

# 

12-14 

LST 

0 

# 

0 

it 

0 

it 

0 

it 

0 

if 

if 

if 

If 

15-17 

LST 

0 

it 

0 

it 

0 

if 

0 

0 

0 

if 

if 

0 

# 

18-20 

LST 

» 

it 

it 

0 

0 

» 

0 

0 

0 

if 

if 

if 

21-23 

LST 

1 

1 

1 

it 

if 

0 

0 

if 

0 

if 

1 

1 

# 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

1 

if 

if 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

ECR-KRW-la 


2  6  8 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  DECIMOMANNU,  ITALY  STATION  #:  165460  ICAO  ID:  LIED 
LOCATION:  39°2rN  008°58'E  ELEVATION  (FEET):  95  LST  =  GMT  +  1 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

66 

73 

77 

78 

89 

109 

104 

104 

95 

93 

82 

66 

109 

MEAN  DLY  MAX 

56 

57 

60 

63 

71 

1 

86 

86 

81 

72 

63 

58 

69 

MEAN 

49 

50 

52 

55 

63 

71 

76 

77 

72 

63 

55 

51 

61 

MEAN  DLY  MIN 

42 

43 

44 

46 

53 

60 

64 

65 

61 

55 

47 

43 

52 

EXTREME  MIN 

23 

30 

28 

32 

37 

46 

43 

39 

46 

39 

30 

24 

51 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

7 

1 

# 

0 

0 

1 

#  DAYS  <  32 

3 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

#  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

*/% 

if 

if 

if 

if 

if 

if 

* 

* 

MEAN 

1.65 

1.42 

2.05 

1.61 

0.98 

0.91 

0.08 

0.24 

1.14 

2.01 

3.98 

2.72 

18.8 

MINIMUM 

* 

if 

is 

* 

if 

* 

* 

if 

if 

if 

if 

MAX  24  HR 

* 

* 

if 

if 

* 

* 

* 

Vv 

JU 

if 

if 

if 

* 

#  DAYS  >0.01 

5 

5 

6 

5 

3 

3 

0 

1 

4 

6 

9 

8 

55 

#  DAYS  >  0.5 

i< 

if 

* 

* 

* 

if 

* 

* 

* 

if 

# 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

if 

i< 

if 

if 

if 

if 

if 

* 

if 

if 

if 

* 

MAXIMUM 

i< 

if 

if 

-A' 

-A- 

-A- 

if 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

is 

* 

* 

-A- 

if 

if 

if 

* 

if 

if 

#  DAYS  >0.1 

is 

is 

is 

* 

if 

if 

* 

if 

* 

“k 

* 

* 

#  DAYS  >1.5 

i< 

j- 

rs 

if 

if 

* 

if 

if 

if 

* 

if 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(“F) 

RH  (06  LST) 

91 

92 

93 

92 

92 

89 

87 

88 

90 

91 

92 

92 

91 

RH  (15  LST) 

65 

63 

59 

57 

50 

42 

40 

42 

49 

55 

62 

66 

54 

VAPOR  PRESS 

.29 

.29 

.30 

.33 

.39 

.46 

.53 

.56 

.55 

.44 

.35 

.31 

.40 

DEWPOINT 

43 

43 

44 

46 

51 

56 

59 

61 

60 

54 

48 

45 

56 

' 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS) 

/  99.95%  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

NW 

NW 

NW 

NW 

SSE 

NNW 

NNW 

SSE 

SSE 

NNW 

NW 

NW 

NNW 

MEAN  SPEED 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

8 

7 

6 

5 

4 

4 

6 

MAX  (PK  GSTS) 

44 

56 

45 

45 

34 

36 

34 

40 

41 

42 

55 

46 

56 

- 

PRESSURE  ALT 

650 

700 

700 

700 

600 

450 

350 

400 

350 

550 

750 

800 

800 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

CLD  COVER 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

4 

#  DAYS  TSTMS 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

2 

1 

22 

y/  DAYS  FOG 

4 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

6 

30 

REMARKS: 


*  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  C  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAEETAC  DATSAV  POR  JANUARY  1973  '  DECEMBER  1982  LIED 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

36 

39 

39 

34 

28 

03-05 

LST 

31 

31 

23 

26 

17 

06-08 

LST 

27 

29 

24 

28 

20 

09-11 

LST 

24 

26 

23 

26 

14 

12-14 

LST 

18 

22 

19 

18 

11 

15-17 

LST 

22 

27 

28 

17 

12 

18-20 

LST 

24 

31 

28 

15 

23 

21-23 

LST 

25 

36 

34 

31 

29 

ALL  HOURS 

27 

31 

27 

26 

20 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

1500/3 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

19 

22 

29 

24 

22 

03-05 

LST 

13 

13 

10 

6 

5 

06-08 

LST 

3 

3 

4 

5 

3 

09-11 

LST 

3 

4 

6 

6 

4 

12-14 

LS'^ 

4 

2 

6 

5 

4 

15-17 

LST 

11 

5 

9 

7 

12 

18-20 

LST 

15 

11 

17 

10 

19 

21-23 

LST 

13 

19 

23 

22 

25 

ALL  HOURS 

10 

10 

13 

11 

11 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

1000/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

13 

12 

21 

14 

13 

03-05 

LST 

8 

6 

5 

3 

2 

06-08 

LST 

1 

2 

2 

2 

2 

09-11 

LST 

2 

2 

3 

3 

1 

12-14 

LST 

2 

1 

3 

2 

1 

15-17 

LST 

8 

6 

6 

4 

3 

18-20 

LST 

10 

7 

10 

4 

9 

21-23 

LST 

10 

12 

13 

15 

16 

ALL  HOURS 

6 

6 

8 

6 

6 

10.  ^ 

i  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0 

.5  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

3 

3 

4 

2 

1 

03-05 

LST 

1 

1 

// 

0 

// 

06-08 

LST 

0 

0 

// 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

// 

# 

0 

0 

12-14 

LST 

# 

0 

# 

0 

0 

15-17 

LST 

2 

2 

1 

1 

1 

18-20 

LST 

6 

2 

2 

2 

1 

21-23 

LST 

6 

3 

4 

2 

3 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

1 

1 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

21 

21 

23 

29 

32 

45 

42 

33 

12 

5 

6 

11 

19 

24 

33 

21 

11 

4 

12 

18 

22 

25 

20 

7 

6 

7 

12 

16 

23 

22 

18 

4 

1 

7 

7 

15 

16 

19 

14 

5 

0 

8 

6 

14 

20 

31 

19 

17 

16 

12 

9 

19 

28 

32 

23 

25 

27 

28 

25 

27 

30 

28 

29 

14 

12 

13 

16 

21 

27 

29 

23 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANi; 

18 

18 

21 

24 

21 

33 

29 

23 

1 

1 

1 

3 

4 

13 

18 

8 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

4 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

5 

3 

1 

0 

1 

2 

2 

5 

7 

4 

1 

0 

5 

5 

3 

6 

21 

8 

13 

16 

10 

7 

8 

14 

24 

14 

20 

24 

23 

20 

17 

21 

19 

21 

8 

9 

8 

9 

8 

14 

15 

11 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

9 

8 

11 

12 

14 

24 

21 

15 

# 

0 

// 

1 

1 

7 

11 

4 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

0 

1 

# 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

// 

1 

3 

5 

2 

0 

0 

11 

3 

2 

5 

12 

5 

5 

7 

2 

4 

3 

9 

18 

8 

9 

14 

12 

14 

12 

14 

17 

13 

4 

4 

4 

5 

5 

9 

10 

6 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

# 

1 

1 

2 

3 

7 

6 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

// 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

// 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

2 

10 

3 

1 

// 

1 

1 

2 

5 

6 

3 

» 

// 

1 

1 

2 

3 

1 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  DECIMOMANNU,  ITALY 
LOCATION:  39®21'N  08“58’E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  1983 


STATION  #:  165460 

ELEVATION  (FEET) :  95 

PERIOD: 


ICAO  ID:  LIED 
LST  =  GMT  +  1 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

1 

# 

# 

4 

4 

1 

0 

4 

1 

0 

0 

4 

03-05  LST 

0 

1 

// 

// 

4 

0 

4 

1 

1 

1 

4 

0 

4 

06-08  LST 

# 

# 

# 

# 

4 

4 

0 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

09-11  LST 

# 

# 

4 

0 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

12-14  LST 

# 

# 

» 

1 

0 

1 

4 

4 

1 

1 

4 

4 

4 

15-17  LST 

0 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

2 

2 

4 

4 

1 

18-20  LST 

0 

1 

1 

1 

4 

0 

4 

0 

1 

1 

1 

4 

1 

21-23  LST 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

4 

0 

3 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

# 

1 

# 

1 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

0 

4 

4 

2.  %  FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

11 

5 

5 

2 

1 

0 

1 

1 

9 

5 

3 

4 

03-05  LST 

4 

9 

6 

5 

2 

1 

4 

1 

3 

5 

5 

5 

4 

06-08  LST 

9 

10 

8 

9 

5 

3 

1 

2 

3 

7 

8 

7 

6 

09-11  LST 

9 

12 

11 

9 

3 

2 

# 

1 

3 

7 

8 

10 

6 

12-14  LST 

8 

10 

8 

9 

4 

2 

1 

2 

3 

5 

8 

7 

6 

15-17  LST 

9 

12 

10 

12 

4 

2 

4 

1 

4 

7 

7 

8 

6 

18-20  LST 

8 

12 

8 

6 

5 

4 

1 

4 

1 

6 

6 

7 

5 

21-23  LST 

5 

9 

6 

5 

2 

4 

0 

4 

1 

8 

5 

3 

4 

ALL  HOURS 

8 

11 

8 

8 

4 

2 

4 

1 

3 

6 

7 

7 

5 

3.  %  FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

06-08  LST 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

4 

09-11  LST 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

# 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

4 

0 

4 

18-20  LST 

# 

0 

# 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

# 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

4 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

2 

1 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

03-05 

LST 

2 

1 

1 

1 

// 

0 

4 

# 

0 

1 

1 

2 

1 

06-08 

LST 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

09-11 

LST 

4 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

4. 

2 

12-14 

LST 

5 

5 

4 

5 

1 

3 

4 

2 

2 

2 

4 

5 

3 

15-17 

LST 

4 

2 

3 

3 

1 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

18-20 

LST 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

# 

0 

# 

4 

2 

1 

21-23 

LST 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

// 

0 

1 

# 

ALL  HOURS 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  %  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR 

2. 

3. 

5^  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS!)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

13 

12 

21 

14 

13 

9 

8 

11 

12 

14 

24 

21 

15 

03-05 

LST 

8 

5 

5 

2 

2 

it 

0 

it 

1 

1 

7 

11 

4 

06-08 

LST 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

1 

it 

2 

2 

1 

09-11 

LST 

1 

2 

3 

3 

1 

1 

it 

0 

1 

it 

2 

2 

2 

12-14 

LST 

2 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

it 

1 

3 

5 

2 

15-17 

LST 

8 

4 

6 

4 

3 

0 

0 

0 

3 

2 

5 

12 

5 

18-20 

LST 

10 

7 

10 

4 

9 

5 

5 

2 

4 

3 

9 

18 

8 

21-23 

LST 

10 

12 

13 

15 

16 

9 

13 

12 

13 

12 

14 

17 

13 

ALL  HOURS 

6 

5 

8 

6 

6 

4 

4 

4 

5 

4 

9 

10 

6 

6.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  1 

500/1.5  1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JVN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

8 

7 

12 

7 

4 

3 

3 

4 

5 

8 

18 

16 

8 

03-05 

LST 

4 

3 

2 

1 

1 

it 

0 

0 

1 

# 

4 

5 

2 

06-08 

LST 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

it 

0 

it 

# 

1 

1 

1 

09-11 

LST 

# 

# 

1 

2 

it 

it 

it 

0 

1 

it 

1 

1 

1 

12-14 

LST 

2 

// 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

2 

3 

1 

15-17 

LST 

7 

3 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

2 

1 

3 

10 

3 

18-20 

LST 

7 

5 

7 

3 

3 

1 

5 

1 

4 

1 

5 

15 

5 

21-23 

LST 

8 

7 

8 

8 

7 

5 

5 

5 

7 

7 

9 

13 

8 

ALL  HOURS 

4 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

7 

4 

7.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

300/1  MI 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

4 

7 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

4 

11 

10 

5 

03-05 

LST 

1 

2 

1 

0 

1 

# 

0 

0 

0- 

0 

2 

2 

1 

06-08 

LST 

# 

0 

1 

0 

0 

# 

it 

0 

0 

# 

# 

# 

V 

09-11 

LST 

0 

# 

# 

•  // 

0 

0 

it 

0 

it 

0 

it 

it 

it 

12-14 

LST 

# 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

it 

15-17 

LST 

4 

2 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

2 

18-20 

LST 

6 

3 

3 

2 

3 

0 

2 

0 

1 

0 

4 

12 

3 

21-23 

LST 

7 

4 

6 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

3 

6 

9 

4 

ALL  HOURS 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

2 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

3 

1 

1 

it 

it 

1 

1 

1 

5 

4 

2 

03-05 

LST 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

09-11 

LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

it 

it 

12-14 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

1 

it 

15-17 

LST 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

18-20 

LST 

3 

1 

2 

2 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

2 

6 

2 

21-23 

LST 

4 

2 

3 

2 

2 

it 

it 

it 

1 

1 

3 

3 

2 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

1 

it 

it 

it 

it 

it 

1 

2 

1 

272 


PflEPARCD  BY  USAFETAC 

STATION  NAME 

GHEDI/BRESCIA,  ITALY 

PERIOD 

1964-1976B 

STn  ltrs 

LIPL 

JANUARY  1978 

LOCATION 

N45  2!i  EOlO  17 

ELEV 

355’ 

«BAN  NO 
WMO  NO 

160880 

AWS  CLIMATIC  BRIEF 


275 


AWS  CLIMATIC  BRIEF  ADDENDUM 
PrAporAd  by  USAFETAC  Jul  81 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)|  HOURS  (L3T) 


2 


THUNDERSTORMS 


PERIOO=  Varied 


WMO  *  163120 

STNLTRS:  LIBV 


iiifTyif33if^ff?ii^inTTniriwf^rg^PCTrTiry!iB7i| 


ALL  HOURS 


2 


WINDS  GREATER  THAN 
25  KNOTS 


21-23 


ALL  Hams 


FLYING  WEATHER  («^FREQ) 

HOURS  (LST) 

4 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

800  ft,  and/or  2NM 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

7^23 

ALL  HOURS 

■■  ■— ■Hiroai— ■Ol 

IISICI3ES3EZ9D0dC&3E3C3]l^3^2tS3QQ  I 

iSraraSBanEiraBirairaBB 


4 

00*02 

^  03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

TA/3  f*  1  klBA 

06-08 

iui)  rt .  and/or  l/VM 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

maw;!i.ii:nB 


2 


PREPARED  BY  USAFEUC 

STATION  NAME 

MALPEnA,  riALT  (KILAED) 

PERIOD 

Varied  (aae  raMarka) 

STN  LTRS  LOC 

Jal  81 

I  LOCATION 

1  . 

HA;  38  ED08  AA 

ELEV 

768  FT 

■MONO  160600 

AWS  CLIMATIC  BRIEF 


jiESnOB 


■mi 


iFsxni 

iBiigi 


■■711 


SOURCES:  1.  USAFETAC  DATSAV  ■  lOR;  Jla66-t»cTr 
a.  USATETAC  DATSAV  -  FOR:  Jaili3-DeoT7 

3.  Worldvldc  Airfield  CllMtle  DetdCtUlana,  tnO  dl6a66,  Elev  T6T',  Ut/lOB  DU;  3T  BOOS  k3)  -  FOR:  Varied 
>>.  AMS  Cllutle  Data  -  FOR;  Varied 


*  Data  aot  availab 


Tn 


I*1M 


rF.ii.isn  Ltss 

06 -OS 

TH/\N  ,^(.WO  FT 

09-11 

AVi/QR  VISI 

i:-i4 

HI  i  n'!  vF,r>« 

1 5 .  r 

niAs  31W 

IS.  20 
ji 

Ml,  MRS 

h  :  LIS'",  [,f  SS  1 

niAN  I'l't'’  Hr  ■ 

09.11 

vis:. 

12-11 

RI] ITY  irss 

1  f) .  I" 

niAN  ’NW  1 

1  S .  20 
:  1  -  2  ^ 

\l.l.  HRS 

rf- 1  (  IJ.SS 
niAN  20'’  KT 
.\sn/np  VI SI 
BIl.ITY  I.hSS 
THAS 


2 


AWS  CLIMATIC  BRIEF  ADDENDUM  |  MlUjnaant.  ITALYf 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST) 

JAN 

FEB 

i””!  00-02 

^  03-05  " 

T"*  (TF-ra 

THUNi)LRSTnR.MS  i - 59711  '  ^ 

r  '12714 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

lS-17 

0 

0 

19-70 

"  71-73^  " 

^  ■  TTLLTIODRS  ' 

0 

0 

0 

J 

0 

# 

1  :  00-02 

03-05 

06-08 

RAIN/ORIZZLE  t  .09-11 

,  ..y-iA 

,  .  __15-1J _ 

18-20 

_21-2.3 _ 

ALL  H0"URS 

15 

lit 

ll* 

17 

^15 

17- 

15 

13 

15 

16 
It 
15 

15 

17 
_  15 

17 

17 

16 

PERIOD  Varied 
ELEVATION: 


'WMO  ♦  160800 
STNLTRS:  LDC 


l22jjj||j]j{j|29DUEiU9QLIL!iJ[2iUUI^L3L!Al31^J  I 


SN’OH/ICi;  PKI.I.KTS 


on -02 

Oi-05 

_0^08 

09-11 

12-14 

TT-JT 

ig-2n_ 
'11-2.1 
"A'LI.  HOURS 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST) 

2  00-02 
!"  03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN  [_  06-08 

son  ft.  .ind/or  2NM  09-11 

■ _ j2_-14 

15-i^ 

[ _ 18  -‘20  ‘ 

;  21- 23' 

T'  ALL  hours 


CIG/VSB  LESS  THAN 
son  ft.  .ind/or  2NM 


4-80  4-' 

'  8l  I  ! 


CIG/VSR  LESS  THAN 
iiHd  t'r .  and/or 
:  ,  NM 


00-02 
03-05 
Ob -08 

09  - 1  1 

12-14 
is-r 
18-20 
21-23 
AM.  HOURS 


lifcMhit-ll 


6  kg^.TQ- 

15  27 _ 5A _ ^ _ 

J.2  -  35_^T  65 _ 

25  Ul  58  73  31 


8  ^  U4  6U _ 

20ji»2  J 

38^  55  52 

20  JB  ^  75 

7_  1?  Tvl 

It  11  V3  53 

5  13  ’•0_  A9 

2  1  20  *  55  _  56 _ 

13  28  U5  Itl  1  22 


1  12  17  30 

It  21  21  35 

6  26  22  ItO 

0  10  I  19  1  35 

#  fzr^  » 

#  0  i  u  23 

0  1  1  7  25 

0  It  12  2f 


AW$  CLIMATIC  BRIEF  ADDENDUM  naPLK/CAPODICHINOj  ITALY 
Prtportd  by  USAFETAC  Jul  8l  |  (jlto  53  EOlU  17 


PERIOD  Varied  ^  ^ 

- — —  WMO  #  16?890 

ELEVATION-  ?89  ft  STN  LTRS  LIRN 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST)  |  JAN  j  FEB  1  MA^APR  MAY  JUN  ,  JUL  AUG|SEP  [OCT  NOV  DEC  ANN  1 


thiin')!:rstorms 


oo-o: 
n'>-os 
nA  -  ns 
05-11 

IF.-l"' 

iR-:o 

-27> 

\T.T.  HOURS 


2 

2 

U 

1 ; 

3 

?  i 

2 

2  ^ 

3 

2  , 

2 

RMN/DRi::i  F. 


SNOW/ICF  PFI.I.FTS 


00- OJ 
OS -OS 
Oh -08 
09-11 
1  J  -  U 
is-i:* 

21  -_\s 
M  l.  HOURS 
00-02 
OS -OS 
Oh -08 
“09-11 
12-11 
IS-I" 
lS-20 
21  -  2S 
Al  l.  HOURS 


a  • 

10 

9 

6  ’ 

11 

13 

9 ! 

n 

11 

8 

10 

9 ! 

9 

10 

9 

9 

8 

OCCURRENts  T0<)  INFttEftUEjn'  TO 'WARRANT  EKTRY  ' 

I  I  ‘  i  T  •  i  -  • 


WINDS  GREATER  THAN 

5.  oo-ii;  ,  i 

1  05-0.5  j 

oft’-oa  !  i 

09-11  '  i 

“  12-14  I  j 

25  KNOT.S 

N  SuKiary  •  FOR; 

—  i5-.r'  * 

1952-1971B 

18-20  1 

21  [ 

;  ALL  MOHRS  ; 

flying  weather  (%FR£0)  HOURS  (LST) 


6.  _ 

Cro/VSB  LESS  TH,\N 

00-02 

OS -OS 
06-08 

800  ft.  and/or  2NM 

09- 1 1 

6.  USAreTAC  MTSAV  - 

12-14 

PORj  Jan73-DecT9 

15-1' 

— 

18-20 

"21-23 

M,L  HOURS 

■ 

CIC/VSB  LESS  THAN 
son  f r .  and/or 

I  .  5  NM 


6,  00-02 

03 -OS 

i  rif',/VSB 

LESS  THAN 

06-08 

300  ft . 

and/or  INM 

09-11 

12-14 

is-'iT 

18-20 

21-23 

AI.L  HOURS 

rir./vsR  LESS  than 
ion  rt.  am)/or  .  2V'f 


2  8  0 


PERKX)= 


ELEVUTION:  <60  f 


FLYING  WEATNER  (%FREQ)  HOURS  (LSI) 


00-02 


IlliLiLL':!!' 


1  ^  QJ  Pl>i  k  f  \TI(  1  i- '  3  ;J  urn  I :  r«71 1 »  4  •!  r  ' 7 


THUNDERSTORMS 


RAIN/DRIZZLE 


SNOW/ ICE  PELLETS 


ALL  HOURS 


2 


k. 

00-02 

WINDS  GREATER  THAN 

7<i 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

FLYING  WEATHER  (%FRE0) 

HOURS  ILST) 

2. 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

800  ft.  and/or  2NM 

09- U 

12-14 

15-17 

18-iO 

- 

All  Hours 

IBUKEII 


CIG/VSB  LESS  THAN 
500  ft.  and/or 
1.5  fW 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20  _ 
21-23 
ALL  HOURS 


mcniBiiHiVKii 

BEiw-MtaaaareaKa 


2. 

00-02 

03-05 

Clt»/Vt»B  Lb^S  I'HAN 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

2. 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

0«-0« 

12-14 

15-17 

■ 

21-23 

ALL  HOURS 

2  8  Z 


2  8  3 


AWt  CLIMATIC  BRIIF  ADDtNDUM  FTBA.  mtT  (SAM  QltBTO 
USAFETAC  Jttl  8l  N43  4i  jOlO  2A 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (L3T) 


1  00-02 


PERIOD:  VARIED 


ELEVKTKM:  8 


THUNDERSTORMS 


RAIN/DRIZZLE 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 _ 

12-14 

15-17 

18-20 _ 

21-23 
ALL  HOURS 


00-02 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST) 


2 


CIG/VSB  LESS  THAN 
800  ft.  and/or  2rW 


00-02 _ 

03-05 

06-08 _ 

09-11 

12-14 _ 

15-17 _ 

18-20  _ 

21-23 
ALL  HOURS 


CIO/VSB  LESS  THAN 
500  ft.  and/or 
1.5  NM 


2 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

300  ft.  and/or  INM 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

5  I  12 

ZM  11 

11 


_L--  1 

7  3 

9  8 


CIG/VSB  LESS  THAN 
100  ft.  and/or  , 2NM 


2  8  4 


2  8  5 


AWS  CLIMATIC  BKIEP  ADDENDUM 
PrAoortd  bv  USAFETAC  JIU  ^ 


1  SIOONELLA  (CAMTANU).  ITALY 

PERIOD  Varied 

WMO  ♦  16459 

STN  LTRS^  LICZ 

_ N37  24  EOIA  S5 

ELEVATION:  78  f, 

FLYING  WEATHER  (%FREO) 

HOURS  (LST) 

2 

00-02 

03-05 

06 -OS 

1  iiUlwUtK^}  1  UKMd 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

- ZTTTT - 

- 1 

All  hours 

^2II^3EZ3QJI2U3^QEBQD3E3QII 


RAIN/DRIZZLE 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
AI.L  HOURS 


WINDS  GREATER  THAN 
25  KNOTS 


ALL  HOIRS 


FLYING  WEATHER  (%FRE0)  HOURS  (LST) 


00-02 


00-02 

CIG/VSB  LESS  THAN  1 

03-05 

1  96-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

1 

ALL  HOURS 

2  8  6 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  TRAPANI/BIRGI  ITALY  STATIONS  #:  164290  ICAO  ID;  LICT 

LOCATION;  37“55'N  U^ZS'E  ELEVATION  (FEET);  24  LST  -  GMT  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  July  1984  PERIOD;  Jan  73  -  Dec  82 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

73 

72 

77 

83 

91 

100 

99 

99 

100 

88 

79 

70 

100 

MEAN  DLY  MAX 

59 

60 

63 

67 

71 

78 

83 

83 

82 

76 

68 

62 

71 

MEAN 

55 

55 

57 

61 

65 

72 

78 

78 

77 

71 

63 

58 

66 

MEAN  DLY  MIN 

50 

50 

51 

55 

59 

66 

72 

73 

71 

65 

58 

53 

60 

EXTREME  MIN 

32 

33 

34 

34 

41 

49 

58 

58 

50 

47 

41 

38 

32 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

7 

6 

3 

0 

0 

0 

19 

#  DAYS  T  32 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

7.4 

4.9 

4.3 

4.8 

3.8 

1.3 

.6 

2.3 

4.2 

8.3 

9.2 

6.9 

33.8 

MEAN 

2.8 

2.2 

1.8 

1.7 

.8 

.3 

.2 

.3 

1.4 

3.5 

3.3 

3.4 

21.6 

MINIMUM 

.6 

•  1 

.3 

.3 

if 

0 

0 

0 

« 

1.2 

.8 

.5 

12.2 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

#  DAYS  >  0.01 

* 

4c 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

if  DAYS  T  0. 5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

it 

Ul 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

I 

1 

MEAN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

* 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

it 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

it 

#  DAYS  >  0.1 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

* 

A 

it 

#  DAYS  T  1.5 

* 

* 

4t 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  / 

VAPOR  PRESSURE 

;  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (04  LST) 

87 

89 

88 

87 

86 

85 

85 

85 

87 

87 

88 

88 

87 

RH  (13  LST) 

71 

72 

71 

66 

62 

49 

58 

59 

61 

64 

69 

72 

65 

VAPOR  PRESS 

.34 

.34 

.36 

.37 

.47 

.57 

.66 

.69 

.64 

.53 

.42 

.37 

.48 

DEWPOINT 

1.1 

47 

49 

50 

56 

62 

66 

67 

65 

59 

53 

49 

56 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  / 

99.95X 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

* 

PVLG  DRCTN 

SSE$ 

SSE$ 

N$ 

WNW$ 

N$ 

N$ 

N$ 

NSC 

N$ 

SSE$ 

Ng 

w$ 

M$ 

MEAN  SPEED 

9 

8 

9 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

7 

8 

9 

7 

MAX  (PK  GSTS) 

52 

47 

61 

53 

53 

39 

54 

44 

51 

58 

90 

63 

90 

1 

PRESSURE  ALT 

600 

750 

500 

600 

450 

300 

250 

350 

350 

400 

650 

650 

750 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

2 

2 

4 

4 

4 

3 

if  DAYS  TSTMS 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

5 

2 

29 

if  DAYS  FOG 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* 

if 

1 

# 

# 

7 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

2  8  7 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0,05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CAUl  >  PVLG  DRCTN  ^  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2,  National  Intelligence  Survey 

3. 


7.  PERCENTA® 

;  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(X  FREQ) 

OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

18 

15 

15 

15 

10 

11 

9 

4 

8 

12 

17 

15 

13 

03-05  LST 

18 

14 

15 

16 

11 

13 

9 

5 

8 

12 

14 

18 

13 

06-08  LST 

19 

20 

19 

25 

18 

11 

13 

14 

11 

18 

19 

21 

18 

09-11  LST 

21 

20 

17 

19 

8 

7 

6 

8 

10 

18 

17 

20 

15 

12-14  LST 

23 

19 

16 

14 

7 

7 

3 

6 

8 

15 

18 

18 

13 

15-17  LST 

21 

21 

17 

14 

5 

7 

3 

6 

7 

15 

20 

17 

13 

18-20  LST 

20 

18 

15 

12 

8 

7 

6 

7 

7 

13 

20 

17 

13 

21-23  LST 

16 

14 

15 

11 

7 

6 

7 

8 

8 

13 

17 

16 

12 

ALL  HOURS 

20 

18 

16 

16 

9 

9 

7 

7 

8 

15 

18 

18 

14 

8.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

3 

3 

4 

3 

7 

5 

2 

2 

3 

2 

1 

3 

03-05  LST 

2 

3 

4 

5 

4 

9 

6 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

06-08  LST 

1 

3 

6 

9 

8 

7 

8 

7 

3 

5 

2 

3 

5 

09-11  LST 

1 

3 

3 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

3 

1 

3 

3 

12-14  LST 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

15-17  LST 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

18-20  LST 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

21-23  LST 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

ALL  HOURS 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

9.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

03-05  LST 

1 

1 

2 

3 

2 

5 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

06-08  LST 

1 

1 

4 

5 

3 

4 

4 

3 

1 

2 

2 

1 

3 

09-11  LST 

# 

1 

1 

2 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

2 

1 

12-14  LST 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

I 

# 

1 

15-17  LST 

1 

# 

1 

1 

I 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

18-20  LST 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

21-23  LST 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10.  X  FREQ 

OT  CIG/VIS 

JAN 

<200/0 

FEB 

.5  MI: 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

« 

# 

0 

1 

I 

0 

0 

0 

1 

iF 

0 

# 

03-05  LST 

# 

# 

« 

# 

1 

# 

# 

0 

# 

0 

1 

# 

06-08  LST 

# 

# 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

1 

# 

1 

1 

09-11  LST 

0 

0 

0 

« 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

# 

12-14  LST 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

15-17  LST 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

21-23  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

« 

# 

# 

f 

# 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  TRAPANI 'L  .RGI  ITALY  STATIONS  #:  164290  ICAO  ID:  LICT 

LOCATION:  37“5'’-:  IZ^ZS'E  ELEVATION  (FEET):  24  LST  -  (MI  +1 

PREPARED  BY  '’SAt ETAC/ECR  July  1984  PERIOD:  Jan  73  -  Dec  82 


1.  PERCENTAffi  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

If 

If 

If 

0 

9 

If 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

03-05 

LST 

# 

If 

If 

0 

0 

9 

9 

9 

9 

1 

1 

1 

# 

06-08 

LST 

If 

1 

If 

9 

9 

9 

9 

0 

9 

1 

1 

9 

# 

09-11 

LST 

If 

If 

If 

If 

0 

9 

0 

0 

9 

1 

1 

9 

9 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

9 

9 

1 

1 

9 

9 

15-17 

LST 

0 

9 

0 

9 

If 

If 

0 

9 

1 

9 

1 

1 

9 

18-20 

LST 

If 

9 

1 

If 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

0 

1 

21-23 

LST 

1 

1 

9 

1 

0 

9 

9 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

If 

9 

9 

9 

9 

9 

If 

9 

9 

1 

1 

9 

9 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

5 

4 

5 

1 

If 

9 

# 

1 

5 

5 

3 

3 

03-05 

LST 

3 

5 

3 

5 

2 

9 

9 

9 

1 

3 

4 

4 

3 

06-08 

LST 

4 

6 

5 

6 

2 

1 

0 

9 

1 

3 

4 

6 

3 

09-11 

LST 

6 

6 

7 

5 

3 

1 

# 

9 

2 

4 

6 

6 

4 

12-14 

LST 

4 

6 

5 

5 

3 

1 

0 

1 

1 

4 

6 

6 

4 

15-17 

LST 

4 

7 

5 

5 

2 

9 

0 

1 

1 

3 

5 

6 

3 

18-20 

LST 

4 

6 

3 

4 

2 

9 

0 

1 

1 

2 

8 

4 

3 

21-23 

LST 

5 

6 

4 

4 

2 

1 

# 

1 

1 

4 

7 

4 

3 

ALL  HOURS 

4 

6 

4 

5 

2 

1 

# 

1 

1 

4 

5 

5 

3 

3.  X 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

09-11 

LST 

# 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17 

LST 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

ALL  HOURS 

9 

9 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

4.  X 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

2 

3 

2 

1 

# 

0 

# 

9 

2 

2 

2 

2 

03-05 

LST 

3 

1 

4 

2 

1 

# 

# 

0 

1 

1 

2 

3 

1 

06-08 

LST 

3 

2 

4 

2 

1 

9 

# 

0 

1 

1 

2 

3 

2 

09-11 

LST 

3 

3 

6 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

5 

3 

12-14 

LST 

3 

4 

5 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

3 

15-17 

LST 

5 

4 

3 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

2 

18-20 

LST 

3 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

2 

21-23 

LST 

4 

3 

3 

3 

1 

1 

0 

1 

# 

1 

2 

3 

2 

ALL  HOURS 

4 

3 

4 

3 

1 

1 

« 

# 

1 

1 

2 

4 

2 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

SOURCE (S):  1.  USAfETAC  DATSAV  FOR 

2.  National  Intelligence  Survey 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

03-05 

LST 

* 

1 

2 

2 

2 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

06-08 

LST 

1 

1 

4 

5 

3 

4 

4 

3 

1 

2 

1 

1 

3 

09-11 

LST 

# 

# 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

12-14 

LST 

1 

1 

1 

1 

It 

// 

# 

# 

1 

1 

« 

1 

15-17 

LST 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

18-20 

LST 

» 

# 

# 

1 

1 

2 

1 

1 

# 

# 

1 

« 

1 

21-23 

LST 

1 

1 

# 

It 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

1 

1 

# 

1 

03-05 

LST 

# 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

0 

# 

# 

1 

1 

06-08 

LST 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

09-11 

LST 

1 

0 

It 

1 

# 

0 

1 

# 

1 

1 

# 

1 

1 

12-14 

LST 

# 

# 

It 

# 

It 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

# 

# 

15-17 

LST 

# 

# 

1 

1 

1 

0 

# 

1 

# 

# 

1 

1 

# 

18-20 

LST 

# 

# 

1 

# 

# 

1 

It 

# 

0 

# 

21-23 

LST 

1 

# 

« 

# 

1 

# 

1 

1 

1 

# 

0 

1 

ALL  HOURS 

It 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

# 

1 

1 

7.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

# 

03-05 

LST 

It 

« 

1 

# 

1 

2 

1 

# 

0 

# 

« 

1 

# 

06-08 

LST 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

09-11 

LST 

# 

0 

# 

« 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

1 

# 

12-14 

LST 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

1 

# 

# 

0 

# 

15-17 

LST 

# 

0 

1 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

18-20 

LST 

# 

0 

# 

1 

0 

0 

* 

0 

# 

0 

# 

21-23 

LST 

# 

It 

# 

# 

# 

# 

0 

« 

1 

» 

# 

0 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

1 

# 

# 

1 

# 

# 

« 

# 

# 

8.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

1.25  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

# 

# 

0 

I 

# 

0 

0 

0 

1 

# 

0 

# 

03-05 

LST 

0 

# 

# 

0 

# 

1 

0 

« 

0 

# 

0 

# 

06-08 

LST 

0 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

12-14 

LST 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

15-17 

LST 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

18-20 

LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

21-23 

LST 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

# 

# 

f 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

4 


4 


2  90 


PtCPAREP  tY 

usafetac 

»P0U 

1085 

LOCATION*  CQll  32 


KliOO  73'OCC  05 

ILIV  I  2b  r I 


STN  L-niS: 
NSC  NO: 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


MCAM  HUHtCI  OP  OATi OCCUKMtMCE  OP 


I  BUI _ 

I  snHnuiiii 


UUUMUi 

P'JSSWv  POR: 

KOl;Rt-Y  OBS:  JAN  74  -  DEC  BJ 

SUMMARY  OF  DAY  DATA:  JAN  73  -  DEC  83 

NOTE:  SUMMARY  OF  DAY  DATA  PRODUCFO  FROM  HAND  TABULATED 

EXTRACTS  OF  OFFICIAL  ITALIAN  WEATHER  RECORDS.  FOG,  SNOWFALL 
AND  MAXIMUM  WIND  DATA  WERE  NOT  AVAILABLE. 

HOTt  ^OAliTNO 

TAVAILA8U  «  AMTS  <  UNITS  SHOWN  IN  HEADING  •*  INST ANTANiOUtKAX  WINDS 

CAV  PKIO  I  \i 

1  HRS  LIT  I  JAM  1  PC8  1  MAR  |  APR  i  HAT  1  JUM  ] 

JUt  1  AUC  1  UP  1  OCT  1  MOT  1  08C  1  AMM  1  ITR 

CEIUMC  Lf  U 
THAN  MM  f  T 
AMO  Oil  VISIBICITY 
LCSS  THAM  i  Ml 


CEIkIMC  LffU 
THAN  1)00  PT 
AMO  Ot  VISIBItirT 
Lf  S)  THAM  I  HI 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION:  VILLAFRANCA,  ITALY  STATION  //:  160900  ICAO  ID:  LIPX 

LOCATION:  45°23'N,  010°52'E  ELEVATION  (FEET):  223  LST  -  GMT  +1 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  SEP  1987  PERIOD:  7301-8612 


[ 


SOURCE 

NO.  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


1.  TEMPERATURE  (“F) 


EXTREME  MAX 

1 

59 

63 

72 

79 

88 

91 

94 

95 

88 

81 

67 

59 

95 

MEAN  DLY  MAX 

1 

41 

46 

54 

62 

71 

79 

8? 

82 

75 

64 

51 

43 

MEAN 

1 

35 

39 

46 

53 

62 

70 

74 

73 

66 

55 

44 

36 

54 

MEAN  DLY  MIN 

1 

29 

32 

39 

44 

53 

60 

65 

64 

58 

48 

38 

31 

47 

EXTREME  MIN 

1 

9 

21 

25 

30 

40 

MS 

54 

52 

43 

34 

21 

18 

9 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

10 

#  DAYS  T  32 

1 

21 

17 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

19 

70 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

* 

« 

X 

X 

* 

it 

X 

* 

X 

it 

it 

X 

MEAN 

* 

* 

X 

X 

X 

it 

X 

« 

X 

it 

it 

X 

MINIMUM 

* 

* 

* 

X 

X 

* 

it 

X 

it 

X 

it 

it 

X 

MAX  24  HR 

X 

X 

X 

It 

it 

X 

it 

X 

it 

it 

X 

#  DAYS  >0.01 

* 

* 

X 

X 

X 

it 

X 

it 

X 

it 

it 

X 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

X 

X 

X 

it 

it 

X 

it 

X 

it 

it 

X 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

* 

X 

X 

X 

it 

it 

X 

it 

X 

it 

it 

X 

MAXIMUM 

» 

» 

X 

X 

X 

# 

it 

X 

it 

X 

it 

it 

X 

MAX  24  HR 

* 

* 

X 

X 

X 

it 

it 

X 

it 

X 

it 

it 

X 

#  DAYS  >  0.1 

* 

* 

X 

X 

X 

it 

it 

X 

it 

X 

it 

it 

X 

#  DAYS  T  1 .5 

* 

» 

X 

X 

X 

it 

it 

X 

it 

X 

it 

it 

X 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

{%)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT 

(“F) 

RH  (06  LST) 

1 

92 

90 

90 

89 

92 

91 

91 

92 

94 

94 

92 

93 

92 

RH  (16  LST) 

1 

79 

67 

63 

58 

57 

55 

54 

56 

61 

69 

78 

81 

65 

VAPOR  PRESS 

1 

.19 

.20 

.26 

•  31 

.43 

.54 

.63 

.62 

.53 

.39 

.26 

.20 

.38 

DEWPOINT 

1 

31 

33 

40 

45 

54 

60 

64 

64 

60 

51 

40 

33 

48 

5.  SURFACE  ’ 

WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

$W 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E  $ESE 

$E 

$E 

$E 

$E 

$w 

$E 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

6 

10 

12 

10 

9 

8 

7 

8 

8 

10 

10 

7 

10 

(ALL  OBS) 

1 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

MAX  (PK  GST) 

1 

54 

79 

54 

60 

56 

46 

54 

77 

35 

60 

55 

60 

79 

PRESSURE  ALT 

1 

900 

1050 

850 

800 

850 

600 

600 

700 

750 

850 

900 

950 

1050 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTOIMS  / 

FOG 

/  BLOWING  SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

5  4 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

5 

5 

4 

DAYS  TSTMS 

DAYS  FOG  <  7 

1 

2  f 

4 

X 

§ 

10 

X 

10 

X 

X 

1 

X 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  »  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E. ,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCECS):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8612,  HOURLY 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

74 

59 

42 

21 

17 

11 

11 

11 

34 

47 

66 

70 

39 

03-05  LST 

75 

61 

46 

28 

24 

21 

22 

17 

41 

51 

64 

69 

44 

06-08  LST 

74 

66 

63 

53 

45 

43 

43 

42 

59 

61 

66 

67 

57 

09-11  LST 

80 

73 

62 

42 

31 

26 

24 

25 

51 

61 

69 

77 

52 

12-14  LST 

75 

58 

48 

27 

19 

15 

10 

12 

31 

45 

67 

72 

40 

15-17  LST 

77 

57 

39 

23 

15 

12 

9 

7 

28 

43 

66 

71 

37 

18-20  LST 

78 

61 

49 

28 

17 

14 

12 

12 

34 

51 

67 

74 

42 

21-23  LST 

76 

55 

38 

19 

17 

14 

15 

10 

31 

47 

65 

71 

39 

ALL  HOURS 

76 

61 

48 

30 

23 

20 

18 

17 

39 

51 

66 

71 

44 

8.  $  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

71 

55 

36 

16 

10 

8 

9 

9 

32 

45 

63 

67 

36 

03-05  LST 

71 

58 

41 

23 

20 

19 

20 

16 

40 

49 

62 

67 

41 

06-08  LST 

70 

63 

59 

49 

43 

41 

41 

40 

58 

59 

63 

64 

54 

09-11  LST 

76 

71 

59 

39 

28 

25 

22 

24 

51 

59 

67 

75 

50 

12-14  LST 

73 

56 

43 

21 

15 

12 

9 

10 

30 

42 

65 

70 

37 

15-17  LST 

75 

55 

34 

17 

10 

9 

8 

6 

27 

40 

64 

69 

34 

18-20  LST 

75 

58 

43 

23 

12 

8 

10 

11 

33 

48 

64 

71 

39 

21-23  LST 

71 

51 

33 

14 

10 

10 

12 

8 

30 

45 

62 

69 

P 

ALL  HOURS 

73 

58 

44 

26 

19 

17 

17 

16 

38 

48 

64 

69 

41 

9.  $  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

64 

45 

26 

8 

4 

3 

3 

3 

19 

33 

57 

60 

28 

03-05  LST 

64 

48 

31 

12 

11 

9 

8 

7 

25 

37 

55 

60 

31 

06-08  LST 

65 

53 

49 

36 

30 

26 

25 

23 

44 

48 

55 

58 

43 

09-11  LST 

70 

61 

47 

24 

15 

10 

8 

11 

34 

45 

59 

68 

37 

12-14  LST 

66 

46 

31 

10 

6 

3 

3 

3 

18 

29 

56 

62 

28 

15-17  LST 

67 

43 

25 

9 

3 

3 

3 

2 

13 

26 

57 

63 

26 

18-20  LST 

67 

48 

31 

10 

5 

3 

3 

4 

19 

35 

58 

63 

29 

21-23  LST 

65 

41 

24 

6 

4 

3 

2 

15 

31 

57 

61 

26 

ALL  HOURS 

66 

48 

33 

15 

10 

7 

7 

24 

36 

57 

62 

31 

10.  $  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

,5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

32 

14 

7 

/) 

0 

# 

0 

0 

0 

4 

23 

30 

10 

03-05  LST 

32 

15 

9 

1 

1 

1 

» 

1 

6 

27 

30 

10 

06-08  LST 

36 

20 

12 

1 

2 

# 

# 

3 

10 

29 

29 

12 

09-11  LST 

38 

21 

9 

1 

// 

0 

0 

1 

7 

25 

30 

11 

12-14  LST 

27 

11 

3 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

12 

22 

6 

15-17  LST 

23 

6 

2 

0 

» 

0 

# 

0 

1 

11 

24 

6 

18-20  LST 

29 

10 

2 

0 

// 

0 

0 

2 

17 

30 

8 

1 

J 

1 

f 

f 

1 

? 

18 

1 

ECR-AGK-3 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  VILLAFRANCA,  ITALY  STATION  #;  160900  ICAO  ID:  LIPX 

LXATION:  45‘’23’N,  010°52’E  ELEVATICW  (FEET):  223  LST  =  CUT  +1 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1987  PERIOD:  7301-8612 


1 .  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

(%  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS 

: 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

» 

0 

2 

4 

5 

4 

1 

1 

it 

0 

1 

03-05  LST 

0 

0 

0 

# 

it 

3 

3 

3 

1 

# 

0 

0 

1 

06-08  LST 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

2 

2 

1 

it 

0 

0 

1 

09-11  LST 

0 

0 

// 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

it 

0 

it 

1 

12-14  LST 

0 

0 

# 

it 

1 

1 

2 

1 

it 

1 

0 

0 

1 

15-17  LST 

0 

0 

1 

1 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

it 

0 

1 

18-20  LST 

0 

0 

1 

1 

3 

6 

5 

6 

2 

1 

it 

it 

2 

21-23  LST 

0 

0 

# 

1 

2 

5 

5 

6 

2 

1 

0 

it 

2 

ALL  HOURS 

0 

# 

It 

1 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

it 

it 

1 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

9 

8 

11 

9 

9 

6 

6 

4 

4 

9 

9 

9 

8 

03-05  LST 

8 

7 

10 

7 

7 

6 

4 

4 

5 

10 

8 

9 

7 

06-08  LST 

8 

7 

9 

9 

8 

6 

4 

6 

5 

11 

8 

9 

8 

09-11  LST 

10 

8 

8 

7 

10 

5 

3 

5 

4 

11 

10 

11 

8 

12-14  LST 

10 

8 

10 

8 

9 

5 

2 

3 

4 

9 

11 

9 

7 

15-17  LST 

9 

7 

10 

9 

10 

7 

4 

4 

5 

9 

10 

10 

8 

18-20  LST 

11 

9 

12 

9 

11 

7 

4 

6 

5 

9 

10 

9 

9 

21-23  LST 

11 

8 

12 

10 

9 

6 

4 

6 

5 

10 

9 

9 

8 

ALL  HOURS 

10 

8 

10 

9 

9 

6 

4 

5 

5 

10 

9 

9 

8 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  : 

ICE  PELLETS; 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

03-05  LST 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

06-08  LST 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

09-11  LST 

2 

2 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

12-14  LST 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

1 

15-17  LST 

1 

2 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

18-20  LST 

2 

2 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

21-23  LST 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

4,  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS  ( 

[INCLUDING  GUSTS): 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

1 

1 

1 

# 

it 

it 

it 

0 

it 

0 

1 

# 

03-05  LST 

1 

1 

1 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

# 

06-08  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

# 

# 

09-11  LST 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

it 

1 

it 

1 

it 

1 

1 

12-14  LST 

1 

2 

2 

1 

1 

» 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

15-17  LST 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

# 

1 

1 

18-20  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

it 

1 

1 

1 

21-23  LST 

1 

1 

1 

1 

it 

it 

it 

1 

it 

1 

1 

it 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

it 

1 

it 

1 

1 

1 

REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  //  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2M  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7301-8612,  HOURLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIGmS)  <  800/2  MI: 


SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

64 

45 

26 

8 

4 

3 

3 

3 

19 

33 

56 

60 

28 

03-05  LST 

64 

48 

31 

12 

11 

9 

8 

7 

25 

37 

55 

60 

31 

06-08  LST 

65 

53 

49 

36 

30 

26 

25 

23 

44 

48 

55 

58 

42 

09-11  LST 

70 

61 

46 

24 

15 

10 

8 

11 

34 

45 

59 

67 

37 

12-14  LST 

66 

46 

31 

10 

6 

3 

3 

3 

18 

29 

56 

62 

28 

15-17  LST 

67 

43 

25 

9 

3 

3 

3 

2 

13 

26 

57 

63 

26 

18-20  LST 

67 

48 

31 

10 

5 

3 

3 

4 

19 

35 

58 

63 

29 

21-23  LST 

64 

41 

23 

6 

4 

3 

2 

15 

31 

57 

61 

26 

ALL  HOURS  66 

6.  f  FREQ  OF  CIG/VIS 

48  33 

<  500/1.5  MI 

15 

10 

7 

7 

24 

36 

57 

62 

31 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

56 

36 

17 

4 

2 

1 

1 

if 

7 

23 

47 

30 

21 

03-05  LST 

56 

37 

23 

7 

6 

3 

2 

2 

11 

25 

47 

54 

23 

06-08  LST 

56 

42 

37 

22 

15 

11 

9 

9 

28 

34 

47 

51 

35 

09-11  LST 

63 

50 

34 

14 

6 

3 

2 

3 

20 

29 

50 

59 

28 

12-14  LST 

59 

36 

21 

4 

3 

1 

1 

if 

6 

16 

45 

54 

20 

15-17  LST 

58 

33 

17 

2 

1 

# 

1 

1 

3 

13 

45 

55 

19 

18-20  LST 

58 

37 

18 

3 

2 

1 

1 

1 

8 

21 

46 

54 

21 

21-23  LST 

57 

32 

15 

2 

2 

1 

1 

1 

5 

21 

48 

55 

20 

ALL  HOURS 

7.  %  FREQ  OF 

58 

CIG/VIS 

38 

<  300/1 

23 

1  MI; 

8 

5 

3 

2 

2 

11 

23 

47 

54 

23 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

46 

24 

12 

1 

0 

if 

if 

0 

1 

12 

34 

54 

15 

03-05  LST 

45 

26 

15 

2 

2 

1 

if 

1 

3 

14 

36 

42 

16 

06-08  LST 

48 

29 

22 

6 

5 

1 

1 

2 

10 

18 

38 

40 

18 

09-11  LST 

53 

34 

16 

3 

2 

# 

0 

if 

5 

14 

37 

45 

17 

12-14  l^T 

43 

21 

10 

# 

0 

# 

0 

if 

1 

5 

26 

38 

12 

15-17  LST 

42 

16 

7 

0 

# 

0 

if 

if 

If 

5 

25 

40 

11 

18-20  LST 

45 

23 

9 

# 

if 

if 

1 

8 

33 

43 

14 

21-23  LST 

44 

21 

9 

1 

if 

if 

if 

11 

34 

44 

14 

ALL  HOURS 

8.  %  FREQ  OF 

46 

CIG/VIS 

24  12  2 

<  100/0.25  MI: 

1 

if 

if 

if 

3 

11 

33 

42 

15 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

24 

7 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

16 

21 

6 

03-05  LST 

26 

9 

6 

1 

# 

0 

if 

if 

if 

3 

19 

22 

7 

06-08  LST 

28 

14 

8 

1 

1 

if 

if 

if 

1 

6 

21 

22 

8 

09-11  LST 

27 

14 

5 

1 

// 

if 

0 

0 

if 

4 

17 

22 

7 

12-14  LST 

15 

5 

1 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

# 

5 

15 

3 

15-17  LST 

13 

2 

# 

0 

0 

0 

if 

if 

0 

if 

3 

16 

3 

18-20  LST 

20 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

1 

10 

21 

5 

21-23  LST 

23 

5 

1 

0 

# 

if 

if 

if 

0 

1 

15 

21 

6 

ALL  HOURS 

22 

8 

3 

ff 

0 

if 

if 

# 

2 

13 

20 

6 

ECR-Aa<-3a 
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1  • 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION:  LUXEMB0UR6/FINDEL,  LUXEMBOURG  STATIONS 

LOCATION;  49“37'M,  06“12'E  ELEVATION 

prepared  by  USAFETAC/ECR  OCT  1984  PERIOD; 

#:  065900 

(FEET);  1234 
VARIED 

ICAO 
LST  - 

. 

1 

ID;  ELLX 

GMT  +1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (®F) 

• 

EXTREME  MAX 

58 

59 

68 

75 

86 

93 

93 

90 

90 

76 

60 

56 

93 

MEAN  DLY  MAX 

37 

40 

47 

52 

61 

68 

71 

71 

65 

53 

43 

38 

54 

MEAN 

33 

34 

40 

44 

53 

60 

63 

62 

56 

47 

39 

34 

47 

MEAN  DLY  MIN 

29 

29 

34 

37 

45 

51 

55 

54 

49 

41 

34 

30 

41 

EXTREME  MIN 

0 

14 

17 

23 

28 

35 

41 

41 

32 

26 

19 

5 

0 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

It 

# 

0 

0 

0 

2 

#  DAYS  T  32 

22 

20 

14 

8 

1 

0 

0 

0 

# 

3 

14 

21 

103 

#  DAYS  T  0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MEAN 

2.7 

2.6 

1.9 

2.0 

2.6 

2.7 

2.8 

3.6 

2.9 

2.4 

3.1 

3.4 

32.6 

MINIMUM 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

0.9 

0.9 

1.2 

0.7 

1.2 

0.8 

1.5 

1.1 

2.3 

1.2 

1.0 

1.2 

2.3 

#  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  y  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

t 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >0.1 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  y  1.5 

it 

* 

* 

* 

it 

* 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (06  LST) 

91 

89 

88 

83 

83 

84 

85 

87 

90 

93 

92 

92 

88 

RH  (15  LST) 

84 

74 

66 

56 

55 

56 

54 

54 

61 

73 

80 

86 

67 

VAPOR  PRESS 

.18 

.17 

.20 

.21 

.28 

.36 

.40 

.40 

.36 

.28 

.22 

.18 

.27 

DEWPOINT 

30 

29 

33 

34 

42 

49 

52 

52 

49 

42 

35 

31 

40 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

W 

ENE 

W 

W 

ENE 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

MEAN  SPEED 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

7 

7 

8 

8 

8 

MAX  (PK  GSTS) 

54 

53 

45 

45 

38 

41 

42 

36 

42 

42 

60 

52 

60 

PRESSURE  ALT 

2450 

2400 

2450 

2200 

2150 

1950 

2100 

2000 

1950 

2400 

2350 

2450 

2450 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

5 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

5 

#  DAYS  TSTMS 

1 

1 

2 

2 

5 

6 

5 

6 

3 

1 

1 

1 

34 

#  DAYS  FOG 

12 

6 

6 

3 

5 

3 

2 

5 

7 

12 

11 

13 

85 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

- w 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 


7.  PERCENTAOT  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

76 

59 

51 

26 

29 

23 

20 

21 

32 

56 

64 

69 

44 

03-05  LST 

79 

66 

59 

39 

40 

36 

31 

33 

49 

66 

70 

76 

54 

06-08  LST 

77 

72 

70 

53 

48 

46 

46 

51 

68 

79 

76 

75 

64 

09-11  LST 

81 

73 

68 

45 

40 

35 

32 

37 

55 

73 

78 

78 

58 

12-14  LST 

78 

66 

56 

39 

28 

23 

18 

21 

34 

56 

68 

71 

47 

15-17  LST 

68 

57 

42 

26 

20 

13 

13 

11 

18 

41 

57 

67 

36 

18-20  LST 

68 

54 

37 

21 

17 

13 

13 

10 

18 

41 

55 

65 

35 

21-23  LST 

69 

52 

41 

21 

20 

17 

17 

12 

20 

46 

61 

66 

37 

ALL  HOURS 

74 

62 

53 

34 

30 

26 

24 

25 

37 

57 

66 

71 

47 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

<  1500/3  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

63 

50 

42 

20 

24 

19 

17 

18 

29 

49 

54 

59 

37 

03-05  LST 

68 

56 

50 

31 

35 

33 

27 

28 

44 

61 

61 

64 

47 

06-08  LST 

67 

64 

63 

47 

43 

41 

42 

48 

63 

74 

67 

66 

57 

09-11  LST 

72 

64 

58 

30 

26 

22 

21 

30 

46 

66 

70 

69 

48 

12-14  LST 

64 

56 

39 

21 

14 

10 

8 

13 

22 

42 

54 

60 

34 

15-17  LST 

56 

46 

28 

15 

10 

7 

8 

6 

12 

31 

44 

55 

26 

18-20  LST 

57 

46 

29 

13 

12 

9 

9 

7 

14 

32 

41 

52 

27 

21-23  LST 

57 

44 

33 

14 

14 

14 

13 

10 

17 

39 

48 

55 

30 

ALL  HOURS 

63 

53 

43 

24 

22 

19 

18 

20 

31 

49 

55 

60 

38 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  1000/2  Ml: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

52 

39 

32 

16 

21 

14 

13 

14 

23 

42 

46 

49 

30 

03-05  LST 

58 

43 

42 

24 

29 

25 

20 

22 

36 

53 

53 

55 

39 

06-08  LST 

58 

52 

52 

34 

33 

30 

29 

36 

53 

66 

57 

55 

46 

09-11  LST 

61 

53 

44 

21 

17 

14 

12 

19 

34 

55 

55 

57 

37 

12-14  LST 

50 

42 

24 

13 

8 

5 

5 

7 

12 

33 

39 

50 

24 

15-17  LST 

46 

35 

18 

9 

7 

4 

4 

4 

6 

22 

34 

46 

20 

18-20  LST 

48 

35 

19 

8 

9 

6 

6 

5 

9 

24 

34 

45 

21 

21-23  LST 

48 

35 

23 

10 

10 

11 

9 

8 

14 

30 

39 

46 

24 

ALL  HOURS 

53 

42 

32 

17 

17 

14 

12 

14 

23 

41 

45 

50 

30 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<200/0 

FEB 

1.5  MI 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

13 

5 

3 

3 

2 

1 

P 

2 

1 

9 

13 

14 

6 

03-05  LST 

14 

7 

7 

3 

5 

3 

1 

3 

4 

13 

17 

16 

8 

06-08  LST 

18 

11 

9 

5 

6 

3 

1 

4 

9 

22 

19 

17 

10 

09-11  LST 

19 

11 

5 

2 

1 

# 

0 

1 

4 

16 

19 

18 

8 

12-14  LST 

15 

6 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

13 

16 

5 

15-17  LST 

11 

6 

1 

# 

# 

0 

P 

0 

P 

3 

11 

14 

4 

18-20  LST 

11 

6 

1 

// 

P 

0 

P 

0 

1 

3 

10 

14 

4 

21-23  LST 

12 

5 

2 

1 

1 

1 

P 

1 

1 

5 

12 

14 

5 

ALL  HOURS 

14 

7 

4 

2 

2 

1 

P 

1 

3 

10 

14 

16 

6 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  LUXEMBOURG/FINDEL,  LUXEMBOURG  STATIONS  065900  ICAO  ID:  ELLX 

LOCATION:  49‘’37’N,  06°12'E  ELEVATION  (FEET):  1234  LST  -  GMT  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984  PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

f 

03-05 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

1 

# 

1 

0 

0 

H 

H 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

H 

# 

0 

0 

0 

i 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

f 

II 

0 

0 

0 

H 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

# 

# 

0 

II 

# 

H 

15-17 

LST 

# 

# 

# 

1 

1 

3 

2 

2 

0 

# 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

# 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

« 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

# 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

# 

# 

1 

2 

1 

1 

# 

II 

# 

# 

2.  % 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

13 

8 

15 

11 

12 

8 

7 

8 

7 

13 

16 

19 

11 

03-05 

LST 

14 

11 

14 

10 

11 

7 

6 

6 

8 

13 

17 

18 

11 

06-08 

LST 

17 

13 

16 

10 

15 

10 

9 

8 

9 

15 

17 

17 

13 

09-11 

LST 

18 

13 

19 

12 

15 

11 

8 

6 

10 

19 

19 

21 

14 

12-14 

LST 

17 

13 

16 

14 

15 

10 

7 

5 

9 

15 

16 

18 

13 

15-17 

LST 

17 

14 

19 

13 

15 

10 

8 

7 

11 

13 

18 

19 

14 

18-20 

LST 

15 

13 

18 

14 

14 

11 

9 

6 

9 

13 

20 

17 

13 

21-23 

LST 

13 

11 

17 

10 

14 

8 

7 

6 

7 

14 

19 

20 

12 

ALL  HOURS 

16 

12 

17 

12 

14 

9 

8 

6 

9 

14 

18 

19 

13 

3.  % 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  : 

ICE  PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

5 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

H 

2 

5 

2 

03-05 

LST 

5 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

2 

06-08 

LST 

6 

6 

4 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

H 

2 

6 

3 

09-11 

LST 

9 

10 

4 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

H 

4 

7 

3 

12-14 

LST 

8 

8 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

H 

3 

9 

3 

15-17 

LST 

8 

6 

4 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

3 

18-20 

LST 

9 

7 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

2 

6 

2 

21-23 

LST 

8 

6 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

n 

2 

5 

2 

ALL  HOURS 

7 

7 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

n 

2 

6 

2 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

0 

H 

H 

1 

1 

2 

1 

03-05 

LST 

1 

1 

1 

t 

a 

)? 

0 

# 

1 

rr 

4 

3 

1 

06-08 

LST 

1 

# 

2 

1 

# 

It 

0 

n 

II 

1 

2 

4 

1 

09-11 

LST 

2 

2 

2 

1 

I 

1 

# 

1 

1 

2 

3 

1 

12-14 

LST 

3 

2 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

15-17 

LST 

2 

1 

3 

1 

1 

» 

1 

» 

II 

# 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

3 

1 

2 

1 

1 

n 

It 

0 

II 

1 

2 

2 

1 

21-23 

LST 

2 

1 

2 

1 

# 

0 

II 

II 

n 

1 

3 

2 

1 

ALL  HOURS 

2 

1 

2 

1 

If 

II 

II 

1 

1 

2 

3 

1 

I 


REMARKS:  *  »  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

f  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

48 

38 

28 

15 

19 

14 

12 

14 

22 

39 

43 

46 

28 

03-05 

LST 

54 

41 

39 

23 

27 

24 

19 

22 

35 

50 

50 

51 

36 

06-08 

LST 

55 

49 

50 

33 

32 

28 

27 

35 

50 

64 

55 

50 

44 

09-11 

LST 

59 

50 

41 

20 

15 

12 

10 

18 

32 

53 

53 

54 

35 

12-14 

LST 

47 

39 

23 

12 

8 

4 

4 

6 

11 

30 

36 

47 

22 

15-17 

LST 

42 

33 

16 

8 

7 

3 

4 

3 

5 

20 

32 

43 

18 

18-20 

LST 

44 

33 

18 

8 

8 

5 

6 

5 

8 

23 

32 

43 

20 

21-23 

LST 

44 

34 

21 

9 

10 

10 

9 

8 

13 

27 

35 

43 

22 

ALL  HOURS 

49 

40 

30 

16 

16 

12 

11 

14 

22 

38 

42 

47 

28 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

32 

19 

14 

9 

9 

7 

4 

6 

11 

24 

28 

34 

17 

03-05 

LST 

38 

24 

22 

12 

14 

13 

8 

11 

18 

35 

36 

36 

22 

06-08 

LST 

39 

28 

27 

16 

18 

13 

12 

18 

28 

44 

38 

37 

27 

09-11 

LST 

39 

29 

23 

10 

6 

6 

3 

7 

16 

35 

35 

38 

21 

12-14 

LST 

31 

18 

9 

4 

3 

1 

1 

2 

5 

16 

22 

33 

12 

15-17 

LST 

26 

14 

6 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

10 

21 

31 

10 

io-20 

LST 

30 

16 

7 

5 

3 

1 

3 

3 

4 

12 

22 

31 

12 

21-23 

LST 

32 

17 

10 

6 

4 

4 

3 

5 

7 

15 

22 

32 

13 

ALL  HOURS 

33 

21 

15 

8 

7 

6 

5 

7 

11 

24 

28 

34 

17 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

,  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

19 

9 

6 

5 

4 

2 

1 

3 

4 

12 

18 

21 

9 

03-05 

LST 

20 

11 

9 

5 

7 

5 

3 

5 

6 

17 

22 

21 

11 

06-08 

LST 

25 

16 

14 

8 

10 

6 

4 

8 

16 

29 

24 

24 

15 

09-11 

LST 

28 

18 

11 

4 

2 

2 

1 

2 

8 

24 

25 

25 

12 

12-14 

LST 

21 

9 

4 

1 

1 

0 

0 

2 

10 

15 

23 

7 

15-17 

LST 

17 

9 

2 

1 

1 

# 

# 

« 

1 

5 

14 

19 

6 

18-20 

LST 

16 

9 

3 

2 

1 

0 

# 

1 

2 

6 

14 

20 

6 

21-23 

LST 

18 

9 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

8 

14 

21 

7 

ALL  HOURS 

20 

11 

6 

4 

3 

2 

1 

3 

5 

14 

18 

22 

9 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

1.25  MI 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

4 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

7 

10 

11 

4 

03-05 

LST 

10 

6 

4 

1 

3 

1 

# 

2 

3 

10 

13 

12 

6 

06-08 

LST 

13 

7 

5 

3 

4 

1 

# 

3 

6 

16 

15 

11 

7 

09-11 

LST 

14 

8 

3 

1 

# 

# 

0 

# 

2 

12 

15 

13 

6 

12-14 

LST 

10 

5 

» 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

10 

9 

3 

15-17 

LST 

8 

4 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

2 

8 

11 

3 

18-20 

LST 

7 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0- 

# 

2 

8 

10 

3 

21-23 

LST 

8 

4 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

3 

10 

11 

3 

ALL  HOURS 

10 

5 

2 

1 

1 

1 

f 

1 

2 

7 

11 

11 

4 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  DEPEEL,  NETHERLANDS  STATION  if:  063850/063500  ICAO  ID:  EHDP 
LOCATION;  51°3rN,  05°51’E  ELEVATION  (FEET):  97  LST  =  GMT  +  1 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  OCTOBER  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

>  (°F) 

EXTREME  MAX 

50 

45 

66 

73 

89 

91 

89 

91 

84 

75 

59 

48 

91 

MEAN  DLY  MAX 

37 

39 

50 

51 

61 

70 

72 

74 

64 

57 

42 

39 

61 

MEAN 

36 

36 

46 

49 

58 

66 

68 

70 

60 

53 

40 

37 

57 

MEAN  DLY  MIN 

34 

35 

43 

43 

52 

61 

64 

65 

55 

48 

37 

37 

52 

EXTREME  MIN 

14 

32 

27 

33 

37 

44 

44 

50 

39 

33 

25 

23 

14 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

#  DAYS  <  32 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2 

7 

//  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

"k 

* 

* 

* 

"k 

"k 

k 

k 

* 

* 

* 

MEAN 

2.7 

2.0 

1.6 

1.6 

2.0 

2.0 

3.4 

3.3 

3.2 

2.4 

2.3 

2.3 

28.1 

MINIMUM 

* 

JU 

* 

* 

"rC 

* 

"k 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

MAX  24  HR 

"k 

*V 

“k 

* 

* 

* 

•ic 

k 

* 

k 

V»' 

* 

#  DAYS  >0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

■s!r 

#  DAYS  >  0.5 

'V 

* 

* 

* 

•k 

k 

* 

k 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•k 

* 

* 

* 

* 

k 

#  DAYS  >  0.1 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

#  DAYS  >  1.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.X 

* 

k 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%) 

/  VAPOR  PRESSURE  1 

[IN  Hg)  / 

DEWPOINT 

(“F) 

RH  (06  LST) 

92 

91 

90 

85 

74 

83 

85 

94 

91 

92 

97 

93 

87 

RH  (15  LST) 

78 

74 

70 

56 

54 

53 

50 

43 

60 

71 

82 

88 

60 

VAPOR  PRESS 

.19 

.18 

.26 

.23 

.32 

.39 

.45 

.42 

.39 

.33 

.22 

.22 

.34 

DEWPOINT 

33 

31 

38 

37 

45 

51 

55 

53 

51 

46 

35 

35 

46 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS) 

/  99. 

95%  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

SSW 

SE 

ENE 

NE 

WSW 

WSW 

SW 

E 

SW 

SW 

SW 

W 

SW 

MEAN  SPEED 

10 

10 

12 

11 

9 

8 

9 

8 

8 

9 

9 

11 

9 

MAX  (PK  GSTS) 

31 

* 

30 

26 

* 

* 

* 

* 

26 

31 

* 

25 

31 

PRESSURE  ALT 

550 

550 

550 

650 

650 

350 

300 

450 

550 

700 

900 

500 

900 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG 

CLD  COVER 

7 

5 

7 

5 

6 

5 

6 

4 

6 

6 

6 

6 

5 

if  DAYS  TSTMS 

if 

1 

1 

1 

2 

4 

6 

5 

1 

1 

if 

1 

23 

if  DAYS  FOG 

14 

7 

2 

2 

2 

2 

1 

// 

5 

3 

6 

2 

46 

300 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  it  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  C  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAITTAC  DATSAV  POR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FR£QUENCY"‘dF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JL'N 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

69 

67 

51 

43 

33 

29 

30 

26 

44 

56 

54 

78 

48 

03-05  LST 

69 

67 

60 

51 

45 

48 

45 

41 

55 

61 

58 

65 

55 

06-08  LST 

69 

76 

69 

58 

46 

45 

48 

52 

63 

70 

59 

67 

60 

09-11  LST 

67 

70 

65 

51 

39 

34 

41 

33 

48 

59 

58 

70 

53 

12-14  LST 

63 

60 

52 

40 

23 

21 

24 

18 

30 

45 

51 

63 

41 

15-17  LST 

62 

51 

38 

24 

15 

15 

17 

13 

20 

32 

51 

65 

34 

18-20  LST 

63 

59 

45 

24 

16 

12 

12 

14 

26 

45 

53 

67 

36 

21-23  LST 

65 

62 

44 

31 

25 

19 

17 

19 

33 

50 

54 

65 

40 

ALL  HOLHS 

66 

64 

53 

40 

30 

28 

29 

27 

40 

52 

55 

66 

46 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  ; 

1500/3 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

58 

58 

41 

33 

27 

22 

24 

24 

38 

50 

46 

60 

39 

03-05  LST 

59 

61 

51 

43 

38 

42 

38 

37 

49 

55 

49 

57 

48 

06-08  LST 

59 

68 

63 

50 

38 

38 

43 

47 

59 

63 

51 

61 

53 

09-11  LST 

58 

63 

53 

30 

20 

21 

24 

22 

37 

52 

51 

61 

41 

12-14  LST 

52 

48 

34 

19 

10 

10 

11 

10 

17 

34 

41 

54 

2S 

15-17  LST 

53 

44 

29 

13 

7 

9 

9 

8 

13 

27 

42 

57 

26 

18-20  LST 

56 

52 

39 

18 

11 

8 

8 

12 

22 

36 

43 

61 

31 

21-23  LST 

56 

52 

37 

23 

20 

13 

15 

16 

27 

41 

43 

58 

33 

ALL  HOURS 

56 

56 

43 

28 

21 

20 

21 

22 

32 

45 

46 

58 

37 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

1  <  : 

1000/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

49 

48 

34 

22 

19 

14 

17 

18 

30 

42 

40 

49 

32 

03-05  LST 

49 

52 

43 

34 

28 

34 

32 

30 

39 

47 

42 

47 

36 

06-08  LST 

48 

49 

56 

40 

29 

29 

33 

39 

51 

56 

42 

48 

43 

09-11  LST 

50 

56 

41 

19 

13 

15 

15 

15 

29 

43 

44 

50 

32 

12-14  LST 

42 

39 

26 

11 

6 

8 

7 

5 

12 

24 

34 

44 

22 

15-17  LST 

45 

36 

24 

9 

4 

6 

5 

6 

9 

21 

35 

49 

21 

18-20  LST 

46 

55 

31 

13 

6 

6 

5 

7 

16 

29 

36 

52 

25 

21-23  LST 

44 

43 

30 

17 

12 

8 

10 

11 

21 

34 

34 

48 

26 

ALL  HOURS 

47 

47 

36 

20 

15 

15 

15 

16 

26 

37 

38 

48 

30 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0 

.5  MI: 

J.AN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

9 

9 

5 

3 

2 

1 

2 

3 

4 

12 

8 

9 

6 

03-05  LST 

10 

10 

7 

8 

6 

5 

7 

7 

8 

14 

8 

10 

8 

06-08  LST 

10 

12 

9 

9 

3 

3 

4 

8 

15 

22 

10 

10 

10 

09-11  LST 

12 

12 

7 

2 

it 

1 

it 

it 

4 

12 

9 

12 

6 

12-14  LST 

7 

5 

2 

it 

it 

it 

it 

it 

1 

3 

6 

8 

3 

15-17  LST 

8 

4 

1 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

5 

9 

2 

18-20  LST 

8 

5 

3 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

5 

9 

3 

21-23  LST 

7 

6 

3 

1 

it 

it 

it 

it 

2 

6 

5 

8 

3 

ALL  HOURS 

9 

8 

4 

3 

1 

1 

2 

2 

4 

9 

7 

9 

5 

301 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  DEPEEL,  NETHERLANDS  STATION:  063850/063500  ICAO  ID:  EHDP 

LOCATION:  51®31'N,  05“51’E  ELEVATION  (FEET):  97  LST  =  GMT  +  1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  OCTOBER  1983  PERIOD;  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

if 

1 

1 

1 

1 

if 

0 

0 

if 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

if 

1 

if 

0 

if 

if 

if 

06-08  LST 

C 

0 

0 

if 

1 

if 

if 

if 

if 

0 

0 

if 

if 

09-11  LST 

# 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

it 

if 

it 

12-14  LST 

0 

0 

# 

if 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

if 

0 

if 

15-17  LST 

0 

0 

if 

if 

2 

2 

2 

3 

0 

if 

if 

if 

1 

18-20  LST 

0 

# 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

if 

if 

if 

0 

1 

21-23  LST 

0 

# 

if 

0 

1 

1 

1 

1 

if 

0 

if 

if 

if 

ALL  HOURS 

# 

// 

if 

if 

1 

1 

1 

1 

if 

if 

if 

if 

if 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

19 

11 

12 

10 

10 

7 

7 

6 

9 

11 

18 

12 

11 

03-05  LST 

21 

13 

14 

12 

9 

8 

7 

8 

11 

12 

19 

12 

12 

06-08  LST 

19 

14 

14 

13 

13 

10 

11 

7 

12 

12 

19 

13 

13 

09-11  LST 

17 

14 

13 

14 

14 

12 

11 

7 

10 

12 

19 

11 

13 

12-14  LST 

16 

12 

12 

16 

13 

12 

13 

7 

10 

10 

17 

14 

13 

15-17  LST 

17 

10 

14 

12 

12 

13 

11 

11 

10 

10 

20 

17 

13 

18-20  LST 

16 

11 

15 

12 

9 

10 

9 

6 

9 

12 

20 

15 

12 

21-23  LST 

19 

9 

13 

10 

10 

7 

6 

5 

9 

12 

22 

14 

11 

ALL  HOURS 

18 

12 

13 

12 

11 

10 

9 

7 

10 

11 

19 

14 

12 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

03-05  LST 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

06-08  LST 

2 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

2 

1 

09-11  LS"^ 

3 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

1 

12-14  L£* 

2 

5 

3 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

15-17  LST 

3 

4 

3 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

18-20  LST 

2 

3 

3 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

21-23  LST 

2 

4 

2 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

4 

3 

if 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

2 

1 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OGT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

3 

1 

1 

1 

if 

if 

if 

1 

2 

6 

4 

2 

03-05 

LST 

5 

2 

2 

1 

1 

if 

0 

0 

1 

2 

5 

3 

2 

06-08 

LST 

6 

2 

2 

3 

1 

if 

if 

1 

2 

3 

7 

5 

3 

09-11 

LST 

7 

4 

5 

6 

3 

1 

1 

2 

5 

4 

10 

6 

5 

12-14 

LST 

8 

7 

7 

9 

6 

3 

3 

2 

5 

3 

11 

7 

6 

15-17 

LST 

6 

5 

5 

9 

3 

2 

1 

1 

3 

2 

7 

5 

4 

18-20 

LST 

6 

4 

2 

3 

1 

if 

1 

1 

2 

1 

5 

6 

3 

21-23 

LST 

7 

5 

2 

2 

if 

1 

0 

0 

2 

2 

7 

4 

3 

ALL  HOURS 

6 

4 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

7 

5 

3 

302 


REMARKS:  -  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  //  =  0.0<%<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982  EHDP 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

47 

46 

32 

03-05 

LST 

47 

49 

42 

06-08 

LST 

46 

56 

54 

09-11 

LST 

48 

56 

40 

12-14 

LST 

40 

38 

26 

15-17 

LST 

43 

34 

23 

18-20 

LST 

44 

42 

30 

21-23 

LST 

42 

40 

29 

ALL  HOURS 

44 

45 

34 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1.: 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

35 

36 

23 

03-05 

LST 

35 

40 

33 

06-08 

LST 

36 

48 

43 

09-11 

LST 

37 

45 

29 

12-14 

LST 

30 

28 

19 

15-17 

LST 

33 

25 

17 

18-20 

LST 

32 

33 

21 

21-23 

LST 

31 

29 

20 

ALL  HOURS 

33 

35 

26 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  : 

300/1  1 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

23 

21 

14 

03-05 

LST 

25 

28 

20 

06-08 

LST 

26 

35 

31 

09-11 

LST 

29 

35 

21 

12-14 

LST 

22 

30 

12 

15-17 

LST 

23 

17 

10 

18-20 

LST 

20 

21 

12 

21-23 

LST 

20 

18 

13 

ALL  HOURS 

24 

24 

17 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

100/0. 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

4 

6 

1 

03-05 

LST 

3 

7 

O 

06-08 

LST 

3 

6 

09-11 

LST 

5 

6 

2 

12-14 

LST 

2 

2 

0 

15-17 

LST 

2 

1 

0 

18-20 

LST 

4 

1 

it 

21-23 

LST 

3 

3 

0 

ALL  HOURS 

J 

4 

1 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

21 

18 

13 

16 

17 

33 

27 

33 

32 

29 

38 

28 

28 

32 

39 

18 

12 

13 

14 

14 

10 

6 

8 

7 

5 

8 

4 

6 

5 

6 

13 

6 

5 

7 

7 

15 

12 

8 

9 

11 

19 

14 

14 

15 

16 

MI; 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

16 

13 

9 

10 

14 

24 

22 

25 

25 

25 

28 

21 

19 

22 

28 

12 

6 

9 

9 

8 

5 

3 

4 

4 

2 

4 

2 

5 

2 

3 

9 

3 

4 

2 

5 

11 

7 

4 

5 

8 

13 

10 

10 

10 

11 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

11 

7 

5 

6 

9 

17 

16 

15 

17 

.  0 

21 

14 

11 

14 

/.O 

8 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

6 

2 

1 

2 

3 

9 

6 

5 

5 

7 

MI: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

Al.’G 

1 

1 

0 

] 

1 

4 

3 

2 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

3 

1 

it 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

it 

1 

1 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

29 

39 

38 

47 

30 

37 

45 

39 

42 

38 

50 

55 

42 

46 

42 

28 

42 

43 

49 

31 

12 

23 

33 

43 

21 

9 

21 

34 

49 

20 

16 

28 

35 

50 

24 

20 

34 

33 

45 

25 

25 

36 

37 

47 

29 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

21 

34 

29 

35 

22 

31 

38 

31 

37 

31 

42 

47 

34 

34 

34 

21 

34 

33 

37 

23 

8 

17 

24 

34 

15 

6 

13 

22 

41 

14 

11 

20 

27 

41 

17 

14 

27 

26 

36 

18 

19 

29 

29 

37 

22 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

14 

24 

21 

24 

15 

22 

28 

22 

25 

21 

34 

38 

25 

26 

25 

13 

26 

23 

27 

15 

4 

12 

17 

23 

10 

3 

10 

19 

30 

10 

5 

14 

18 

27 

11 

7 

18 

17 

24 

11 

13 

21 

20 

26 

15 

SEP 

OCT 

NCiV 

DEC 

ANN 

3 

7 

5 

5 

3 

6 

7 

4 

4 

4 

6 

11 

4 

4 

4 

1 

4 

5 

7 

3 

0 

1 

2 

;i 

1 

0 

1 

2 

3 

1 

0 

2 

2 

4 

1 

1 

3 

3 

3 

1 

n 

4 

3 

4 

2 

30  3 


PREPARED  ev  usapetac 

i'.JSt--  ;q'H 


STATIOM  NAME 
LOCATION 


5  IMMIDVI  S.  sum  RLANDS 

s^.  tons  :5 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


"  STN  LTRS  i  Hhli 

WSAN  NO 

WmO  NO  r;.,  ;  -  . 

uEAwMUMgEfi  Of  O^'^SOCCuRI'ENCf  OF 


[i.iti  f f'lm  ,t  xjJc  virirry  <■>5  source'^  -niJ  POR. 


I,  I  1.  > 

o  1  .  :  ■  1 1 


uN-T^S-O/lN  IS  Ht  AOiSr 


CCILINC  LESS 
THMM  'iOO  r  T 
AND  OR  ViSlftlLiT 

LESS  r»iAN  )  Ml 


1 

00-02  ' 

::  ' 

•vl  1 

2r>  1 

1 

03-05 

:s 

11  1 

vl  i 

2  1 

CEILINC  LESS 

06-08 

J  s 

44  1 

1  10 

29 

Than  ioOO  f  T 

09- n  1 

:n  1 

i'  1 

11  . 

IS 

AND  OR  yiSiRiLiTT 

12-U 

l  3 

24  ' 

I 

6 

LESS  Than  2  Ml 

15-17 

12 

1‘  i 

19 

6 

18-20 

1  21 

6 

_ 2J  _ 

i  It. 

1  20 

7 

ALL  HRS 

19  1 

11  1 

I  2^ 

U 

CE'L'NO  LESS  I 
THAM  200  FT 
AMO  OR  VISIt>llTY| 
LESS  Than  t/)  mi 


2 

4 

I  ^  ' 

9 

'  1 

,  t 

0 

t 

1  2  1 

2 

i  4 

j 

0 

«0 
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1 

1 
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0 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  EINDHOVEN 

NETHERLANDS 

STATION  it: 

;  063700 

ICAO 

ID: 

EHEH 

LOCATION;  51° 

27 'N 

005°23' 

E 

ELEVATION 

(FEET) ; 

:  68 

LST  = 

:  GMT 

+  1 

P.vEPARED  BY  USAFETAC/ECO  MARCH 

1983 

PERIOD:  JAN  1973 

-  DEC 

1982 

1 .  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

(%  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS : 

JAN 

lEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

// 

0 

0 

// 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

it 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

it 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

1 

0 

0 

0 

it 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

// 

1 

1 

it 

it 

0 

0 

0 

it 

12-lA  LST 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

it 

15-17  LST 

0 

0 

# 

1 

1 

3 

2 

2 

if 

It 

it 

0 

1 

18-20  LST 

0 

/> 

// 

a 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

it 

it 

1 

21-23  LST 

0 

0 

if 

0 

1 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

it 

it 

ALL  HOURS 

// 

if 

if 

# 

1 

1 

1 

1 

it 

it 

# 

it 

it 

2  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

17 

10 

17 

11 

11 

9 

8 

6 

9 

14 

15 

16 

12 

03-05  LST 

17 

13 

18 

12 

13 

10 

11 

8 

11 

14 

18 

19 

14 

06-08  LST 

17 

13 

18 

16 

13 

13 

12 

8 

12 

17 

16 

19 

14 

09-11  LST 

17 

12 

19 

15 

13 

13 

11 

8 

9 

15 

19 

18 

14 

12-14  LST 

16 

13 

19 

16 

13 

13 

12 

8 

12 

12 

18 

19 

14 

15-17  LST 

17 

13 

18 

15 

14 

13 

13 

3 

10 

13 

20 

21 

15 

18-20  LST 

16 

13 

19 

15 

12 

13 

11 

5 

9 

13 

21 

21 

14 

21-23  LST 

17 

9 

16 

12 

10 

9 

8 

6 

8 

13 

19 

16 

12 

ALL  HOURS 

17 

12 

18 

14 

12 

12 

11 

7 

10 

14 

18 

19 

14 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

03-05  LST 

3 

2 

1 

1 

// 

it 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

06-08  LST 

4 

3 

2 

1 

.'I 

If 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

3 

1 

09-11  LST 

4 

6 

3 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

5 

2 

12-14  LST 

5 

6 

2 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

15-17  LST 

4 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

•3 

1 

18-20  LST 

4 

4 

1 

ft 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

1 

21-23  LST 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

4 

4 

1 

1 

# 

jI 

0 

0 

0 

it 

1 

2 

1 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE  WIN’D  SPEEDS  >  25 

KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS) 

JAN 

FHB 

M.\R 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

A.NN 

01-03  LST 

t 

2 

5 

2 

it 

it 

0 

!j 

1 

3 

6 

3 

3 

04-06  LST 

6 

2 

5 

1 

1 

it 

;t 

0 

1 

3 

5 

9 

3 

07-09  LST 

6 

3 

5 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

6 

8 

3 

10-12  IST 

8 

4 

12 

9 

4 

2 

1 

3 

6 

6 

9 

1 1 

6 

13-15  LST 

10 

5 

15 

12 

7 

4 

3 

4 

7 

6 

13 

12 

8 

16-18  LST 

7 

4 

9 

10 

O 

3 

2 

1 

4 

3 

10 

9 

5 

19-21  LST 

8 

3 

4 

2 

1 

It 

1 

7 

3 

O 

9 

9 

3 

22-24  LST 

7 

4 

4 

2 

it 

it 

it 

2 

2 

7 

8 

3 

ALL  HOURS 

7 

4 

7 

5 

2 

1 

1 

] 

3 

4 

8 

9 

4 

30S 


REMARKS;  -•>'  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  %  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  82 

2. 

3. 

5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

33 

34 

25 

03-05  LST 

37 

37 

30 

06-08  LST 

39 

41 

36 

09-11  LST 

35 

39 

26 

12-14  LST 

26 

27 

15 

15-17  LST 

23 

20 

12 

18-20  LST 

30 

28 

16 

21-23  LST 

31 

30 

17 

ALL  HOURS 

32 

32 

22 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

1  <  500/1.; 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

25 

22 

16 

03-05  LST 

27 

25 

24 

06-08  LST 

28 

31 

28 

09-11  LST 

23 

28 

18 

12-14  LST 

18 

18 

10 

15-17  LST 

16 

12 

8 

18-20  LST 

19 

17 

11 

21-23  LST 

19 

19 

12 

ALL  HOURS 

22 

21 

16 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1  f 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

12 

10 

7 

03-05  LST 

12 

13 

13 

06-08  LST 

15 

16 

17 

09-11  LST 

13 

14 

10 

12-14  LST 

9 

9 

4 

15-17  LST 

8 

6 

2 

18-20  LST 

8 

8 

5 

21-23  LST 

10 

8 

4 

ALL  HOURS 

11 

11 

8 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  100/0.2 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

4 

4 

2 

03-05  LST 

4 

5 

5 

06-08  LST 

5 

5 

7 

09-11  LST 

4 

4 

4 

12-14  LST 

2 

2 

// 

15-17  LST 

1 

// 

0 

18-20  LST 

2 

1 

0 

21-23  LST 

3 

3 

1 

ALL  HOURS 

3 

3 

2 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

13 

12 

12 

10 

18 

21 

22 

26 

21 

30 

28 

20 

24 

18 

31 

15 

6 

10 

4 

13 

5 

2 

5 

2 

3 

5 

2 

3 

1 

1 

6 

3 

4 

2 

2 

8 

6 

8 

7 

11 

13 

9 

11 

8 

14 

MI: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

6 

7 

7 

4 

13 

13 

15 

18 

11 

22 

18 

13 

16 

9 

23 

8 

3 

5 

1 

7 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

# 

3 

2 

3 

1 

1 

4 

3 

5 

2 

5 

7 

6 

7 

4 

9 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

3 

3 

3 

1 

4 

6 

7 

9 

5 

12 

9 

5 

6 

4 

12 

2 

1 

1 

it 

2 

# 

a 

it 

it 

it 

# 

1 

it 

0 

0 

1 

1 

it 

it 

0 

1 

it 

2 

it 

1 

3 

2 

3 

1 

4 

MI: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

// 

1 

it 

0 

it 

1 

2 

2 

1 

4 

3 

1 

1 

1 

3 

// 

it 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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0 

0 

it 

0 

it 

0 

0 

1 

1 

1 

it 

1 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

21 

30 

27 

33 

22 

31 

33 

29 

35 

29 

35 

41 

32 

35 

32 

18 

25 

27 

34 

21 

8 

11 

18 

26 

12 

5 

10 

17 

30 

11 

8 

16 

21 

33 

14 

14 

24 

25 

30 

18 

17 

24 

25 

32 

20 

SEP 

OCT 

NOV. 

DEC 

ANN 

15 

20 

19 

24 

15 

22 

25 

22 

25 

21 

26 

30 

25 

25 

23 

13 

17 

19 

21 

14 

5 

7 

12 

17 

8 

2 

6 

12 

19 

7 

5 

11 

15 

24 

9 

10 

14 

18 

22 

11 

12 

16 

18 

22 

13 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

9 

12 

12 

14 

8 

14 

14 

13 

14 

11 

17 

19 

14 

14 

12 

5 

10 

10 

12 

7 

1 

4 

6 

9 

4 

it 

3 

6 

10 

3 

2 

5 

9 

10 

4 

5 

6 

11 

11 

5 

7 

9 

10 

12 

7 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

3 

4 

5 

3 

2 

5 

6 

6 

4 

4 

6 

9 

5 

4 

4 

1 

5 

4 

3 

2 

0 

1 

2 

3 

1 

0 

it 

1 

2 

# 

0 

it 

2 

2 

1 

1 

2 

4 

3 

1 

2 

3 

4 

3 

2 

2 
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PRrPARCu  NCVfNPCr  19ab 
CL-A/US*rtTAC/A.S/'^AC 


STATION  NAHF;  ^1L2C‘R1JCN  NtTHtftLANOS 
LOCATION:  NSl  lA  I  OCA  Sb 


J  EieVATIbN:  A?  TT 
,  GHT  TO  LST:  *1 


STATION  10:  Eh6R 

Hsc  «  Obisno 


CLIMATIC  SPUE 
POP  LIMITED 

duty  stations 


CAUTION:  MEANS  AND  EaTREHCS  SELOM  ARE 
ONLY  FOR  THE  HOURS  0000  -  2300  LST 
PERIOD  OF  RECORD:  APR  75  -  MAP  SS 


RELATIVE 

VAPOR 

OEM 

PRESS 

surface  rinds 

HUMIDITY 

PRESS 

PT 

alt 

PVLG 

AV6 

HIGH 

t  LST 

IINS) 

FEET 

OCTN 

5T~rr 

HG 

_ 

(F) 

99.95* 

16PT 

KTS 

KTS 

92  b7 

.18 

32 

_ , 

llSo 

A 

10 

36 

97  80 

.18 

32 

80C 

ENE 

9 

38 

91  75 

lOOC 

ssh 

10 

AS 

90  6A 

.23 

36 

55C 

N 

6 

61 

87  62 

.  30 

A5 

65C 

N 

8 

A6 

B7  63 

•3" 

51 

bCL 

A 

8 

26 

BA  63 

.AA 

55 

A 

7 

25 

90  61 

•  AA 

55 

SOL 

A 

7 

27 

91  69 

.39 

52 

AOC 

s« 

7 

27 

93  76 

.  3? 

A? 

lose 

SSa 

8 

33 

93  83 

.25 

AO 

IQOC 

ss. 

9 

A6 

92  86 

.20 

35 

13QC 

5“ 

9 

37 

VI  73 

— TTV 

— vnr 

TV^ 

— 8“ 

“TT 

nr  1C 

le 

10 

1C 

lu 

10 

10 

THE  available  summary  OT  day  data  for  this  STATION  WIRE  INSUFFICIENT 
FOR  ANY  "meaningful**  SUMMARISATION:  THEY  «ERE  THEREFORE  SUPPLENENTEO 
BY  UATA  PROM  OTHER  SOURCES  AND  COMBINED  BY  A  CLIMATOLOGIST. 

■ - rJywTrrgr  wAff]  tpttt irrfy joiiT  jui:r*uiJT rrrprcvTotc  |inni  trs’ 

tfNPCRATUliCS  .  I  t  t  ’  I  I  i'  j  '1 

Ext  max  (FT  56  SR  65  Tjl  B6  Rl'  R3|  9l'  BA  Bc|  6A [  59  '  93  30 

MEAN  (F)  3b  36  A2  A6|  S3  59  63  bA  Sb!  51;  AA  5$  Avt  30 

EXT  MIN  IFI  -6  -5  1?  23  28  32  Al  Al  321  221  10 !  *2  -6  30 


JAA  39  35  3C  92  sT  .18  [  32  115^  A  10  3<  a7  MAX  2A-H0UR  1 

FEE  A2  3b  31  97  80  .18  32  BOG  ENE  9  36  55  Mxx  HON  TINS) 

HAS  A8  A2  36  91  75  .22  _ 37  lOOC  SSN  10  AS  59  HLAN  IlNST  2 

~a7r  5A  A6  36  90  6A  .23  36  55C  N  6  6i  66  NlN  HON  flNSI 

HAY  61  53  A5  87  62  .  30  A5  65C  N  8  A6  73  ^VS  alTH 

JUA  67  59  51  B7  63  .  38  51  bCL _ A  8  26  72  NO  SUNSHINE 

JUl  7T  63  BA  63  .AA  Sl  70^  A  T~'  15  H”  HAIL 

ALG  72  6A  55  90  61  .AA  55  SOL  A  7  27  87  SNOa 

SEP  66  56  50  93  69  .39  52  AQC  Sa|  7  27  7A  FftCEZ.  PRECIP  _ 

OCT  57  51  A5  93  76  .  32  A?  I  DSC  $S«  8  33  67  PEAa  mIND  KTS 

NCV  A9  AA  39  93  83  .25  AO  IQOC  SS«  9  A6  55  DAYS  WITH 

DEC  A2  36  33  92  66  .20  35  130C  SA  9  37  SI  THUNOERSTORHS 

TTK  5I'‘"aT"~Ii7  Tl  Tl  771  RSC  TV  B  TI  PV"  meas*  PRfClP 

YHs|  loj  10  ~it[  it  ~TC  nj  TT  re  ro"T(3  ni  mr  fog 

REMARMSc 

NOTES:  1.  FOG  Includes  all  days  when  fog  aas  reported. 

2.  PEAK  mINO  and  SNOaFALL  DATA  WERE  NOT  AVAILABLE  FOR  SUHHA0I21NG. 
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CEILING  less 
THAN  3000  FT 
ANO/OH 
VISIBILITY 
LESS  than 


CEILING  LESS 
than  15C0  FT 

ANO/OR 
VISIBILITY 
LESS  than 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  GILZE-RIJEN,  NETHERLANDS 
LOCATION:  SI^B't'N,  4®56'E 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986 

STATION  #:  063500 

ELEVATION  (FEET): 
PERIOD:  7301-8505 

42 

ICAO  ID:  EHGR 
LST  =  GMT  +1 

1 .  PERCENTAGE  FREQUENCY 

OF  OCCURRENCE 

:  (% 

FREQ) 

OF  THUNDERSTORMS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

» 

» 

1 

1 

1 

# 

1 

0 

0 

# 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

it 

it 

1 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

1 

1 

# 

0 

» 

09-n 

LST 

0 

0 

# 

0 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

it 

it 

it 

12-1  4 

LST 

0 

0 

0 

» 

1 

2 

1 

1 

# 

it 

0 

it 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

1 

// 

2 

2 

2 

2 

1 

# 

it 

it 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

3 

2 

1 

2 

1 

it 

it 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

# 

# 

2 

1 

1 

1 

# 

it 

0 

it 

1 

ALL  HOURS 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

it 

it 

» 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

17 

11 

16 

12 

12 

9 

8 

6 

10 

14 

16 

16 

12 

03-05 

LST 

17 

11 

12 

11 

12 

9 

9 

6 

11 

13 

15 

16 

12 

06-08 

LST 

17 

13 

15 

15 

14 

12 

13 

7 

10 

15 

16 

17 

1  4 

09-11 

LST 

16 

13 

16 

13 

13 

12 

10 

9 

12 

14 

18 

15 

13 

12-114 

LST 

15 

11 

15 

14 

13 

11 

10 

6 

10 

12 

15 

18 

13 

15-17 

LST 

15 

11 

19 

13 

12 

11 

10 

8 

12 

12 

18 

17 

13 

18-20 

LST 

15 

11 

17 

11 

12 

10 

8 

5 

9 

11 

17 

18 

12 

21-23 

LST 

15 

8 

15 

10 

12 

7 

7 

6 

11 

13 

17 

14 

11 

ALL  HOURS 

16 

11 

16 

12 

13 

10 

9 

7 

11 

13 

17 

16 

13 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

03-05 

LST 

3 

3 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

1 

06-08 

LST 

3 

3 

2 

it 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

1 

09-1 1 

LST 

3 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

1 

12-14 

LST 

6 

4 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

15-17 

LST 

4 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

4 

3 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

21-23 

LST 

4 

3 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

4.  $ 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25 

i  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

# 

1 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

1 

03-05 

LST 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

# 

06-08 

LST 

1 

1 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

1 

09-11 

LST 

2 

2 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

it 

# 

1 

1 

12-14 

LST 

3 

2 

1 

2 

2 

# 

# 

# 

it 

1 

1 

1 

15-17 

LST 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

# 

# 

0 

1 

1 

1 

18-20 

LST 

1 

1 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

1 

# 

1 

1 

1 

21-23 

LST 

2 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

it 

1 

1 

1 

REMARKS;  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

(t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1  2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  MAY  85 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

31 

28 

29 

12 

15 

12 

10 

15 

22 

29 

25 

30 

22 

03-05 

LST 

32 

32 

32 

19 

25 

27 

20 

28 

29 

35 

27 

29 

27 

06-08 

LST 

34 

40 

38 

29 

26 

26 

23 

37 

38 

42 

30 

30 

33 

09-11 

LST 

36 

42 

31 

13 

8 

1 1 

8 

15 

22 

30 

30 

33 

23 

12-14 

LST 

30 

30 

19 

6 

4 

6 

3 

5 

10 

15 

20 

29 

15 

15-17 

LST 

29 

22 

17 

3 

2 

4 

3 

3 

7 

1 1 

20 

32 

13 

18-20 

LST 

29 

27 

19 

6 

5 

5 

3 

4 

1 1 

18 

23 

31 

15 

21-23 

LST 

28 

27 

20 

8 

8 

7 

6 

8 

16 

23 

24 

28 

17 

ALL  HOURS 

31 

31 

26 

12 

12 

12 

10 

1  4 

19 

25 

25 

30 

21 

6.  J 

FREQ  OF  CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

20 

19 

18 

6 

9 

7 

5 

10 

17 

19 

17 

21 

14 

03-05 

LST 

23 

22 

24 

1 1 

18 

20 

14 

21 

22 

24 

20 

22 

20 

06-08 

LST 

23 

30 

30 

19 

18 

17 

13 

28 

30 

31 

23 

22 

24 

09-11 

LST 

27 

31 

22 

8 

5 

5 

4 

8 

15 

21 

21 

25 

16 

12-14 

LST 

22 

20 

12 

2 

2 

2 

1 

2 

5 

9 

12 

19 

9 

15-17 

LST 

20 

15 

9 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

8 

13 

22 

8 

18-20 

LST 

18 

19 

12 

4 

2 

1 

1 

2 

7 

12 

16 

21 

10 

21-23 

LST 

19 

18 

12 

3 

4 

4 

2 

4 

10 

14 

17 

20 

11 

ALL  HOURS 

22 

22 

17 

7 

7 

7 

5 

10 

1  4 

17 

17 

22 

1  4 

7.  % 

FREQ  OF  CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

11 

9 

9 

2 

3 

2 

2 

5 

9 

1  2 

1 1 

13 

7 

03-05 

LST 

14 

13 

14 

7 

10 

12 

7 

12 

13 

15 

13 

13 

12 

06-08 

LST 

13 

18 

20 

1 1 

9 

7 

6 

18 

20 

22 

1  4 

12 

1  4 

09-11 

LST 

17 

19 

14 

3 

2 

1 

1 

4 

9 

1 1 

13 

13 

9 

12-14 

LST 

12 

1 1 

5 

1 

1 

1 

2 

4 

7 

10 

5 

15-17 

LST 

12 

7 

4 

» 

1 

If 

If 

If 

1 

3 

7 

12 

4 

18-20 

LST 

9 

9 

6 

1 

1 

* 

If 

If 

2 

6 

9 

10 

5 

21-23 

LST 

9 

1 1 

5 

1 

1 

1 

» 

1 

4 

7 

9 

1 1 

5 

ALL  HOURS 

12 

1  2 

10 

3 

4 

3 

2 

5 

8 

10 

1  0 

12 

8 

CD 

FREQ  OF  CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

4 

2 

» 

1 

If 

If 

1 

3 

4 

5 

4 

2 

03-05 

LST 

4 

5 

5 

2 

3 

3 

2 

3 

5 

7 

6 

3 

4 

06-08 

LST 

4 

7 

8 

4 

2 

2 

5 

4 

9 

10 

5 

3 

5 

09-1 1 

LST 

4 

8 

4 

# 

# 

0 

0 

If 

2 

4 

5 

4 

3 

12-14 

LST 

2 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

2 

2 

1 

15-17 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

18-20 

LST 

2 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

1 

21-23 

LST 

2 

3 

1 

0 

If 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

3 

1 

ALL  HOURS 

3 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

4 

3 

2 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ROTTERDAM,  NETHERLANDS 
LOCATION:  51’58'N,  04°27'E 
PREPARED  BY  USAEETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  It:  063440 
ELEVATION  (FEET):  -14 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  EHRD 
LST  =  GMT  +1 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

55 

60 

71 

79 

90 

90 

94 

94 

89 

81 

MEAN  DLY  MAX 

41 

43 

47 

54 

63 

68 

70 

70 

65 

57 

MEAN 

36 

37 

40 

46 

54 

60 

62 

62 

57 

50 

MEAN  DLY  MIN 

31 

31 

34 

39 

45 

51 

54 

54 

49 

42 

EXTREME  MIN 

7 

2 

18 

25 

35 

42 

47 

47 

38 

25 

It  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

It 

It 

0 

0 

It  DAYS  T  32 

11 

14 

8 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

It  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

4.9 

4.0 

2.6 

2.9 

5.2 

6.2 

6.2 

6.4 

6.9 

7.1 

MEAN 

2.0 

1.7 

2.0 

1.5 

1.6 

2.4 

2.6 

3.0 

2.4 

3.: 

MINIMUM 

0.6 

// 

0.3 

0.8 

0.3 

1.0 

0.5 

1.2 

0.8 

0. 

MAX  24  HR 

1.8 

1.0 

1.1 

0.9 

0.8 

1.0 

1.2 

1.3 

1.6 

1. 

It  DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4c 

4c 

4c 

It  DAYS  7  0.5 

* 

A 

* 

* 

* 

* 

4c 

4c 

4c 

4c 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4r 

4r 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4t 

4c 

* 

4c 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4c 

4c 

* 

4c 

It'  DAYS  >0.1 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4c 

* 

4c 

It  DAYS  y  1.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

4c 

it 

4c 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  /  ' 

VAPOR  PRESSURE 

;  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (05  LST) 

90 

91 

91 

92 

91 

92 

92 

93 

94 

94 

RH  (15  LST) 

85 

78 

75 

68 

65 

66 

66 

65 

71 

77 

VAPOR  PRESS 

.22 

.20 

.24 

.26 

.33 

.42 

.46 

.47 

.43 

.34 

DEWPOINT 

35 

34 

38 

40 

46 

53 

56 

56 

54 

47 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

S 

E 

S 

N 

NE 

W 

W 

W 

S 

S 

MEAN  SPEED 

12 

10 

11 

10 

9 

9 

9 

8 

9 

9 

MAX  (PK  GSTS) 

63 

52 

53 

72 

52 

42 

43 

36 

50 

45 

PRESSURE  ALT 

950 

1150 

900 

1000 

750 

600 

500 

750 

800 

950 

6.  MEAN  CLOUD 

COVES'  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

»  DAYS  TSTMS 

2 

1 

1 

2 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

It  DAYS  FOG 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

8 

7 

8 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

69 

56 

94 

48 

43 

56 

42 

38 

49 

36 

33 

42 

15 

6 

2 

0 

0 

1 

5 

12 

56 

0 

0 

0 

7.1 

5.9 

38.4 

2.4 

2.8 

27.5 

1.2 

0.2 

15.1 

1.0 

1.0 

1.8 

*  * 


4c 

* 

4c 

* 

4c 

4c 

4c 

* 

it 

4c 

4c 

it 

* 

it 

it 

4c 

it 

it 

91 

92 

92 

82 

86 

74 

.27 

.23 

.32 

41 

37 

45 

S 

SSW 

W 

11 

12 

10 

61 

53 

72 

1350 

1200 

1350 

6 

6 

5 

3 

1 

35 

5 

7 

72 

NOV 

DEC 

ANN 

3  1  0 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  »  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

^  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  INDEX  OF  CLIMATIC  DATA 

3.  CLIMATIC  DATA  CARD 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

50 

46 

39 

30 

24 

24 

25 

22 

28 

38 

39 

48 

35 

03-05  LST 

48 

52 

43 

35 

33 

37 

41 

36 

35 

43 

39 

47 

41 

06-08  LST 

50 

57 

49 

41 

34 

36 

40 

41 

44 

50 

42 

48 

44 

09-11  LST 

54 

56 

49 

36 

27 

30 

30 

26 

38 

43 

44 

53 

40 

12-14  LST 

51 

49 

43 

32 

22 

21 

21 

18 

28 

32 

40 

48 

34 

15-17  LST 

52 

45 

34 

25 

16 

16 

14 

13 

24 

30 

41 

50 

30 

18-20  LST 

49 

45 

33 

23 

16 

14 

14 

12 

22 

31 

41 

45 

29 

21-23  LST 

51 

44 

35 

24 

18 

16 

18 

16 

25 

35 

38 

46 

30 

ALL  HOURS 

51 

49 

41 

31 

24 

24 

25 

23 

31 

38 

41 

48 

35 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

37 

35 

31 

23 

16 

18 

18 

18 

21 

28 

29 

36 

26 

03-05  LST 

36 

40 

33 

27 

25 

29 

31 

29 

28 

34 

30 

34 

31 

06-08  LST 

36 

45 

40 

32 

25 

27 

29 

33 

35 

41 

32 

35 

34 

09-11  LST 

40 

45 

38 

21 

13 

14 

13 

16 

25 

33 

34 

40 

28 

12-14  LST 

40 

39 

27 

15 

8 

8 

7 

8 

14 

20 

26 

38 

21 

15-17  LST 

39 

33 

21 

11 

8 

7 

5 

6 

12 

17 

28 

37 

19 

18-20  LST 

36 

33 

22 

14 

9 

8 

8 

8 

14 

19 

26 

31 

19 

21-23  LST 

35 

33 

24 

14 

10 

12 

11 

12 

18 

26 

27 

34 

21 

AI.L  HOURS 

37 

38 

29 

20 

14 

15 

15 

16 

21 

27 

29 

36 

25 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

27 

24 

21 

15 

9 

11 

12 

13 

14 

20 

19 

25 

17 

03-05  LST 

27 

28 

24 

20 

17 

20 

21 

21 

19 

25 

21 

25 

22 

06-08  LST 

28 

34 

30 

22 

15 

16 

18 

21 

24 

30 

23 

24 

24 

09-11  LST 

29 

34 

25 

13 

6 

9 

6 

7 

15 

20 

22 

28 

18 

12-14  LST 

27 

24 

14 

7 

3 

4 

2 

3 

7 

11 

17 

25 

12 

15-17  LST 

27 

20 

10 

5 

3 

4 

2 

2 

5 

8 

18 

24 

11 

18-20  LST 

24 

22 

13 

7 

4 

3 

3 

4 

7 

11 

17 

22 

11 

21-23  LST 

24 

22 

15 

9 

5 

6 

6 

8 

11 

15 

19 

25 

14 

ALL  HOURS 

27 

26 

19 

12 

8 

9 

9 

10 

13 

18 

19 

25 

16 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

5 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

5 

3 

03-05  LST 

5 

6 

4 

3 

4 

5 

6 

5 

5 

6 

5 

4 

5 

06-08  LST 

6 

7 

6 

4 

3 

2 

3 

3 

6 

8 

5 

5 

5 

09-11  LST 

4 

5 

3 

1 

# 

if 

0 

0 

1 

4 

4 

3 

2 

12-14  LST 

3 

3 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

2 

1 

15-17  LST 

2 

2 

If 

0 

0 

if 

if 

0 

0 

if 

2 

1 

1 

18-20  LST 

2 

3 

if 

if 

0 

0 

0 

if 

# 

1 

3 

2 

1 

21-23  LST 

4 

4 

1 

if 

if 

1 

# 

if 

1 

3 

3 

4 

2 

ALL  HOURS 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

3 

2 

3  1  I 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION;  ROTTERDAM,  NETHERLAND 
LOCATION:  51°58'N,  04“27'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  //:  063440  ICAO  ID:  EHRD 

ELEVATION  (FEET):  -14  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

it 

0 

it 

it 

it 

1 

1 

it 

it 

0 

it 

03-05 

LST 

it 

it 

0 

0 

it 

it 

1 

1 

it 

1 

it 

it 

It 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

it 

1 

it 

1 

1 

1 

it 

it 

0 

it 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

1 

1 

it 

it 

1 

0 

it 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

1 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

it 

1 

1 

it 

It 

0 

it 

18-20 

LST 

it 

it 

0 

it 

1 

1 

it 

1 

1 

it 

It 

0 

it 

21-23 

LST 

it 

it 

it 

it 

1 

1 

1 

it 

1 

it 

It 

0 

It 

ALL  HOURS 

it 

it 

it 

it 

1 

1 

1 

1 

1 

it 

It 

It 

It 

2.  Z 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

18 

8 

15 

11 

10 

9 

8 

7 

12 

16 

17 

16 

12 

03-05 

LST 

16 

10 

15 

11 

10 

10 

11 

10 

11 

16 

16 

16 

13 

06-08 

LST 

18 

14 

18 

13 

12 

12 

13 

10 

13 

16 

20 

17 

15 

09-11 

LST 

15 

10 

17 

12 

13 

11 

9 

9 

14 

15 

20 

19 

14 

12-14 

LST 

15 

10 

15 

12 

11 

11 

7 

6 

12 

12 

18 

19 

12 

15-17 

LST 

15 

11 

17 

11 

10 

10 

8 

6 

13 

15 

20 

20 

13 

18-20 

LST 

19 

13 

17 

12 

12 

7 

8 

7 

11 

17 

21 

16 

13 

21-23 

LST 

20 

11 

19 

10 

11 

8 

7 

7 

13 

19 

22 

16 

14 

ALL  HOURS 

17 

11 

17 

11 

11 

10 

9 

8 

12 

16 

19 

17 

13 

3.  % 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

2 

1 

03-05 

LST 

2 

3 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

06-08 

LST 

2 

3 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

4 

1 

09-11 

LST 

3 

3 

2 

1 

0 

it 

0 

0 

0 

it 

2 

3 

1 

12-14 

LST 

5 

3 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

15-17 

LST 

4 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

3 

2 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

21-23 

LST 

3 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

ALL  HOURS 

3 

2 

1 

1 

it 

it 

0 

0 

0 

It 

1 

3 

1 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

3 

4 

2 

1 

0 

it 

it 

2 

3 

4 

7 

3 

03-05 

LST 

6 

4 

5 

2 

1 

it 

it 

1 

2 

3 

7 

7 

3 

06-08 

LST 

6 

3 

7 

2 

1 

it 

it 

1 

3 

4 

7 

8 

4 

09-11 

LST 

9 

4 

8 

3 

2 

1 

1 

1 

4 

5 

10 

11 

5 

12-14 

LST 

10 

6 

10 

4 

3 

1 

2 

1 

5 

5 

12 

10 

6 

15-17 

LST 

9 

4 

7 

4 

2 

1 

3 

1 

5 

3 

8 

8 

4 

18-20 

LST 

7 

4 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

9 

7 

4 

21-23 

LST 

7 

4 

4 

2 

it 

it 

# 

it 

2 

3 

7 

6 

3 

ALL  HOURS 

8 

4 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

8 

8 

4 

3  1  2 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,.  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


3.  Z 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

23 

21 

18 

12 

8 

10 

10 

11 

12 

17 

16 

22 

15 

03-05 

LST 

24 

25 

21 

17 

15 

18 

19 

20 

18 

22 

20 

20 

20 

06-08 

LST 

25 

30 

26 

20 

14 

14 

15 

21 

23 

28 

21 

21 

21 

09-11 

LST 

26 

32 

22 

10 

5 

7 

4 

5 

13 

18 

19 

23 

15 

12-14 

LST 

23 

22 

11 

5 

2 

2 

2 

3 

6 

10 

14 

22 

10 

15-17 

LST 

24 

18 

8 

3 

2 

3 

1 

2 

5 

7 

15 

21 

9 

18-20 

LST 

20 

20 

11 

6 

3 

2 

3 

4 

6 

10 

14 

19 

10 

21-23 

LST 

21 

20 

13 

7 

4 

5 

5 

7 

9 

13 

15 

21 

12 

ALL  HOURS 

23 

23 

16 

10 

7 

8 

7 

9 

12 

16 

17 

21 

14 

6.  Z 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

14 

13 

10 

6 

5 

6 

5 

7 

8 

8 

10 

14 

9 

03-05 

LST 

15 

16 

12 

10 

10 

12 

12 

13 

12 

14 

12 

13 

13 

06-08 

LST 

16 

18 

16 

13 

8 

8 

7 

13 

16 

17 

14 

13 

13 

09-11 

LST 

16 

21 

13 

5 

2 

2 

2 

2 

7 

11 

11 

14 

9 

12-14 

LST 

15 

11 

6 

1 

1 

1 

9 

1 

3 

4 

7 

11 

5 

15-17 

LST 

14 

11 

3 

if 

1 

1 

1 

1 

I 

4 

8 

13 

5 

18-20 

LST 

10 

10 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

8 

10 

5 

21-23 

LST 

12 

11 

7 

3 

2 

3 

2 

3 

5 

7 

9 

14 

6 

ALL  HOURS 

14 

14 

9 

5 

4 

4 

4 

5 

7 

9 

10 

13 

8 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

7 

5 

2 

3 

4 

3 

3 

4 

6 

4 

8 

5 

03-05 

LST 

8 

9 

7 

5 

6 

8 

8 

8 

8 

9 

7 

8 

8 

06-08 

LST 

9 

10 

9 

8 

4 

3 

4 

6 

10 

11 

8 

7 

7 

09-11 

LST 

9 

9 

8 

2 

1 

1 

# 

9 

3 

6 

7 

8 

4 

12-14 

LST 

7 

5 

2 

# 

# 

0 

0 

0 

9 

2 

4 

5 

2 

15-17 

LST 

7 

5 

# 

0 

# 

if 

9 

0 

9 

1 

4 

5 

2 

18-20 

LST 

6 

5 

I 

If 

# 

0 

0 

# 

1 

2 

4 

5 

2 

21-23 

LST 

6 

7 

3 

# 

1 

1 

# 

1 

3 

4 

4 

7 

3 

ALL  HOURS 

7 

7 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

5 

5 

7 

4 

8.  Z 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

2 

2 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

03-05 

LST 

2 

3 

3 

1 

3 

2 

b  3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

06-08 

LST 

3 

4 

4 

2 

2 

1 

2 

2 

4 

5 

4 

2 

3 

09-11 

LST 

2 

3 

2 

if 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

2 

1 

12-14 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

9 

15-17 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

9 

18-20 

LST 

1 

1 

» 

0 

0 

0 

0 

ilf 

0 

# 

2 

1 

1 

21-23 

LST 

2 

2 

1 

# 

if 

1 

0 

9 

9 

1 

3 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  SCHIPOL, NETHERLANDS 
LOCATION:  52*18'N,  04"46'E 
PREPARED  BY  DSAFETAC/ECO  MAY  1984 


STATIONS  #:  062400 

ELEVATION  (FEET);  -»• 

PERIOD;  JAN  1973  -  DEC  1982 


ICAO  ID:  EHAM 
LST  -  GMT  -1 


"FEB  mar  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


TEMPERATURE  (°F) 


EXTREME  MAX 

54 

55 

66 

70 

82 

90 

88 

90 

81 

74 

63 

59 

90 

MEAN  DLY  MAX 

41 

42 

47 

52 

61 

66 

68 

70 

65 

56 

48 

42 

55 

MEAN 

37 

37 

42 

46 

54 

59 

62 

62 

58 

50 

44 

39 

49 

MEAN  DLY  MIN 

33 

33 

37 

39 

46 

52 

55 

55 

51 

45 

40 

35 

43 

EXTREME  MIN 

11 

18 

21 

27 

32 

39 

45 

53 

38 

32 

25 

13 

11 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

0 

If 

0 

0 

0 

0 

# 

#  DAYS  <  32 

13 

14 

7 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

If 

4 

11 

53 

#  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

MEAN 

2.0 

1.4 

1.3 

1.6 

1.8 

2.6 

2.7 

2.8 

2.8 

2.8 

2.6 

2.2 

25.6 

MINIMUM 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

* 

* 

A 

A 

MAX  24  HR 

1.3 

0.8 

0.9 

1.0 

1.3 

1.5 

2.3 

1.5 

1.5 

1.6 

1.1 

1.2 

2.3 

If  DAYS  >  0.01 

19 

15 

13 

14 

12 

12 

14 

14 

15 

18 

19 

19 

184 

If  DAYS  >0,5 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

* 

* 

A 

A 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

* 

* 

A 

A 

MAXIMUM 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

* 

A 

A 

MAX  24  HR 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

9  DAYS  >  0.1 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

* 

A 

A 

A 

If  DAYS  >1.5 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  i 

(%)  / 

VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (° 

F) 

RH  (07  LST) 

91 

91 

91 

89 

87 

88 

89 

90 

92 

93 

90 

91 

90 

RH  (15  LST) 

85 

79 

73 

75 

61 

64 

66 

63 

69 

77 

82 

87 

72 

VAPOR  PRESS 

.21 

.20 

.23 

.25 

.32 

.40 

.45 

.45 

.42 

.33 

.27 

.22 

.31 

DEWPOINT 

34 

34 

37 

39 

45 

52 

55 

55 

53 

47 

41 

36 

44 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT /KNOTS)  / 

99,95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

SW 

NW 

WSW 

NW 

WSW 

W 

W 

NNE 

W 

WNW 

SW 

S 

NW 

MEAN  SPEED 

11 

10 

11. 

10 

9 

9 

9 

8 

9 

9 

12 

12 

10 

MAX  (PK  GSTS) 

56 

51 

43 

70 

36 

42 

38 

34 

39 

liO 

45 

45 

70 

PRESSURE  ALT 

950 

1150 

950 

600 

650 

500 

450 

400 

800 

900 

950 

1150 

1150 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

5 

#  DAYS  T'sTMS 

2 

1 

2 

2 

4 

5 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

36 

If  DAYS  FOG 

7 

8 

6 

4 

4 

5 

4 

7 

8 

8 

6 

7 

73 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

314 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  Z  CALM  >  PVLG  DRCTN  ^  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 


1 PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

51 

48 

42 

32 

24 

25 

27 

23 

30 

39 

35 

47 

35 

03-05  LST 

48 

50 

42 

36 

31 

36 

38 

32 

39 

44 

39 

46 

40 

06-08  LST 

49 

56 

47 

38 

33 

37 

37 

36 

43 

49 

43 

46 

43 

09-11  LST 

52 

56 

43 

32 

22 

28 

23 

22 

32 

40 

44 

49 

37 

12-lA  LST 

50 

51 

37 

26 

18 

22 

18 

15 

24 

33 

40 

47 

32 

15-17  LST 

49 

47 

32 

22 

12 

15 

14 

11 

18 

28 

35 

48 

27 

18-20  LST 

49 

49 

29 

22 

11 

13 

12 

12 

19 

30 

34 

45 

27 

21-23  LST 

50 

49 

32 

24 

17 

15 

15 

15 

24 

34 

35 

42 

29 

ALL  HOURS 

50 

51 

38 

29 

21 

24 

23 

21 

29 

37 

38 

46 

34 

8.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

42 

41 

34 

23 

19 

20 

19 

19 

28 

34 

27 

35 

28 

03-05  LST 

41 

43 

35 

28 

26 

30 

29 

26 

34 

39 

30 

36 

33 

06-08  LST 

40 

49 

40 

28 

25 

29 

27 

29 

37 

41 

33 

37 

35 

09-11  LST 

41 

48 

35 

22 

13 

17 

10 

13 

24 

33 

33 

39 

27 

12-14  LST 

40 

39 

27 

14 

7 

11 

6 

8 

14 

23 

26 

37 

21 

15-17  LST 

39 

39 

22 

12 

6 

8 

7 

6 

12 

19 

26 

37 

19 

18-20  LST 

38 

40 

20 

14 

7 

7 

7 

8 

14 

23 

25 

34 

20 

21-23  LST 

40 

41 

24 

16 

13 

10 

10 

13 

20 

29 

26 

33 

23 

ALL  HOURS 

40 

42 

30 

20 

15 

17 

14 

15 

23 

30 

28 

36 

26 

9.  %  rpj;q  of 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

30 

29 

22 

13 

11 

11 

9 

11 

18 

22 

18 

26 

18 

03-05  LST 

29 

29 

25 

19 

16 

19 

18 

18 

24 

27 

21 

25 

22 

06-08  LST 

29 

34 

27 

19 

16 

20 

17 

20 

25 

30 

23 

25 

24 

09-11  LST 

30 

35 

24 

14 

7 

10 

4 

6 

14 

22 

21 

26 

18 

12-14  LST 

28 

27 

15 

7 

3 

6 

3 

3 

7 

12 

17 

24 

13 

15-17  LST 

26 

25 

10 

6 

3 

4 

3 

3 

7 

11 

17 

23 

12 

18-20  LST 

24 

24 

11 

7 

4 

3 

4 

3 

5 

14 

16 

23 

12 

21-23  LST 

28 

27 

14 

9 

6 

5 

4 

7 

11 

19 

17 

23 

14 

ALL  HOURS 

28 

29 

19 

12 

8 

10 

8 

9 

14 

20 

19 

25 

17 

10.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

7 

7 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

6 

6 

3 

5 

4 

03-05  LST 

7 

7 

5 

3 

5 

4 

2 

4 

8 

9 

5 

5 

5 

06-08  LST 

6 

7 

6 

3 

3 

2 

1 

3 

9 

9 

5 

5 

5 

09-11  LST 

6 

7 

4 

1 

# 

# 

0 

# 

2 

4 

5 

4 

3 

12-14  LST 

5 

3 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

4 

1 

15-17  LST 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

1 

18-20  LST 

4 

4 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

1 

3 

3 

1 

21-23  LST 

6 

4 

1 

1 

1 

it 

0 

3 

3 

4 

4 

2 

ALL  HOURS 

6 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

4 

4 

3 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SCHIPOL,  NETHERLANDS 
LOCATION;  52“18'N,  0A*46'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAY  1984 


STATIONS  062400  ICAO  ID:  EHAM 

ELEVATION  (FEET):  LST  -  GMT  -1 

PERIOD:  JAN  1973  -  DEC  1982 


T.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (t  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 
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2.  X  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 
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APR 

MAY 

JUN 

JUL 
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SEP 
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NOV 
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ANN 

00-02  LST 

19 

8 

17 

11 

9 

9 

9 

6 

13 

17 

21 

18 

13 

03-05  LST 

15 

9 

18 

12 

11 

14 
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9 

12 

15 

18 

17 

14 
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18 

13 

12 

13 

13 

11 

13 

17 

23 

21 

15 

09-11  LST 

18 

12 

18 

14 

11 

15 

10 

9 

14 

17 

21 

21 

15 

12-14  LST 

15 

10 

16 

12 

10 

13 

11 

8 

12 

14 

21 

22 

14 

15-17  LST 

16 

12 

17 

12 

10 

11 

10 

8 

11 

15 

24 

19 

14 

13-20  LST 

18 

11 

17 

13 

8 

8 

10 

8 

10 

17 

24 

17 

13 

21-23  LST 

18 

13 

19 

12 

10 

8 

3 

9 

12 

19 

21 

16 

14 

ALL  HOURS 

17 

11 

17 

12 

10 

11 

10 

9 

12 

17 

22 

19 

14 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 
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4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

raOTS 

(INCLUDING  GU 

STS); 
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FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 
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NOV 
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00-02  LST 

7 

3 

5 
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1 
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if 

2 
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10 

3 

03-05  LST 

6 

3 

5 

3 

1 

if 

1 

1 

3 

3 

3 

10 

4 

06-08  LST 

6 

3 

7 

4 

2 

1 

1 

1 

4 

5 

8 

9 

4 
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REMARKS : 


DATA  NOT  AVAILABLE,  If  •  0.0  <  0.5 


MI  -  STATUTE  MILES 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  ■ 

<  800/2 

MI: 

JAN 

FEB 
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APR 

MAY 

JUN 

JUL 
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SEP 
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00-02 
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6.  Z 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5 
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JAN 
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14 
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06-08 
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7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI 
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8.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 
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PRtPARru  OCTObER  IRdS  STATION  NAME:  SOtSTERSERG  NETKERLANOS 

CL-A/uSAFETAC/AmS/waC  I  LOCATION;  N  S?  Ob  E  00b  IT _ 

A  b  S  I  ~|[~ 

CLlHATTC  BRIEF  CAUTION:  AND  EXTREMES  GEEOtt  ARE  1 

FOR  LIMITED  ONLY. FOR  THE  HOURS  OQOO  -  2300  LSI  f 

DUTY  STATIONS _ PERIOD  OF  RECORD;  >.UN  75  -  MAY  BS _ 8 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  SOESTERBERG,  NETHERLANDS  STATION  062650  ICAO  10;  i':iiSB 

LOCATION:  52°  8'  N,  5°  16'  E  ELEVATION  (FEET):  66  LST  -  GMT  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986  PERIOD:  7301-8412 
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2.  % 

FREQ 

OF 
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DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

18 

10 

16 

1 1 

10 

8 

8 

4 

9 

13 

16 

16 

12 

03-05 

LST 

16 

8 

16 

10 

10 

9 

8 

6 

10 

14 

1  5 

14 

1  1 

06-08 

LST 

17 

13 

16 

1  4 

14 

12 

12 

7 

1 1 

15 

15 

16 

1  4 

09-11 

LST 

18 

12 

18 

14 

14 

11 

10 

7 

11 

14 

17 

18 

14 

12-1  4 

LST 

16 

9 

16 

11 

14 

1 1 

10 

7 

13 

12 

16 

17 

13 

15-17 

LST 

17 

11 

17 

12 

11 

9 

10 

7 

12 

12 

18 

18 

13 

18-20 

LST 

16 

10 

18 

11 

11 

7 

7 

7 

10 

13 

18 

16 

12 

21-23 

LST 

17 

1 1 

17 

10 

10 

7 

7 

7 

10 

13 

17 

13 

12 

ALL  HOURS 

17 

11 

17 

12 

12 

9 

9 

7 

1 1 

13 

17 

16 

13 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS : 
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4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  >  2'^ 

;  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS) 

: 
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3 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

4 
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4 

5 
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12-14 

LST 

9 

3 

7 

6 

3 

2 

1 

2 

4 

5 

6 

5 

4 

15-17 
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6 

2 

6 

3 

2 

2 

1 

# 

2 

2 

3 

4 

3 

18-20 

LST 

6 

2 

2 

1 

# 

» 

# 

2 

1 

4 

4 

2 
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LST 

6 

1 

2 

1 

0 

1 

2 

4 

4 

2 
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3 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

$  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2^  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCECS):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  84 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 
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APR 

MAY 
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JUL 
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SEP 

OCT 

NOV 

DEC 
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00-02 

LST 

35 

35 
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14 

17 

15 

12 

18 

24 

30 

30 

37 

25 

03-05 

LST 

36 
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36 

23 

26 

27 

24 

28 

32 

37 

30 

35 

31 

06-08 

LST 

36 

47 

42 

29 

26 

24 

22 

29 

35 

42 

32 

36 

33 

09-11 

LST 

36 

45 

30 

13 

9 

9 

6 

8 

17 

30 

29 

35 

22 
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LST 

29 
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15 

6 

4 
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2 

4 

7 
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20 
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29 

26 
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7 

12 
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30 
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31 
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4 
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6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 , 

5  MI: 

JAN 
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7 

5 

10 

16 

19 

20 

25 

15 

03-05 

LST 

25 

26 

23 

12 

18 

18 

14 

18 

22 

24 

21 

24 

20 

06-08 

LST 

25 

33 

32 

20 

18 

15 

12 

20 

25 

33 

24 

23 

23 

09-11 

LST 

29 

33 

20 

9 

4 

5 

2 

4 

10 

20 

22 

25 

15 

12-1  4 

LST 

22 

20 

9 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

9 

13 

20 

9 

15-17 

LST 

21 

17 

5 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

8 

13 

20 

8 

18-20 

UST 

22 

21 

10 

4 

2 

2 

1 

2 

6 

12 

17 

20 

10 

21-23 

LST 

20 

23 

12 

4 

6 

4 

3 

5 

10 

16 

16 

21 

12 

ALL  HOURS 

23 

25 

16 

3 

8 

7 

5 

8 

12 

18 

18 

22 

1  4 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1  2 

13 

5 

2 

3 

2 

II 

2 

7 

9 

10 

13 

7 

03-05 

LST 

13 

13 

8 

5 

9 

7 

5 

8 

10 

12 

1 1 

14 

10 

06-08 

LST 

1  2 

16 

16 

10 

9 

5 

4 

9 

1  4 

19 

13 

13 

12 

09-1 1 

LST 

14 

16 

10 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

11 

12 

1  4 

7 

1  2-1  4 

LST 

10 

9 

3 

1 

1 

II 

0 

II 

1 

4 

6 

9 

4 

15-17 

LST 

10 

7 

1 

1 

1 

0 

II 

II 

1 

2 

6 

9 

3 

13-20 

LST 

10 

9 

3 

1 

1 

1 

II 

1 

4 

8 

8 

4 

21-23 

LST 

9 

1 1 

4 

1 

2 

1 

II 

1 

4 

6 

9 

9 

5 

ALL  HOURS 

1 1 

12 

6 

3 

3 

2 

1 

3 

5 

8 

9 

11 

6 

CO 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

5 

2 

If 

1 

II 

# 

1 

3 

4 

3 

3 

2 

03-05 

LST 

4 

6 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

4 

3 

06-08 

LST 

3 

r 

0 

5 

3 

3 

1 

1 

3 

5 

9 

5 

3 

4 

09-1 1 

LST 

2 

5 

3 

II 

II 

II 

0 

H 

1 

5 

5 

3 

2 

12-14 

■,ST 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

15-17 

LST 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

II 

0 

1 

2 

1 

1 

18-20 

L5T 

4 

2 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

1 

21-23 

f  C  T 

3 

3 

1 

0 

II 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

2 

1 

ALL  HC 

:Uho 

3 

4 

1 

1 

II 

II 

1 

2 

4 

4 

2 

2 

320 


r 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  TWENTHE,  NETHERLANDS 
LOCATION:  52*I6'N,  06*5A'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAY  198A 


STATIONS  #:  062900  ICAO  ID:  EHTW 

ELEVATION  (FEET):  115  LST  -  GMT  -1 

PERIOD;  JAN  1973  -  DEC  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE  ( 

°F) 

EXTREME  MAX 

55 

60 

66 

73 

86 

89 

93 

89 

84 

75 

62 

63 

93 

MEAN  DLY  MAX 

39 

41 

47 

53 

62 

68 

69 

71 

65 

55 

47 

41 

55 

MEAN 

35 

36 

41 

45 

53 

59 

61 

62 

57 

49 

42 

37 

48 

MEAN  DLY  MIN 

31 

31 

35 

36 

44 

50 

53 

53 

49 

43 

38 

33 

41 

EXTREME  MIN 

-1 

7 

15 

21 

28 

30 

39 

33 

32 

28 

19 

3 

-1 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  <32 

17 

17 

12 

8 

1 

# 

0 

0 

If 

3 

7 

15 

7 

a  DAYS  j<  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

2.  PRECIPITATION 

;  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

★ 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

★ 

k 

* 

k 

k 

MEAN 

2.9 

1.9 

1.8 

1.4 

2.0 

2.5 

3.9 

3.9 

2.6 

2.2 

2.4 

2.6 

30.2 

MINIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

■k 

* 

k 

★ 

* 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

* 

DAYS  >0.01 

17 

14 

14 

14 

13 

13 

15 

15 

13 

13 

16 

16 

173 

'•*  DAYS  >0.5 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

20 

3.  SNONFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

MAXIMirM 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

* 

* 

* 

DAYS  >0.1 

* 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

!:  DAYS  '£  1 . 5 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

(7.)  / 

VAPOR  PRESSURE 

:  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (° 

F) 

RH  (06  LST) 

92 

92 

92 

92 

89 

93 

93 

93 

94 

94 

92 

92 

92 

RH  (15  LST) 

85 

77 

69 

60 

59 

62 

65 

61 

65 

75 

83 

87 

71 

VAPOR  PRESS 

.10 

.19 

.22 

.23 

.23 

.31 

.40 

.44 

.44 

.40 

.32 

.25 

.21 

DEWPOINT 

32 

32 

36 

37 

45 

51 

54 

54 

32 

45 

39 

34 

43 

5 .  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (F 

EET) 

PVLG  DRCTN 

S 

S 

c 

NE 

N'E 

W 

W 

SSW 

S 

s 

SSW 

SW 

S 

MEAN  SPEED 

8 

7 

S 

7 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

3 

8 

7 

MAX  (PK  GSTS) 

60 

38 

46 

43 

34 

49 

39 

31 

32 

38 

40 

41 

60 

PRESSURE  ALT 

1100 

1300 

1000 

900 

850 

600 

650 

550 

900 

1000 

1150 

1300 

1300 

6.  ME.\N  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  /  ' 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

DAYS  TSTMS 

If 

If 

1 

4 

6 

5 

6 

2 

1 

1 

1 

28 

DAYS  FOG 

8 

9 

5 

5 

5 

5 

3 

7 

7 

10 

7 

9 

73 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

3Z1 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0,5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PV1.G  DRCTN  i  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

61 

58 

44 

31 

21 

03-05  LST 

63 

60 

51 

44 

37 

06-08  LST 

65 

68 

62 

52 

40 

09-11  LST 

67 

66 

60 

47 

36 

12-14  LST 

63 

59 

48 

37 

25 

15-17  LST 

63 

51 

36 

23 

15 

18-20  LST 

60 

52 

38 

20 

14 

21-23  LST 

59 

52 

36 

23 

16 

ALL  HOURS 

63 

58 

47 

35 

26 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

50 

49 

36 

21 

18 

03-05  LST 

52 

51 

44 

35 

33 

06-08  LST 

54 

60 

52 

44 

34 

09-11  LST 

55 

59 

43 

27 

18 

12-14  LST 

48 

46 

28 

15 

11 

15-17  LST 

49 

43 

25 

10 

7 

18-20  LST 

47 

43 

28 

11 

9 

21-23  LST 

48 

45 

29 

16 

12 

ALL  HOURS 

5e 

49 

36 

23 

18 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

38 

38 

26 

14 

11 

03-05  LST 

40 

39 

32 

26 

24 

06-08  LST 

44 

47 

41 

34 

23 

09-11  LST 

42 

47 

31 

18 

10 

12-14  LST 

34 

35 

17 

3 

4 

15-17  LST 

33 

31 

15 

5 

3 

18-20  LST 

32 

35 

20 

6 

5 

21-23  LST 

37 

34 

19 

9 

8 

ALL  HOURS 

38 

38 

25 

15 

11 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

7 

7 

2 

1 

1 

03-05 

LST 

7 

7 

3 

4 

5 

06-08 

LST 

7 

10 

6 

8 

4 

09-11 

LST 

8 

10 

4 

2 

0 

12-14 

LST 

4 

6 

1 

0 

0 

15-17 

LST 

5 

5 

1 

0 

0 

18-20 

LST 

6 

6 

1 

if 

0 

21-23  LST 

ALL  HOURS 

7 

7 

1 

0 

# 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

24 

22 

24 

35 

47 

49 

57 

39 

43 

38 

36 

42 

55 

52 

62 

49 

43 

43 

46 

52 

64 

53 

63 

54 

37 

40 

35 

42 

54 

55 

63 

50 

26 

27 

20 

32 

47 

56 

60 

42 

17 

17 

12 

22 

35 

52 

62 

34 

14 

13 

11 

22 

35 

47 

59 

32 

17 

16 

15 

25 

37 

48 

56 

34 

28 

27 

25 

34 

47 

52 

60 

42 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANi; 

17 

14 

21 

29 

39 

39 

49 

32 

37 

31 

33 

36 

47 

41 

50 

41 

35 

35 

41 

47 

57 

43 

50 

46 

22 

21 

23 

32 

45 

43 

50 

37 

12 

11 

8 

16 

30 

39 

48 

26 

9 

7 

6 

12 

25 

37 

50 

23 

9 

8 

7 

18 

29 

35 

47 

24 

12 

11 

13 

20 

32 

35 

47 

26 

19 

17 

19 

26 

38 

58 

48 

32 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

11 

9 

14 

21 

31 

30 

38 

23 

25 

20 

24 

27 

36 

33 

39 

30 

25 

22 

33 

34 

43 

34 

39 

35 

12 

11 

12 

19 

31 

33 

37 

25 

4 

4 

4 

9 

18 

26 

35 

16 

4 

3 

3 

7 

14 

24 

36 

14 

4 

4 

3 

10 

20 

24 

35 

16 

7 

6 

6 

14 

23 

26 

36 

19 

11 

10 

12 

18 

27 

29 

37 

23 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

# 

1 

4 

7 

6 

7 

4 

4 

2 

5 

7 

9 

7 

8 

6 

4 

2 

8 

9 

13 

6 

8 

7 

0 

# 

if 

3 

8 

5 

8 

4 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

7 

2 

0 

0 

0 

if 

3 

5 

7 

2 

# 

If 

# 

1 

5 

6 

7 

3 

3Z'Z 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION;  TWENTHE,  NETHERLANDS  STATIONS  #;  062900  ICAO  ID:  EHTW 

LOCATION;  52“16'N,  06"54'E  ELEVATION  (FEET):  115  LST  -  GMT  -1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAY  1984  PERIOD;  JAN  1973  -  DEC  1982 


1.  PERCENTAGE  t’OEQUENCY  OF  OCCURRENCE  (Z  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

# 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

9 

0 

9 

0 

# 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

1 

9 

0 

0 

0 

# 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

9 

9 

9 

0 

9 

0 

9 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

1 

9 

9 

0 

0 

0 

9 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

// 

9 

2 

1 

9 

9 

0 

9 

0 

9 

15-17 

LST 

0 

0 

» 

If 

1 

2 

1 

1 

1 

9 

9 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

If 

2 

2 

2 

1 

9 

9 

0 

9 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

1 

9 

9 

0 

1 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

If 

1 

1 

1 

1 

9 

9 

9 

0 

9 

'l.  % 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE 

‘ 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

8 

16 

9 

7 

8 

9 

6 

8 

13 

17 

16 

11 

03-05 

LST 

15 

7 

16 

12 

10 

9 

8 

7 

8 

14 

16 

16 

12 

06-08 

LST 

17 

12 

17 

14 

10 

11 

10 

8 

10 

16 

17 

17 

13 

09-11 

LST 

14 

13 

17 

14 

11 

11 

11 

7 

11 

13 

18 

17 

13 

12-14 

LST 

19 

10 

16 

14 

11 

12 

12 

8 

10 

9 

18 

15 

13 

15-17 

LST 

18 

10 

18 

13 

13 

9 

12 

9 

9 

11 

19 

18 

13 

18-20 

LST 

16 

11 

19 

11 

13 

9 

11 

6 

9 

11 

19 

19 

13 

21-23 

LST 

15 

11 

16 

9 

10 

9 

7 

6 

8 

12 

19 

17 

12 

ALL  HOURS 

16 

10 

17 

12 

11 

10 

10 

7 

9 

12 

18 

17 

12 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

4 

3 

1 

0 

If 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

2 

03-05 

LST 

5 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4 

2 

06-08 

LST 

6 

5 

3 

2 

If 

0 

0 

0 

0 

9 

2 

6 

2 

09-11 

LST 

7 

8 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

9 

3 

7 

3 

12-14 

LST 

7 

7 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

2 

7 

2 

15-17 

LST 

7 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

2 

18-20 

LST 

5 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

1 

21-23 

LST 

3 

4 

2 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

1 

ALL  HOURS 

5 

5 

2 

1 

If 

0 

0 

0 

0 

9 

2 

5 

2 

4.  X 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

1 

2 

1 

If 

9 

9 

9 

1 

1 

2 

4 

1 

03-05 

LST 

2 

1 

2 

1 

9 

0 

9 

9 

9 

1 

3 

5 

1 

06-08 

LST 

4 

1 

3 

2 

1 

9 

9 

9 

2 

1 

3 

4 

2 

09-11 

LST 

3 

1 

4 

3 

1 

1 

9 

1 

3 

2 

4 

5 

2 

12-14 

LST 

3 

2 

6 

5 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

5 

5 

3 

15-17 

LST 

3 

1 

3 

4 

1 

9 

1 

1 

2 

1 

4 

3 

2 

18-20 

LST 

2 

1 

2 

1 

9 

If 

0 

9 

1 

9 

5 

3 

1 

21-23 

LST 

4 

1 

2 

1 

9 

» 

9 

0 

2 

1 

3 

3 

1 

ALL  HOURS 

3 

1 

3 

2 

1 

If 

If 

1 

2 

1 

4 

4 

2 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5 


MI  -  STATUTE  MILES 


SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR 

2. 

3. 


5.  X  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

35 

36 

22 

12 

10 

9 

8 

13 

19 

30 

28 

35 

21 

03-05  LST 

37 

37 

29 

24 

22 

24 

17 

23 

25 

34 

31 

35 

28 

06-08  LST 

41 

45 

38 

32 

22 

23 

20 

32 

33 

42 

32 

37 

33 

09-11  LST 

40 

44 

28 

17 

8 

10 

9 

11 

18 

29 

31 

34 

23 

12-14  LST 

32 

33 

15 

7 

3 

4 

4 

4 

9 

16 

23 

32 

15 

15-17  LST 

30 

30 

14 

4 

2 

4 

3 

3 

6 

14 

22 

34 

14 

18-20  LST 

30 

33 

18 

6 

4 

4 

4 

3 

9 

19 

22 

32 

15 

21-23  LST 

33 

33 

17 

8 

7 

6 

5 

6 

12 

22 

24 

33 

17 

ALL  HOURS 

35 

36 

23 

14 

10 

10 

9 

12 

17 

26 

27 

34 

21 

6.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

,.5  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

22 

24 

12 

6 

6 

5 

3 

6 

13 

18 

18 

22 

13 

03-05  LST 

24 

25 

18 

15 

16 

15 

11 

16 

17 

23 

20 

23 

19 

06-08  LST 

29 

32 

27 

24 

15 

15 

10 

22 

24 

29 

23 

25 

23 

09-11  LST 

31 

33 

19 

12 

3 

5 

4 

5 

12 

21 

22 

25 

16 

12-14  LST 

23 

24 

9 

4 

2 

2 

1 

2 

6 

11 

14 

22 

10 

15-17  LST 

22 

21 

8 

3 

1 

2 

1 

2 

4 

9 

15 

25 

9 

18-20  LST 

20 

23 

11 

3 

2 

2 

2 

2 

5 

13 

16 

22 

10 

21-23  LST 

20 

23 

10 

4 

4 

3 

2 

2 

8 

15 

17 

23 

11 

ALL  HOURS 

24 

26 

14 

9 

6 

6 

4 

7 

11 

17 

18 

23 

14 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

.  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

12 

13 

5 

3 

2 

2 

1 

2 

8 

11 

9 

12 

7 

03-05  LST 

12 

13 

7 

7 

8 

8 

4 

8 

10 

12 

10 

12 

9 

06-08  LST 

14 

18 

13 

13 

7 

7 

3 

14 

15 

20 

11 

12 

12 

09-11  LST 

16 

19 

10 

6 

1 

1 

1 

2 

7 

14 

12 

15 

9 

12-14  LST 

11 

14 

4 

2 

1 

1 

9 

# 

2 

6 

7 

15 

5 

15-17  LST 

10 

13 

4 

1 

9 

0 

9 

// 

1 

3 

8 

15 

5 

18-20  LST 

9 

13 

4 

2 

» 

9 

9 

9 

2 

5 

8 

12 

5 

21-23  LST 

10 

13 

3 

1 

1 

1 

1 

9 

4 

9 

9 

11 

5 

ALL  HOURS 

12 

14 

6 

4 

3 

3 

1 

3 

6 

10 

9 

13 

7 

8.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

4 

1 

1 

9 

9 

0 

# 

2 

5 

4 

5 

2 

03-05  LST 

5 

4 

2 

2 

3 

3 

1 

3 

4 

7 

5 

4 

4 

06-08  LST 

5 

7 

5 

5 

3 

2 

1 

4 

7 

10 

5 

5 

5 

09-11  LST 

5 

6 

2 

if 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

4 

4 

2 

12-14  LST 

2 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

4 

1 

15-17  LST 

2 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

4 

1 

18-20  LST 

5 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

5 

2 

21-23  LST 

5 

4 

if 

0 

0 

0 

9 

0 

9 

3 

5 

5 

2 

ALL  HOURS 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

2 

4 

4 

4 

2 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  VOLKEL,  NETHERLANDS  STATIONS  063750  ICAO  ID:  EHVK 

LOCATION;  51*39'N,  05’’42’E  ELEVATION  (FEET);  72  LST  -  0!T  -1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAY  1984  PERIOD:  JAN  1973  -  DEC  1981 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

57 

59 

68 

74 

88 

93 

97 

91 

84 

76 

63 

63 

97 

MEAN  DLY  MAX 

40 

42 

48 

54 

63 

69 

70 

72 

66 

56 

47 

42 

56 

MEAN 

36 

37 

42 

45 

54 

60 

62 

63 

57 

49 

42 

37 

49 

MEAN  DLY  MIN 

32 

32 

36 

37 

45 

51 

54 

53 

49 

43 

37 

33 

42 

EXTREME  MIN 

11 

16 

18 

23 

30 

34 

41 

43 

34 

30 

22 

11 

11 

•'>  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

if  DAYS  <  32 

15 

16 

11 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

14 

75 

*  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

* 

k 

* 

ilr 

* 

* 

MEAN 

2.4 

2.0 

1.6 

1.9 

1.9 

2.6 

2.7 

2.7 

2.4 

2.7 

2.1 

2.6 

27.6 

MINIMUM 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

1.4 

1.0 

0.7 

1.1 

1.0 

1.4 

1.4 

1.6 

1.1 

1.4 

0.9 

0.9 

1.6 

#  DAYS  >  0.01 

21 

15 

15 

16 

12 

15 

16 

15 

15 

17 

18 

20 

195 

#  DAYS  >  0.5 

* 

■k 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

k 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

* 

k 

* 

* 

* 

k 

k 

MAXIMUM 

* 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

MAX  24  HR 

it 

k 

★ 

k 

k 

k 

k 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

DAYS  >0.1 

ic 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

#  DAYS  >1.5 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  f06  LST) 

92 

92 

92 

92 

89 

91 

91 

93 

94 

95 

93 

93 

92 

RH  (15  LST) 

85 

76 

70 

61 

57 

58 

61 

58 

63 

73 

82 

87 

69 

VAPOR  PRESS 

.20 

.20 

.23 

.24 

.31 

.39 

.43 

.44 

.40 

.32 

.25 

.22 

.30 

DEWPOINT 

33 

33 

37 

38 

45 

51 

54 

55 

51 

45 

39 

35 

43 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/ KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

SW 

SW 

SW 

N 

ENE 

W 

W 

W 

SW 

SW 

SW 

SW 

SW 

MEAN  SPEED 

10 

9 

9 

8 

8 

7 

6 

7 

7 

10 

10 

10 

8 

MAX  ^PK  GSTS) 

43 

43 

51 

63 

34 

40 

30 

32 

33 

37 

47 

42 

63 

PRESSURE  ALT 

1000 

1200 

950 

800 

800 

550 

550 

450 

850 

750 

1000 

1300 

1300 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

5 

»  DAYS  TSTMS 

1 

# 

1 

1 

5 

5 

4 

5 

3 

1 

1 

1 

28 

t  DAYS  FOG 

8 

8 

6 

4 

4 

3 

2 

6 

8 

11 

7 

8 

72 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

215 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  “  Z  CALM  >  PVLG  DRCTN  ^  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 


7 .  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(Z  FREQ) 

OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

58 

56 

42 

31 

26 

27 

23 

27 

34 

47 

49 

56 

40 

03-05  LST 

59 

58 

50 

40 

39 

41 

40 

40 

46 

54 

48 

57 

48 

06-08  LST 

64 

64 

60 

53 

45 

47 

50 

50 

62 

63- 

51 

58 

56 

09-11  LST 

63 

68 

60 

45 

29 

36 

40 

36 

43 

56 

51 

64 

49 

12-li  LST 

50 

55 

47 

31 

17 

21 

21 

21 

26 

40 

45 

56 

37 

15-17  LST 

55 

52 

39 

22 

12 

14 

12 

13 

15 

31 

43 

57 

31 

18-20  LST 

54 

53 

37 

21 

11 

13 

11 

13 

21 

37 

45 

54 

31 

21-23  LST 

55 

51 

35 

23 

19 

19 

17 

21 

28 

42 

47 

52 

34 

ALL  HOURS 

59 

57 

46 

33 

25 

27 

27 

28 

34 

46 

48 

57 

41 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

47 

48 

34 

22 

22 

22 

18 

25 

39 

41 

38 

46 

33 

03-05  LST 

50 

52 

40 

33 

34 

36 

33 

37 

41 

50 

37 

48 

41 

06-08  LST 

53 

57 

53 

47 

40 

42 

43 

46 

58 

58 

43 

47 

49 

09-11  LST 

55 

61 

51 

34 

19 

26 

26 

28 

35 

50 

44 

53 

40 

12-14  LST 

46 

46 

34 

20 

9 

13 

11 

15 

19 

30 

34 

46 

27 

15-17  LST 

45 

44 

29 

14 

7 

10 

7 

10 

11 

25 

33 

48 

24 

18-20  LST 

45 

46 

32 

15 

7 

9 

8 

12 

18 

31 

36 

47 

26 

21-23  LST 

43 

44 

29 

17 

15 

16 

13 

19 

24 

37 

36 

42 

28 

ALL  HOURS 

48 

50 

38 

26 

19 

22 

20 

24 

30 

40 

38 

47 

33 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

34 

35 

25 

14 

14 

12 

9 

15 

21 

31 

29 

35 

23 

03-05  LST 

37 

38 

30 

23 

23 

26 

20 

28 

29 

37 

30 

33 

30 

06-08  LST 

40 

44 

40 

35 

27 

27 

27 

37 

43 

47 

33 

33 

36 

09-11  LST 

44 

50 

38 

22 

10 

15 

10 

18 

22 

35 

33 

38 

28 

12-14  LST 

35 

33 

22 

11 

4 

■6 

4 

6 

10 

18 

25 

30 

17 

15-17  LST 

34 

31 

18 

9 

4 

5 

2 

4 

7 

16 

23 

35 

16 

18-20  LST 

34 

34 

21 

8 

4 

5 

3 

5 

10 

21 

26 

33 

17 

21-23  LST 

31 

33 

19 

9 

5 

7 

6 

9 

16 

25 

26 

34 

18 

ALL  HOURS 

36 

37 

27 

17 

11 

13 

10 

15 

20 

29 

28 

34 

23 

1C.  X  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

5 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

7 

3 

1 

1 

9 

rt 

1 

4 

7 

7 

7 

4 

03-05  LST 

8 

8 

6 

3 

3 

4 

1 

5 

6 

12 

8 

7 

6 

06-08  LST 

9 

9 

10 

5 

3 

3 

2 

6 

11 

16 

8 

6 

7 

09-11  LST 

9 

9 

7 

2 

1 

0 

0 

1 

3 

9 

8 

7 

5 

12-14  LST 

5 

6 

1 

9 

n 

9 

0 

0 

0 

2 

4 

5 

2 

15-17  LST 

4 

4 

# 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

5 

0 

4m 

18-20  LST 

4 

4 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

9 

2 

5 

4 

2 

21-23  LST 

5 

5 

2 

9 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

7 

5 

3 

ALL  HOURS 

6 

7 

4 

1 

1 

1 

9 

2 

3 

7 

6 

6 

4 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  VOLKIL,  NETHERLANDS 
LOCATION;  51‘’39'N,  05“42’E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAY  1984 


STATIONS  063750  ICAO  ID;  EHVR 

ELEVATION  (FEET);  72  LST  •  GMT  -1 

PERIOD;  JAN  1973  -  DEC  1981 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

if 

03-05  LST 

# 

0 

0 

0 

V 

It 

If 

1 

1 

0 

0 

0 

if 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

If 

0 

0 

0 

1 

It 

0 

0 

If 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

If 

# 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

# 

0 

If 

If 

0 

If 

15-17  LST 

0 

0 

if 

It 

# 

2 

2 

2 

0 

(f 

if 

t 

1 

18-20  LST 

0 

0 

0 

it 

2 

2 

1 

1 

1 

if 

0 

0 

1 

21-23  LST 

0 

0 

it 

It 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

!j 

0 

It 

it 

1 

1 

1 

1 

It 

if 

if 

It 

H 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

13 

9 

16 

9 

9 

6 

8 

3 

8 

11 

15 

14 

10 

03-05  LST 

16 

10 

15 

10 

11 

9 

9 

7 

8 

12 

16 

14 

11 

06-08  LST 

17 

11 

15 

13 

12 

11 

11 

7 

11 

15 

14 

17 

13 

09-11  LST 

15 

11 

16 

14 

10 

11 

10 

7 

9 

12 

16 

15 

12 

12-14  LST 

15 

12 

16 

13 

9 

9 

10 

6 

9 

9 

16 

17 

12 

15-17  LST 

14 

11 

18 

13 

8 

8 

10 

6 

9 

11 

18 

18 

12 

18-20  LST 

13 

12 

17 

10 

8 

11 

8 

5 

7 

11 

18 

18 

12 

21-23  LST 

13 

10 

17 

8 

9 

6 

7 

5 

7 

9 

18 

14 

10 

ALL  HOURS 

15 

11 

16 

11 

9 

9 

9 

6 

8 

11 

17 

16 

12 

3.  X  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

3 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

03-05  LST 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

1 

06-08  LST 

3 

3 

1 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

If 

2 

3 

1 

09-11  LST 

4 

5 

3 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

2 

12-14  LST 

5 

6 

2 

1 

It 

0 

0 

0 

If 

0 

1 

3 

2 

15-17  LST 

4 

3 

2 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

18-20  LST 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

21-23  LST 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

4 

4 

2 

it 

It 

0 

0 

0 

if 

# 

1 

3 

1 

4.  X  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

It 

1 

2 

3 

1 

03-05  LST 

2 

1 

2 

1 

1 

If 

0 

0 

It 

2 

2 

3 

1 

06-08  LST 

2 

2 

3 

1 

1 

It 

0 

It 

1 

2 

3 

3 

1 

09-11  LST 

3 

3 

4 

3 

It 

2 

1 

1 

3 

3 

4 

5 

3 

12-14  LST 

3 

3 

5 

4 

2 

1 

If 

2 

3 

3 

5 

4 

3 

15-17  LST 

3 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

If 

1 

1 

4 

2 

2 

18-20  LST 

3 

2 

2 

2 

It 

0 

It 

0 

1 

1 

3 

2 

1 

21-23  LST 

3 

2 

2 

1 

It 

It 

« 

If 

2 

1 

3 

3 

1 

ALL  HOURS 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

If 

It 

1 

2 

3 

3 

2 

3Z7 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  •  STATUTE  MILES 


SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING  and/or 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  <  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

31 

33 

23 

13 

13 

12 

8 

15 

19 

30 

28 

32 

22 

03-05  LST 

34 

35 

28 

21 

21 

25 

19 

27 

27 

36 

28 

32 

28 

06-08  LST 

38 

43 

39 

33 

26 

25 

25 

36 

42 

46 

32 

32 

35 

09-11  LST 

43 

48 

37 

19 

9 

14 

9 

17 

21 

34 

32 

36 

27 

12-14  LST 

34 

33 

21 

11 

4 

6 

4 

6 

9 

18 

23 

28 

16 

15-17  LST 

33 

31 

18 

9 

4 

4 

2 

4 

6 

15 

22 

33 

15 

18-20  LST 

32 

32 

20 

8 

4 

4 

3 

5 

10 

20 

24 

31 

16 

21-23  LST 

29 

31 

18 

8 

5 

7 

5 

9 

16 

24 

23 

32 

17 

ALL  HOURS 

34 

36 

25 

15 

11 

12 

9 

15 

19 

28 

27 

32 

22 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/ 

1.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

22 

24 

15 

6 

7 

5 

3 

8 

14 

23 

19 

22 

14 

03-05  LST 

24 

24 

20 

12 

16 

17 

10 

19 

20 

25 

20 

22 

19 

06-08  LST 

27 

31 

31 

24 

17 

17 

11 

27 

31 

36 

23 

22 

25 

09-11  LST 

34 

35 

26 

12 

5 

8 

3 

9 

14 

26 

23 

25 

18 

12-14  LST 

26 

24 

14 

5 

2 

3 

1 

2 

5 

11 

16 

20 

11 

15-17  LST 

25 

23 

12 

5 

2 

2 

1 

2 

3 

10 

16 

23 

10 

18-20  LST 

20 

24 

14 

4 

2 

3 

1 

3 

6 

14 

16 

21 

11 

21-23  LST 

19 

23 

10 

4 

2 

3 

2 

4 

10 

16 

17 

20 

11 

ALL  HOURS 

25 

26 

18 

9 

7 

7 

4 

9 

13 

20 

29 

22 

15 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

12 

12 

6 

1 

2 

2 

# 

2 

8 

14 

12 

14 

7 

03-05  LST 

13 

13 

10 

5 

7 

8 

3 

10 

12 

17 

13 

12 

10 

06-08  LST 

16 

18 

18 

10 

7 

8 

3 

12 

18 

24 

12 

14 

13 

09-11  LST 

17 

15 

13 

5 

2 

2 

# 

2 

8 

16 

13 

14 

9 

12-14  LST 

11 

11 

5 

1 

1 

1 

1 

5 

9 

11 

5 

15-17  LST 

10 

9 

3 

1 

# 

0 

1 

0 

4 

8 

11 

4 

18-20  LST 

8 

11 

6 

# 

1 

i? 

0 

1 

1 

5 

10 

9 

4 

21-23  LST 

8 

11 

4 

1 

» 

1 

# 

1 

3 

8 

11 

10 

5 

ALL  HOURS 

12 

12 

8 

3 

3 

3 

1 

4 

6 

12 

11 

12 

7 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

5 

2 

1 

if 

f 

0 

# 

4 

6 

6 

3 

3 

03-05  LST 

5 

5 

3 

1 

2 

2 

1 

3 

5 

10 

6 

3 

4 

06-08  LST 

7 

6 

8 

2 

2 

1 

1 

4 

8 

14 

6 

4 

5 

09-11  LST 

6 

6 

4 

1 

# 

0 

0 

# 

1 

6 

5 

4 

3 

12-14  LST 

2 

2 

# 

0 

0 

t 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

1 

15-17  LST 

2 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

f 

3 

2 

1 

18-20  LST 

2 

2 

# 

0 

f 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

1 

21-23  LST 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

4 

2 

2 

ALL  HOURS 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

5 

5 

3 

2 

4 


4- 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  WOENSDRECHT,  NETHERLANDS 
LOCATION:  51*27 'N,  04*21 'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAY  1984 


STATIONS  #;  063401  ICAO  ID:  EHWO 

ELEVATION  (FEET):  66  LST  »  GMT  -1 

PERIOD:  JAN  1973  -  DEC  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

57 

52 

52 

63 

63 

73 

72 

81 

72 

68 

63 

64 

81 

MEAN  DLY  MAX 

45 

44 

46 

48 

53 

58 

62 

65 

63 

57 

51 

47 

53 

MEAN 

42 

42 

44 

46 

51 

56 

60 

62 

61 

55 

49 

45 

51 

MEAN  DLY  MIN 

41 

40 

42 

44 

49 

54 

58 

61 

59 

53 

47 

42 

49 

EXTREME  MIN 

27 

29 

32 

36 

41 

45 

54 

54 

46 

43 

36 

27 

27 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If  DAYS  <  32 

2 

2 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

If  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

it 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

MEAN 

2.4 

1.9 

1.6 

1.9 

1.7 

2.5 

2.8 

3.1 

3.0 

3.0 

2.6 

2.7 

29.2 

MINIMUM 

* 

it 

it 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

MAX  24  HR 

1.0 

0.7 

1.3 

0.7 

1.6 

1.2 

1.2 

1.7 

1.3 

1.5 

1.2 

0.9 

1.7 

»  DAYS  >  0.01 

20 

16 

14 

15 

12 

13 

15 

14 

15 

17 

18 

20 

189 

If  DAYS  >0.5 

* 

* 

it 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

★ 

* 

* 

* 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

MAXIMUM 

* 

it 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

* 

A 

If  DAYS  >  0.1 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

If  DAYS  >1.5 

it 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN 

Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (04  LST) 

83 

83 

84 

83 

87 

89 

87 

86 

83 

81 

80 

84 

84 

RH  (16  LST) 

81 

81 

82 

81 

81 

84 

82 

81 

79 

79 

78 

33 

81 

VAPOR  PRESS 

* 

it 

* 

it 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

DEWPOINT 

38 

37 

39 

41 

46 

52 

56 

57 

55 

49 

4? 

40 

46 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

S 

S 

SW 

N 

NE 

SW 

SW 

SW 

SW 

S 

W 

W 

SW 

MEAN  SPEED 

18 

14 

15 

13 

11 

10 

11 

10 

13 

15 

19 

19 

14 

MAX  (PK  GSTS) 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

PRESSURE  ALT 

1050 

1100 

1000 

750 

650 

550 

450 

450 

800 

750 

950 

1250 

1250 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

If  DAYS  TSTMS 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

If  DAYS  FOG 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

If 

n 

1 

23 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

3Z9 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  if  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 

APPLICABLE  $  =  /,  CALM  >  PVLG  DRCTN  if  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2. 

3. 


7 .  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(Z  FREQ) 

1  OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANIC 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

* 

* 

it 

it 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

it 

* 

53 

57 

45 

49 

43 

42 

41 

51 

A 

A 

A 

09-11 

LST 

60 

57 

56 

56 

48 

50 

42 

44 

40 

54 

58 

61 

52 

12-14 

LST 

56 

61 

56 

56 

41 

41 

39 

41 

37 

51 

58 

58 

50 

15-17 

LST 

54 

60 

54 

51 

36 

38 

30 

33 

31 

49 

58 

56 

46 

18-20 

LST 

* 

52 

52 

50 

33 

32 

32 

27 

31 

50 

A 

A 

it 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

31 

27 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

* 

* 

it 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

8.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AN!: 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

it 

it 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

it 

* 

it 

it 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

it 

it 

52 

56 

44 

48 

42 

42 

41 

49 

A 

A 

A 

09-11 

LST 

58 

56 

55 

55 

47 

49 

42 

43 

39 

53 

57 

59 

51 

12-14 

LST 

55 

60 

56 

55 

41 

41 

39 

40 

36 

50 

58 

57 

49 

15-17 

LST 

52 

59 

53 

51 

36 

38 

30 

33 

31 

49 

57 

55 

45 

18-20 

LST 

* 

51 

51 

49 

32 

32 

31 

27 

30 

50 

A 

A 

A 

21-23 

LST 

it 

* 

it 

* 

* 

31 

27 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

it 

it 

it 

★ 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

9.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

it 

it 

it 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

it 

it 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

it 

it 

37 

31 

25 

24 

24 

23 

28 

27 

A 

A 

A 

09-11 

LST 

37 

32 

39 

31 

25 

27 

22 

19 

22 

29 

35 

39 

30 

12-14 

LST 

36 

34 

38 

30 

20 

18 

20 

20 

19 

29 

34 

35 

28 

15-17 

LST 

33 

36 

37 

24 

17 

17 

16 

16 

17 

28 

35 

34 

26 

18-20 

LST 

it 

29 

32 

21 

15 

16 

15 

14 

16 

29 

A 

A 

A 

21-23 

LST 

it 

* 

it 

* 

* 

16 

11 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

it 

* 

it 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

10.  ; 

(  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

* 

★ 

1 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

A 

A 

A 

09-11 

LST 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

# 

1 

0 

1 

2 

12-14 

LST 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

2 

15-17 

LST 

1 

3 

2 

3 

3 

4 

1 

2 

1 

# 

1 

1 

2 

18-20 

LST 

* 

5 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

0 

A 

A 

A 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

A 

4 

1 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

A 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION;  WOENSDRECHT,  NETHERLANDS 
LOCATION:  51*27 'N,  04*21 'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAY  1984 


STATIONS  #;  063401 

ELEVATION  (FEET):  66 
PERIOD;  JAN  1973  -  DE 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS 
JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


JAN 

FEB 

00-02 

LST 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

06-08 

LST 

* 

* 

09-11 

LST 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

18-20 

LST 

* 

* 

■>i_2? 

LST 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

2.  Z 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR  1 

JAN 

FEB 

00-02 

LST 

it 

* 

03-05 

LST 

* 

it 

06-08 

LST 

* 

it 

09-11 

LST 

LL 

19 

12-14 

LST 

10 

6 

15-17 

LST 

11 

9 

18-20 

LST 

* 

* 

21-23 

LST 

★ 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

3.  X 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

JAN 

FEB 

00-02 

LST 

* 

* 

03-05 

LST 

4t 

* 

06-08 

LST 

* 

* 

09-11 

LST 

2 

2 

12-14 

LST 

2 

1 

15-17 

LST 

1 

1 

18-20 

LST 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

* 

4.  X 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

JAN 

FEB 

00-02 

LST 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

★ 

06-08 

LST 

23 

10 

09-11 

LST 

21 

10 

12-14 

LST 

20 

9 

15-17 

LST 

21 

8 

18-20 

LST 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

ALL  HOURS 

* 

it 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 


1982 

ICAO 

LST 

ID: 

-  GMT 

EHWO 

-1 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

0 

0 

4 

if 

0 

t 

0 

0 

if 

it 

A 

A 

A 

it 

A 

A 

A 

it 

A 

A 

A 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

11 

15 

13 

10 

10 

13 

13 

9 

12 

12 

10 

8 

* 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

it 

A 

A 

A 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

0 

0 

3 

1 

if 

0 

2 

1 

if 

if 

1 

if 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

14 

24 

25 

11 

14 

23 

25 

11 

13 

26 

25 

11 

13 

24 

22 

10 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR 

2. 

3. 


5.  X 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LS. 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

* 

A 

37 

31 

25 

24 

24 

23 

28 

27 

A 

A 

A 

09-11 

LST 

37 

32 

39 

31 

25 

27 

22 

19 

22 

29 

35 

39 

30 

12-lA 

LST 

36 

34 

38 

30 

20 

18 

20 

20 

19 

29 

34 

35 

28 

15-17 

LST 

33 

36 

37 

24 

17 

17 

16 

16 

17 

28 

35 

34 

26 

18-20 

LST 

•k 

29 

32 

21 

15 

16 

15 

14 

16 

28 

A 

A 

A 

21-23 

LST 

* 

A 

A 

A 

A 

16 

11 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

6.  Z 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

A 

A 

6 

6 

6 

5 

5 

3 

3 

1 

A 

A 

A 

09-11 

LST 

2 

5 

10 

7 

7 

6 

5 

4 

4 

2 

1 

2 

5 

12-14 

LST 

3 

5 

8 

6 

6 

6 

6 

4 

4 

1 

1 

3 

4 

15-17 

LST 

3 

6 

6 

5 

5 

6 

3 

3 

3 

1 

2 

2 

4 

18-20 

LST 

A 

6 

4 

4 

4 

5 

2 

2 

2 

1 

A 

A 

A 

21-23 

LST 

A 

A 

A 

A 

A 

5 

1 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

7.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

A 

A 

4 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

A 

A 

A 

09-11 

LST 

2 

3 

6 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

A 

A 

A 

12-14 

LST 

2 

2 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

If 

1 

3 

15-17 

LST 

1 

4 

3 

3 

4 

2 

2 

2 

« 

1 

1 

2 

18-20 

LST 

A 

5 

2 

3 

3 

5 

2 

1 

2 

1 

A 

A 

A 

21-23 

LST 

A 

A 

A 

A 

A 

5 

1 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

8.  X 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

1.25  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05 

LST 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08 

LST 

A 

A 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

A 

A 

A 

09-11 

LST 

9 

* 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

If 

1 

0 

1 

1 

12-14 

LST 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

If 

1 

0 

1 

1 

15-17 

LST 

1 

2 

1 

3 

2 

3 

» 

1 

0 

0 

If 

If 

1 

18-20 

LST 

A 

4 

# 

2 

2 

3 

1 

1 

0 

0 

A 

A 

A 

21-23 

LST 

A 

A 

A 

A 

A 

3 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  YPF.NBURG,  NETHERLANDS 

LOCATION:  52‘’02’N,  04'’2rE 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MAY  1984 


STATIONS  -?:  062000 

ELEVATION  (FEET):  -6 
PERIOD:  JAN  1973-DEC  1982 


ICAO  ID:  EHYB 
LST  “GMT  -1 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

^'XTREME  MAX 

57 

61 

64 

72 

84 

88 

88 

90 

83 

77 

67 

64 

90 

MEAN  DLY  MAX 

41 

42 

47 

52 

61 

66 

68 

70 

65 

56 

48 

42 

55 

MEAN 

39 

39 

44 

48 

56 

61 

64 

66 

61 

53 

45 

40 

51 

MEAI^  DLY  MIN 

36 

35 

38 

42 

49 

56 

60 

59 

55 

47 

42 

37 

46 

EXTREME  MIN 

11 

18 

25 

31 

36 

43 

50 

46 

41 

31 

22 

14 

11 

If  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

If 

<?  DAYS  <  32 

9 

11 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

8 

39 

#  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

it 

A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

MEAN 

2.3 

1.7 

1.6 

1.7 

1.7 

2.2 

2.6 

2.9 

3.6 

3.2 

3.0 

2.3 

29.3 

MINIMUM 

* 

it 

it 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

MAX  24  HR 

1.7 

0.8 

0.9 

1.2 

1.5 

1.7 

1.5 

1.9 

1.4 

1.3 

1.1 

1.3 

1.9 

If  DAYS  >0.01 

18 

13 

12 

12 

10 

11 

12 

12 

14 

16 

16 

18 

164 

If  DAYS  >0.5 

* 

* 

it 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

it 

it 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

MAXIMUM 

* 

it 

it 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

If  DAYS  >  0.1 

* 

it 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

if  DAYS  >1.5 

it 

it 

ie 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (° 

F) 

RH  (07  LST) 

90 

91 

90 

86 

84 

85 

86 

87 

90 

91 

88 

89 

88 

RH  (16  LST) 

85 

77 

73 

64 

61 

63 

65 

63 

70 

75 

80 

85 

72 

VAPOR  PRESS 

.21 

.21 

.23 

.24 

.32 

.40 

.44 

.45 

.42 

.33 

.26 

.22 

.31 

DEWPOINT 

35 

34 

37 

38 

45 

51 

55 

55 

53 

46 

40 

36 

44 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT /KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

S 

ENE 

wsw 

N 

NE 

N 

W 

WSW 

W 

SSW 

SSW 

WSW 

w 

MEAN  SPEED 

12 

10 

13 

11 

10 

9 

10 

9 

9 

9 

12 

11 

10 

MAX  (PK  GSTS) 

51 

43 

54 

60 

34 

32 

A 

27 

33 

41 

42 

44 

60 

PRESSURE  ALT 

950 

1100 

950 

800 

650 

500 

600 

450 

800 

850 

850 

1150 

1150 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG 


CLD  COVER 
»  DAYS  TSTMS 
If  DAYS  FOG 


7 

1 

4 


6 

0 

5 


6 

0 

4 


6 

9 

33 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


333 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  »  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN  ^  ■  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2. 

3. 


7 .  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(Z  FREQ) 

OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

57 

68 

58 

49 

35 

42 

41 

43 

50 

55 

46 

51 

49 

09-11  LST 

57 

61 

52 

44 

28 

30 

31 

31 

38 

47 

48 

55 

44 

12-14  LST 

56 

55 

50 

38 

21 

23 

23 

21 

27 

39 

44 

52 

38 

15-17  LST 

55 

52 

43 

32 

17 

17 

16 

12 

25 

35 

45 

56 

36 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

21-23  LST 

★ 

* 

* 

it 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

56 

58 

50 

41 

25 

28 

28 

27 

35 

43 

46 

53 

41 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

45 

58 

49 

34 

27 

29 

22 

35 

40 

44 

31 

35 

37 

09-11  LST 

45 

51 

39 

25 

15 

15 

10 

20 

29 

36 

32 

42 

30 

12-14  LST 

42 

41 

33 

19 

10 

9 

5 

8 

16 

23 

26 

39 

23 

15-17  LST 

39 

38 

28 

17 

7 

6 

5 

6 

12 

23 

28 

42 

22 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

A 

21-23  LST 

* 

* 

* 

A 

* 

it 

* 

A 

A 

* 

* 

A 

A 

ALL  HOURS 

42 

46 

36 

24 

15 

15 

10 

17 

24 

30 

29 

40 

28 

9.  Z  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

33 

46 

34 

25 

19 

20 

11 

24 

31 

33 

22 

25 

27 

09-11  LST 

36 

39 

29 

16 

7 

9 

5 

11 

18 

25 

23 

32 

21 

12-14  LST 

31 

29 

17 

10 

5 

4 

2 

3 

8 

14 

18 

30 

15 

15-17  LST 

29 

26 

15 

8 

4 

4 

2 

3 

7 

14 

19 

31 

15 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

32 

34 

23 

15 

9 

9 

5 

10 

16 

21 

21 

30 

19 

10.  Z  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

03-05  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

06-08  LST 

6 

9 

6 

3 

1 

2 

1 

2 

8 

9 

6 

5 

5 

09-11  LST 

7 

6 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

5 

5 

3 

12-14  LST 

3 

3 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

4 

1 

15-17  LST 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

a 

0 

0 

// 

2 

3 

1 

18-20  LST 

* 

* 

* 

* 

★ 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

21-23  LST 

it 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

ALL  HOURS 

5 

5 

2 

1 

1 

9 

# 

2 

3 

4 

4 

2 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  YPENBURG,  NETHERLANDS 
LOCATION:  52*02 'N,  04*12 'E 
PREPARED  BY  USAPETAC/ECO  MAY  1984 


STATIONS  #:  062000  ICAO  ID:  EHYB 

ELEVATION  (FEET):  -4  LST  -  GMT  -1 

PERIOD:  JAN  1973-DEC  1982 


T.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

06-08 

LST 

0 

0 

1 

0 

4 

4 

1 

1 

# 

0 

0 

4 

09-11 

LST 

# 

0 

0 

4 

0 

1 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

4 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

1 

4 

4 

# 

0 

0 

4 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

4 

1 

4 

0 

0 

4 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

ALL  HOURS 

0 

0 

4 

4 

1 

1 

4 

# 

4 

0 

0 

4 

2.  Z 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR  1 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

* 

06-08 

LST 

20 

17 

18 

14 

13 

13 

12 

11 

13 

14 

22 

15 

15 

09-11 

LST 

19 

12 

18 

15 

14 

12 

10 

9 

13 

17 

21 

18 

15 

12-14 

LST 

19 

11 

17 

11 

9 

11 

8 

7 

12 

14 

20 

20 

13 

15-17 

LST 

17 

13 

16 

12 

9 

7 

8 

5 

12 

16 

23 

19 

13 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

■k 

* 

* 

k 

k 

* 

* 

k 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

18 

13 

17 

13 

12 

11 

9 

8 

12 

15 

21 

18 

14 

3.  Z 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

■k 

* 

k 

k 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

06-08 

LST 

’l 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

09-11 

LST 

3 

3 

3 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

3 

1 

12-14 

LST 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

1 

15-17 

LST 

3 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

k 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

ALL  HOURS 

3 

2 

3 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

2 

1 

4.  Z 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  I 

GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

* 

k 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

k 

* 

k 

k 

k 

* 

06-08 

LST 

9 

7 

6 

6 

2 

1 

2 

1 

4 

4 

11 

8 

5 

09-11 

LST 

11 

7 

10 

7 

4 

2 

1 

3 

4 

6 

15 

9 

7 

12-14 

LST 

11 

8 

11 

9 

4 

3 

4 

3 

7 

6 

16 

12 

8 

15-17 

LST 

6 

5 

7 

7 

3 

4 

2 

1 

3 

2 

10 

7 

5 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

k 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

ALL  HOURS 

10 

7 

9 

7 

3 

2 

2 

2 

5 

5 

13 

9 

6 
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REMARKS: 


DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5 


MI  -  STATUTE  MILES 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR 


3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

k 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

k 

06-08 

LST 

31 

43 

32 

23 

17 

18 

9 

23 

30 

32 

21 

23 

25 

09-11 

LST 

34 

37 

26 

14 

6 

7 

5 

11 

17 

24 

20 

29 

19 

12-14 

LST 

28 

26 

16 

9 

5 

3 

2 

2 

7 

14 

15 

27 

13 

15-17 

LST 

27 

23 

13 

5 

3 

3 

2 

2 

7 

13 

18 

28 

13 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

ALL  HOURS 

30 

31 

20 

13 

8 

7 

4 

9 

15 

20 

18 

27 

17 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

★ 

* 

k 

* 

* 

03-05 

LST 

•k 

* 

* 

k 

* 

k 

k 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

06-08 

LST 

21 

27 

20 

13 

7 

8 

4 

12 

19 

20 

13 

14 

15 

09-11 

LST 

21 

22 

16 

8 

1 

3 

2 

3 

8 

12 

11 

12 

10 

12-14 

LST 

16 

11 

7 

4 

1 

1 

1? 

If 

3 

6 

7 

13 

6 

15-17 

LST 

17 

11 

5 

1 

1 

1 

1 

If 

2 

6 

8 

16 

6 

18-20 

LST 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

18 

17 

11 

7 

2 

3 

2 

4 

8 

10 

9 

15 

9 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

k 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

k 

k 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

11 

15 

14 

10 

4 

3 

2 

5 

12 

15 

8 

8 

9 

09-1] 

LST 

14 

13 

8 

4 

1 

# 

ff 

5 

7 

7 

10 

6 

12-14 

LST 

9 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

5 

8 

3 

15-17 

LST 

10 

7 

1 

0 

0 

0 

i? 

0 

0 

3 

5 

8 

3 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

11 

10 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

4 

6 

6 

8 

5 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  lOO/C 

1.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

06-08 

LST 

3 

4 

4 

2 

1 

1 

# 

1 

5 

5 

4 

2 

3 

09-11 

LST 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

4 

2 

1 

12-14 

LST 

1 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

# 

# 

15-17 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

1 

1 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

2 

2 

1 

1 

# 

# 

* 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ANDOYA,  NORWAY 
LOCATION:  69®18'N,  16“07M 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO 

1983 

STATION  ih  010100 
ELEVATION  (FEET): 
PERIOD:  JANUARY 

46 

1973  - 

ICAO  ID:  ENAN 
LST  =  GMT  +  1 
DECEMBER  1982 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

50 

45 

50 

68 

66 

78 

81 

73 

70 

59 

61 

48 

81 

MEAN  DLY  MAX 

32 

32 

34 

37 

45 

51 

56 

55 

49 

42 

37 

33 

42 

MEAN 

27 

29 

30 

33 

41 

47 

52 

51 

45 

38 

33 

29 

38 

MEAN  DLY  MIN 

22 

24 

24 

28 

35 

42 

47 

46 

40 

34 

28 

24 

33 

EXTREME  MIN 

-3 

1 

-5 

7 

14 

18 

32 

33 

25 

9 

7 

3 

-5 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  <  32 

29 

23 

26 

23 

9 

1 

# 

0 

3 

13 

21 

27 

175 

#  DAYS  <  0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

// 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

-k 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

it 

it 

* 

MEAN 

3.23 

2.68 

2.48 

1.81 

1.85 

1.81 

1 

.69 

1.77 

3.94 

3.50 

3.39 

2.80 

30.9 

MINIMUM 

'ic 

•k 

k 

k 

* 

k 

•^r 

* 

it 

it 

MAX  24  HR 

•Jf 

-k 

k 

k 

k 

k 

#  DAYS  >0.01 

9 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

9 

8 

8 

8 

84 

)f  DAYS  >0.5 

iNf 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

it 

■jSf 

k 

MAXIMUM 

k 

k 

x- 

k 

k 

k 

k 

>v 

k 

k 

* 

k 

k 

MAX  24  HR 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

/>  DAYS  >0.1 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

it 

k 

k 

//  DAYS  >1.5 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

k 

4.  .MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%) 

/  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

73 

74 

74 

72 

71 

74 

75 

77 

74 

73 

74 

74 

RH  (15  LST) 

73 

74 

70 

68 

68 

68 

70 

70 

69 

71 

72 

73 

71 

VAPOR  PRESS 

.12 

.  12 

.  13 

.  14 

.19 

.24 

.30 

.29 

.23 

.18 

.  14 

.  12 

.  19 

DEWPOINT 

20 

21 

22 

25 

32 

38 

44 

43 

37 

30 

25 

21 

30 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS) 

/  99. 

95%  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

NE 

NNE 

NNE 

S 

S 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

MEAN  SPEED 

16 

16 

13 

12 

10 

10 

8 

9 

10 

11 

13 

15 

12 

MAX  (PK  GSTS) 

85 

85 

66 

63 

55 

52 

48 

51 

65 

82 

80 

75 

85 

PRESSURE  ALT 

1750 

1600 

1400 

lOOO 

900 

800 

650 

950 

1100 

1150 

1450 

1600 

1750 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG 

CLD  COVER 

5 

6 

5 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

DAYS  TSTMS 

] 

// 

# 

// 

// 

1 

1 

1 

// 

# 

1 

1 

0 

//  DAYS  FOG 

# 

// 

1 

1 

2 

4 

7 

3 

1 

// 

19 

337 


REMARKS;  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  //  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0  5  %  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  C  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA  ' 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982  ENAN 

2. 

3. 


7 .  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

41 

39 

35 

03-05  LST 

39 

40 

37 

06-08  LST 

42 

46 

36 

09-11  LST 

40 

44 

38 

12-14  LST 

39 

42 

36 

15-17  LST 

40 

44 

34 

18-20  LST 

38 

45 

35 

21-23  LST 

38 

45 

36 

ALL  HOURS 

40 

43 

36 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  <  ; 

1500/3 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

17 

19 

15 

03-05  LST 

20 

18 

18 

06-08  LST 

19 

20 

15 

09-11  LST 

19 

19 

15 

12-14  LST 

16 

17 

14 

15-17  LST 

17 

17 

11 

18-20  LST 

16 

18 

14 

21-23  LST 

17 

18 

14 

ALL  HOLTRS 

18 

18 

15 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  <  1000/2 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

9 

8 

8 

03-05  LST 

11 

9 

9 

06-08  LST 

10 

9 

8 

09-11  LST 

8 

9 

8 

12-14  LST 

7 

8 

7 

15-17  LST 

6 

8 

5 

18-20  LST 

8 

8 

7 

21-23  LST 

8 

9 

7 

ALL  HOURS 

8 

8 

7 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

200/0. 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

1 

2 

1 

03-05  LSI 

3 

2 

2 

06-08  LST 

3 

2 

2 

09-11  LSI 

1 

1 

1 

12-14  LST 

1 

1 

1 

15-17  LST 

2 

2 

it 

18-20  LST 

2 

1 

1 

21-23  LST 

1 

1 

1 

ALL  :iuras 

2 

n 

1 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

42 

31 

38 

35 

36 

41 

31 

33 

31 

34 

40 

31 

30 

31 

30 

39 

33 

30 

31 

29 

40 

31 

29 

35 

32 

40 

33 

33 

40 

33 

43 

32 

35 

41 

37 

43 

31 

38 

38 

37 

41 

32 

33 

35 

33 

MI: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

19 

12 

16 

15 

14 

17 

12 

12 

14 

12 

17 

11 

11 

14 

10 

16 

11 

12 

14 

10 

14 

11 

12 

16 

13 

15 

11 

13 

17 

14 

1(7 

11 

13 

18 

15 

20 

11 

15 

17 

14 

17 

11 

13 

16 

13 

MI: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

9 

8 

8 

10 

9 

7 

7 

6 

9 

7 

9 

6 

6 

9 

5 

7 

6 

6 

8 

5 

6 

5 

8 

11 

8 

6 

5 

8 

11 

8 

7 

6 

8 

12 

9 

10 

6 

8 

11 

9 

8 

6 

7 

10 

7 

5  MI; 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

it 

1 

it 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

it 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

36 

39 

41 

41 

38 

37 

38 

42 

44 

37 

34 

38 

42 

45 

37 

32 

36 

40 

42 

36 

30 

33 

41 

40 

36 

29 

31 

38 

40 

36 

35 

32 

36 

44 

38 

38 

34 

41 

40 

38 

34 

33 

40 

42 

37 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

10 

13 

13 

16 

15 

10 

13 

17 

19 

15 

10 

14 

15 

20 

14 

9 

11 

13 

18 

14 

10 

11 

13 

16 

14 

8 

10 

13 

17 

14 

9 

10 

12 

17 

14 

9 

11 

11 

16 

14 

9 

12 

13 

17 

14 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

4 

5 

5 

8 

7 

2 

5 

6 

9 

7 

3 

6 

6 

9 

7 

3 

4 

5 

9 

7 

3 

3 

4 

7 

6 

2 

3 

4 

8 

6 

3 

3 

5 

8 

7 

3 

4 

3 

8 

7 

3 

4 

5 

3 

7 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

it 

it 

1 

1 

1 

it 

1 

3 

1 

it 

it 

1 

2 

1 

0 

it 

it 

1 

1 

it 

it 

i> 

1 

1 

(1 

it 

it 

■1 

A. 

1 

it 

it 

2 

1 

0 

0 

if 

2 

1 

■t 

it 

2 

1 

338 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  ANDOYA,  NORWAY  STATION  #:  010100  ICAO  ID:  ENAN 
LOCATION:  69“18'N,  16"07'E  ELEVATION  (FEET):  46  LST  =  GMT  +  1 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  OCTOBER  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

03-05  LST 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

it 

it 

0 

0 

it 

0 

it 

06-08  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

it 

0 

0 

it 

12-14  LST 

# 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

15-17  LST 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

it 

0 

it 

0 

it 

it 

18-20  LST 

it 

it 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

ALL  HOURS 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

0 

it 

it 

it 

it 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

7 

12 

11 

13 

18 

21 

17 

18 

21 

18 

11 

9 

15 

03-05  LST 

5 

11 

8 

15 

16 

23 

18 

20 

25 

22 

15 

8 

16 

06-08  LST 

7 

11 

10 

14 

16 

26 

20 

19 

27 

20 

14 

11 

16 

09-11  LST 

7 

12 

10 

12 

19 

21 

14 

17 

24 

21 

12 

9 

15 

12-14  LST 

7 

12 

11 

14 

15 

17 

15 

18 

23 

21 

13 

10 

15 

15-17  LST 

9 

14 

10 

14 

15 

15 

15 

15 

22 

23 

12 

10 

15 

18-20  LST 

9 

10 

9 

16 

16 

16 

18 

17 

24 

20 

15 

9 

15 

21-23  LST 

8 

12 

10 

16 

18 

21 

19 

20 

21 

19 

12 

8 

15 

ALL  HOURS 

7 

12 

10 

14 

17 

20 

17 

18 

23 

21 

13 

9 

15 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

20 

18 

16 

17 

4 

1 

0 

0 

1 

5 

10 

19 

9 

03-05  LST 

21 

i7 

19 

20 

5 

1 

0 

0 

1 

6 

13 

15 

10 

06-08  LST 

22 

18 

21 

22 

6 

1 

0 

0 

1 

6 

14 

19 

11 

09-11  LST 

18 

20 

20 

20 

5 

1 

0 

it 

1 

9 

17 

19 

11 

12-14  LST 

20 

24 

19 

17 

4 

it 

0 

0 

1 

5 

16 

21 

11 

15-17  LST 

18 

22 

20 

16 

5 

it 

0 

0 

1 

4 

11 

20 

10 

18-20  LST 

18 

19 

16 

14 

5 

it 

0 

0 

1 

5 

15 

19 

9 

21-23  LST 

20 

17 

17 

14 

4 

1 

0 

0 

1 

3 

14 

19 

9 

ALL  HOURS 

20 

19 

19 

17 

5 

1 

0 

it 

1 

5 

14 

19 

10 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS 

1  >  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

17 

18 

11 

8 

5 

4 

1 

2 

4 

7 

12 

12 

8 

03-05  LST 

17 

17 

11 

7 

5 

4 

it 

2 

6 

8 

11 

11 

8 

06-08  LST 

15 

17 

10 

8 

5 

4 

1 

2 

5 

8 

12 

14 

8 

09-11  LST 

17 

18 

9 

8 

5 

2 

1 

3 

6 

7 

13 

16 

9 

12-14  LST 

18 

19 

12 

10 

5 

3 

1 

3 

6 

8 

14 

17 

9 

15-17  LST 

15 

16 

12 

10 

4 

2 

2 

2 

6 

9 

13 

15 

9 

18-20  LST 

13 

18 

11 

8 

4 

2 

1 

1 

4 

9 

14 

16 

8 

21-23  LST 

14 

18 

11 

8 

5 

3 

1 

2 

5 

8 

13 

14 

8 

ALL  HOURS 

16 

18 

11 

8 

5 

3 

1 

2 

5 

8 

13 

14 

9 

339 


REMARKS;  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  if  =  0 .0  <  %  <  0 .5 ,  MI  =  STATUTE  MILES 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982  \ 

2. 

3. 


5~.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

8 

7 

8 

7 

7 

9 

8 

3 

5 

4 

7 

7 

03-05  LST 

10 

9 

9 

7 

7 

6 

8 

6 

2 

5 

6 

9 

7 

06-08  LST 

10 

8 

8 

8 

6 

5 

9 

4 

3 

5 

6 

9 

7 

09-11  LST 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

8 

5 

3 

4 

5 

8 

6 

12-14  LST 

6 

7 

6 

5 

5 

7 

10 

7 

3 

3 

4 

6 

6 

15-17  LST 

6 

7 

4 

6 

5 

7 

9 

7 

2 

3 

4 

7 

6 

18-20  LST 

6 

7 

6 

6 

5 

7 

11 

7 

3 

3 

4 

7 

6 

21-23  LST 

7 

8 

6 

9 

6 

7 

10 

8 

3 

3 

3 

8 

6 

ALL  HOURS 

8 

8 

7 

7 

6 

7 

9 

6 

3 

4 

4 

8 

6 

6.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

500/1.5  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

6 

5 

5 

4 

5 

6 

t 

H 

3 

2 

4 

4 

03-05  LST 

8 

6 

7 

5 

4 

3 

6 

> 

i 

3 

5 

7 

5 

06-08  LST 

7 

6 

5 

5 

3 

3 

5 

j 

4 

3 

3 

7 

4 

09-11  LST 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

6 

2 

\ 

2 

2 

5 

4 

12-14  LST 

3 

5 

4 

3 

3 

4 

6 

4 

1 

2 

2 

5 

3 

15-17  LST 

4 

6 

2 

4 

3 

5 

7 

4 

1 

1 

2 

6 

4 

18-20  LST 

5 

4 

4 

4 

4 

5 

8 

5 

1 

1 

3 

5 

4 

21-23  LST 

5 

6 

4 

6 

4 

5 

7 

4 

1 

1 

2 

6 

4 

ALL  HOURS 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

6 

4 

1 

2 

3 

6 

4 

7.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

300/1  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

if 

1 

2 

3 

2 

03-05  LST 

6 

4 

4 

2 

3 

2 

3 

1 

if 

1 

3 

5 

3 

06-08  LST 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

2 

2 

if 

1 

1 

4 

2 

09-11  LST 

3 

4 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

if 

1 

1 

3 

2 

12-14  LST 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

4 

2 

if 

1 

1 

3 

2 

15-17  LST 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

5 

2 

1 

if 

1 

3 

2 

18-20  LST 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

5 

2 

if 

1 

1 

3 

2 

21-23  LST 

2 

3 

2 

4 

3 

3 

5 

2 

if 

1 

1 

3 

2 

ALL  HOURS 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

4 

2 

if 

1 

1 

3 

2 

8.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS 

;  < 

100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

1 

0 

# 

1 

1 

1 

# 

if 

if 

1 

if 

if 

03-05  LST 

1 

1 

if 

0 

// 

# 

if 

if 

0 

if 

if 

1 

if 

06-08  LST 

1 

1 

if 

0 

if 

if 

if 

if 

0 

0 

0 

1 

if 

09-11  LST 

1 

# 

if 

if 

1 

if 

1 

1 

0 

if 

if 

1 

if 

12-14  LST 

# 

if 

if 

0 

1 

1 

1 

1 

if 

0 

0 

1 

if 

15-17  LST 

1 

1 

if 

0 

1 

1 

3 

1 

if 

0 

0 

1 

1 

18-20  LST 

1 

if 

0 

# 

1 

1 

3 

1 

if 

0 

0 

1 

1 

21-23  LST 

# 

if 

if 

if 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

if 

1 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

if 

if 

1 

1 

1 

1 

if 

if 

if 

1 

1 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BARDUFOSS,  NORWAY  STATION  #:  010230  ICAO  ID;  ENDU 
LOCATION;  69°04'N,  18°32'i:  ELEVATION  (FEET):  259  LST  =  GMT  +  1 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  OCTOBER  1983  PERIOD;  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1981 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

I'lAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.4NN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

50 

50 

50 

52 

75 

87 

86 

79 

68 

62 

53 

50 

87 

MEAN  DLY  MAX 

19 

24 

31 

38 

48 

56 

63 

59 

49 

37 

27 

21 

39 

MEAN 

11 

16 

22 

31 

42 

50 

56 

52 

42 

31 

21 

13 

32 

MEAN  DLY  MIN 

4 

8 

12 

22 

33 

42 

47 

43 

34 

24 

14 

5 

24 

EXTREME  MIN 

-32 

-26 

-25 

-5 

12 

28 

34 

30 

14 

-12 

-12 

-35 

-35 

#  DAYS  >90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  <32 

31 

26 

29 

26 

13 

1 

0 

2 

12 

24 

28 

30 

222 

if  DAYS  <  0 

* 

* 

k 

k 

* 

* 

k 

* 

•> 

k 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

:V 

k 

/V 

k 

k 

..c 

k 

/V 

k 

* 

k 

MEAN 

2.80 

2.01 

1.54 

1.54 

1.26 

1.77 

2.32 

2.21 

3.15 

3.07 

2.. 32 

1.81 

25.8 

MINIMUM 

'sV 

-k 

‘k 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

‘V 

* 

MAX  24  HR 

‘V 

k 

k 

* 

* 

k 

k 

vV 

k 

it  DAYS  >  0.01 

8 

6 

5 

5 

4 

5 

6 

6 

8 

8 

6 

6 

73 

#  DAYS  >0.5 

"k 

* 

k 

k 

•> 

k 

* 

k 

k 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

vV 

*v 

k 

k 

k 

a' 

k 

k 

k 

k 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

MAX  24  HR 

* 

*v 

* 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

/V 

k 

k 

#  DAYS  >0.1 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

■k 

k 

k 

#  DAYS  >  1.5 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

f\ 

Vf 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

!  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

83 

82 

85 

79 

70 

70 

77 

85 

89 

86 

84 

83 

81 

RH  (15  LST) 

82 

i9 

61 

60 

54 

55 

57 

61 

65 

74 

84 

82 

68 

VAPOR  PRESS 

.08 

.09 

.  10 

.  13 

.18 

.26 

.32 

.30 

.22 

.  15 

.11 

.08 

.17 

DEWPOINT 

7 

10 

14 

22 

30 

38 

46 

43 

36 

25 

16 

8 

25 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS) 

/  99 

95%  HIGHEST 

PRESSUTIE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

SSW 

SSW 

SSW 

WNW 

WNW 

WNW 

WNW 

WNW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

MEAN  SPEED 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

MAX  (PK  GSTS) 

68 

56 

39 

45 

36 

30 

25 

30 

32 

38 

42 

41 

68 

PRESSURE  ALT 

1950 

1700 

1450 

1150 

1100 

1050 

850 

1100 

1300 

1300 

1650 

1750 

1700 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG 

CLD  COVER 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

#  DAYS  TSTMS 

// 

0 

// 

a 

# 

a 

1 

1 

/( 

0 

0 

0 

2 

a  DAYS  FOG 

// 

1 

I 

1 

4 

6 

8 

3 

2 

1 

27 

341 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  C  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982  ENDU 

2. 

3. 


T- PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISiBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

17 

18 

11 

16 

12 

16 

16 

17 

15 

21 

17 

16 

16 

03-05  LST 

16 

19 

14 

15 

14 

21 

25 

26 

21 

21 

15 

20 

19 

06-08  LST 

18 

15 

11 

14 

11 

18 

17 

27 

28 

22 

19 

16 

18 

09-11  LST 

17 

15 

14 

11 

11 

15 

18 

19 

17 

17 

16 

16 

15 

12-14  LST 

16 

12 

12 

15 

10 

14 

11 

15 

16 

15 

18 

19 

14 

15-17  LST 

18 

11 

12 

14 

11 

15 

8 

12 

15 

19 

25 

19 

15 

18-20  LST 

19 

13 

14 

10 

14 

14 

8 

13 

14 

15 

21 

19 

15 

21-23  LST 

26 

15 

11 

14 

16 

21 

13 

17 

15 

16 

25 

21 

17 

ALL  HOURS 

18 

15 

12 

13 

12 

16 

15 

18 

18 

19 

19 

18 

16 

8.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

10 

6 

9 

6 

9 

10 

11 

9 

12 

9 

11 

9 

03-05  LST 

8 

11 

6 

7 

6 

11 

15 

20 

11 

13 

8 

10 

11 

06-08  LST 

10 

9 

6 

7 

6 

10 

11 

19 

15 

12 

9 

8 

10 

09-11  LST 

8 

9 

6 

4 

5 

7 

9 

13 

11 

12 

7 

9 

8 

12-14  LST 

12 

6 

5 

9 

3 

5 

5 

7 

8 

10 

12 

11 

8 

15-17  LST 

10 

8 

8 

7 

4 

6 

3 

5 

8 

12 

15 

10 

8 

18-20  LST 

8 

8 

8 

5 

6 

5 

4 

4 

8 

10 

10 

11 

7 

21-23  LST 

13 

5 

5 

5 

5 

7 

6 

7 

5 

11 

14 

11 

8 

ALL  HOURS 

10 

8 

6 

7 

5 

7 

8 

11 

10 

11 

10 

10 

9 

9.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS  <  : 

1000/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

8 

5 

5 

4 

5 

6 

8 

7 

9 

7 

8 

7 

03-05  LST 

6 

9 

4 

6 

5 

10 

10 

15 

11 

12 

7 

9 

9 

06-08  LST 

8 

8 

s 

5 

5 

7 

7 

16 

14 

10 

7 

7 

8 

09-11  LST 

6 

8 

4 

4 

3 

5 

6 

9 

9 

9 

5 

7 

6 

12-14  LST 

8 

5 

5 

7 

2 

3 

4 

4 

5 

8 

8 

10 

6 

15-17  LST 

3 

4 

7 

5 

2 

5 

2 

3 

6 

10 

10 

8 

6 

18-20  LST 

6 

5 

7 

4 

2 

4 

3 

3 

5 

7 

8 

9 

5 

21-23  LST 

10 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

2 

10 

7 

10 

5 

ALL  HOURS 

7 

6 

5 

5 

3 

5 

5 

8 

7 

9 

7 

8 

7 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

5. MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

1 

// 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

03-05  LST 

1 

# 

// 

1 

1 

2 

3 

5 

5 

1 

1 

2 

2 

06-08  LST 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

6 

8 

4 

1 

1 

2 

09-11  LST 

# 

2 

1 

2 

// 

0 

1 

1 

2 

2 

0 

2 

1 

12-14  LST 

1 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

3 

1 

15-17  LST 

1 

2 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

1 

18-20  LST 

2 

1 

// 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

2 

1 

1 

1 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

2 

2 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

i 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 

STATION:  BARDUFOSS,  NORWAY  STATION  ih.  010230  ICAO  ID:  ENDU 
LOCATION:  69®04'N,  18°32'E  ELEVATION  (FEET):  259  LST  =  GMT  +  1 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  OCTOBER  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

03-05  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

15-17  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

it 

it 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

18-20  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

# 

0 

# 

a 

0 

it 

it 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

6 

4 

7 

10 

17 

16 

18 

21 

15 

8 

3 

11 

03-05  LST 

3 

8 

4 

6 

14 

17 

20 

20 

23 

15 

6 

4 

12 

06-08  LST 

4 

6 

3 

8 

12 

15 

16 

16 

26 

17 

7 

6 

11 

09-11  LST 

5 

8 

5 

7 

15 

16 

17 

18 

24 

15 

6 

4 

12 

12-14  LST 

5 

7 

4 

9 

15 

19 

14 

14 

19 

14 

5 

4 

11 

15-17  LST 

4 

9 

4 

6 

18 

19 

13 

16 

21 

14 

10 

4 

12 

18-20  LST 

4 

7 

4 

5 

18 

15 

12 

18 

22 

14 

9 

5 

11 

21-23  LST 

4 

8 

6 

7 

12 

17 

16 

15 

20 

14 

7 

8 

11 

ALL  HOURS 

4 

7 

4 

7 

14 

17 

15 

17 

22 

15 

7 

4 

11 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

26 

25 

22 

20 

7 

1 

0 

0 

1 

12 

19 

22 

13 

03-05  LST 

23 

27 

22 

24 

8 

2 

0 

0 

1 

11 

19 

21 

13 

06-08  LST 

24 

22 

19 

28 

8 

2 

it 

0 

1 

12 

20 

20 

13 

09-11  LST 

24 

22 

16 

20 

6 

2 

0 

0 

1 

11 

18 

20 

12 

12-14  LST 

22 

26 

17 

19 

5 

2 

0 

it 

it 

11 

18 

22 

12 

15-17  LST 

23 

25 

16 

21 

4 

1 

0 

0 

1 

8 

20 

24 

12 

18-20  LST 

24 

24 

18 

17 

6 

2 

0 

0 

1 

9 

19 

27 

12 

21-23  LST 

24 

23 

19 

17 

6 

2 

it 

it 

2 

10 

21 

22 

12 

ALL  HOmS 

24 

24 

19 

21 

6 

2 

it 

it 

1 

10 

19 

22 

12 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

2 

2 

1 

1 

it 

0 

it 

0 

1 

1 

1 

1 

03-05  LST 

2 

3 

2 

1 

1 

it 

0 

it 

it 

1 

2 

1 

1 

06-08  LST 

2 

3 

2 

1 

1 

it 

0 

it 

1 

1 

2 

2 

1 

09-11  LST 

1 

3 

1 

1 

it 

1 

0 

it 

it 

1 

2 

1 

1 

12-14  LST 

1 

3 

2 

1 

1 

it 

it 

0 

1 

1 

1 

1 

i 

15-17  LST 

2 

2 

1 

it 

0 

it 

it 

0 

it 

1 

it 

1 

1 

18-20  LST 

2 

2 

1 

1 

it 

1 

it 

0 

it 

1 

1 

1 

1 

21-23  LST 

2 

2 

1 

1 

it 

it 

it 

it 

it 

1 

2 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

2 

1 

1 

it 

it 

it 

it 

1 

1 

1 

1 

3  43 


REMARKS: 


=  DATA  NOT  AVAILABLE,  //  =  0.0<%<0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JLiN 

00-02 

LST 

6 

7 

4 

3 

3 

5 

03-05 

LST 

5 

8 

3 

5 

5 

10 

06-08 

LST 

7 

7 

4 

4 

5 

6 

09-11 

LST 

4 

7 

4 

4 

3 

5 

12-14 

LST 

7 

4 

4 

7 

2 

3 

15-17 

LST 

7 

4 

6 

4 

2 

4 

18-20 

LST 

4 

3 

7 

3 

3 

4 

21-23 

LST 

10 

3 

1 

3 

3 

3 

ALL  HOURS 

6 

6 

4 

4 

3 

5 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

500/1.5 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

M-AY 

JUN 

00-02 

LST 

4 

C 

■a 

3 

3 

3 

5 

03-05 

LST 

5 

6 

1 

3 

4 

7 

06-08 

LST 

5 

5 

3 

4 

4 

5 

09-11 

LST 

4 

6 

3 

3 

2 

5 

12-14 

LST 

4 

4 

4 

5 

2 

3 

15-17 

LST 

3 

3 

4 

2 

1 

3 

18-20 

LST 

3 

3 

3 

2 

1 

2 

21-23 

LST 

6 

3 

1 

2 

2 

2 

ALL  HOURS 

4 

4 

3 

3 

2 

4 

7.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

300/1  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

00-02 

LST 

2 

2 

1 

2 

2 

4 

03-05 

LST 

2 

3 

1 

2 

3 

5 

06-08 

LST 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

09-11 

LST 

3 

5 

2 

2 

1 

1 

12-14 

LST 

3 

3 

3 

4 

it 

2 

15-17 

LST 

2 

2 

3 

2 

it 

it 

18-20 

LST 

2 

1 

1 

1 

it 

1 

21-23 

LST 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

3 

2 

2 

1 

o 

CO 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

00-02 

LST 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

# 

// 

1 

1 

# 

06-08 

LST 

1 

1 

1 

it 

// 

0 

09-11 

LST 

// 

2 

1 

2 

it 

0 

12-14 

LST 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

15-17 

LST 

# 

1 

1 

1 

0 

0 

18-20 

LST 

2 

1 

// 

// 

// 

0 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

1 

1 

it 

] 

# 

<  800/2  MI: 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

5 

8 

7 

9 

6 

7 

6 

10 

15 

11 

11 

7 

7 

8 

7 

16 

14 

10 

6 

5 

7 

6 

9 

9 

9 

3 

6 

6 

4 

4 

5 

9 

9 

10 

5 

2 

3 

6 

id 

9 

10 

5 

3 

3 

4 

6 

7 

6 

4 

4 

4 

2 

9 

5 

9 

5 

5 

8 

7 

9 

6 

•f 

/ 

6 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

4 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

8 

13 

10 

9 

5 

5 

6 

6 

15 

12 

8 

4 

4 

6 

5 

7 

7 

8 

2 

6 

5 

2 

2 

3 

7 

4 

8 

4 

1 

2 

5 

8 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

6 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

7 

4 

7 

3 

4 

7 

6 

7 

4 

5 

4 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

2 

4 

5 

3 

3 

3 

3 

6 

11 

7 

5 

2 

4 

4 

5 

12 

12 

7 

2 

3 

4 

3 

3 

5 

6 

2 

5 

3 

1 

2 

1 

5 

2 

7 

3 

it 

1 

3 

6 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

4 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

5 

1 

2 

1 

3 

5 

5 

5 

2 

4 

3 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

1 

0 

0 

it 

it 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

3 

3 

0 

1 

it 

1 

0 

it 

0 

1 

0 

2 

1 

0 

0 

Jl 

ir 

it 

0 

1 

# 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

it 

0 

0 

0 

1 

it 

it 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

it 

it 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

MIPAAIDtY:  UUPtTAC 
8l 


STATtON  HAMI  :  bodo.  Norvay 
LOCATtOM  N67  16  E014  22 


PtIiOO:  varied 
■LEV  :  ki  Wf 


STM  LTIt :  £MB0 


AWt  CUMATIC  BRIBF  ADDENDUM 

by  USAFETAC  JUl  8l|  ^^7  ^6  E014  22 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (L3T) 


PERI006601-76X2  ^ 

ELEWATION:  <>8  ft  STN  LTRS^  enbo 


3 

00-02 

03-05 

06-08 

— 

RAIN/DRIZZLE 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

— 

24  24  2R^  , 

28 23  20 


3 

00-02 

03-05 

06-08 

SNOW/ ICE  PELLETS 

09-11 

r^TlK 

ITT? 

lS-20 

21-23 

ALL  HOURS 

FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  ILST) 


2 


3  46 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  EVENES,  NORWAY  STATION  it:  011830/010100  ICAO  ID:  ENEV 

I  LOCATION;  o8°30’N,  16°41’E  ELEVATION  (FEET):  85  LST  =  GMT  +  1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  NOVEMBER  1983  PERIOD:  JANUARY  1975  -  DECEMBER  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  ("F) 

EXTREME  MAX 

50 

48 

53 

55 

73 

79 

88 

79 

68 

55 

50 

49 

88 

MEAN  DLY  MAX 

24 

27 

32 

38 

47 

54 

61 

58 

49 

40 

32 

27 

41 

MEAN 

20 

23 

27 

34 

44 

50 

57 

54 

45 

37 

29 

22 

38 

MEAN  DLY  MIN 

15 

18 

22 

30 

40 

46 

52 

49 

41 

34 

26 

19 

33 

EXTREME  MIN 

-17 

-14 

-8 

5 

21 

34 

41 

39 

25 

0 

-7 

-14 

-17 

it  DAYS  >90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if  DAYS  <32 

25 

21 

24 

17 

4 

0 

0 

0 

3 

13 

21 

25 

153 

it  DAYS  <  0 

4 

3 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

3 

10 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

-k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

JL 

* 

a. 

MEAN 

3.23 

2.68 

2.48 

1.81 

1.85 

1.81 

1.69 

1.77 

3.94 

3.50 

3.39 

2.80 

30.9 

MINIMUM 

■A. 

* 

k 

* 

* 

* 

mf. 

‘V 

k 

k 

MAX  24  HR 

k 

k 

/V 

* 

VT 

k 

k 

JU 

* 

k 

* 

it  DAYS  >0.01 

9 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

9 

8 

8 

8 

84 

it  DAYS  >0.5 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

k 

* 

3 .  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

"k 

* 

k 

* 

k 

k 

.X 

* 

k 

k 

k 

MAXIMUM 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

* 

* 

■k 

.1. 

k 

MAX  24  HR 

is 

* 

* 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

it  DAYS  >0.1 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

* 

* 

k 

* 

it  DAYS  >1.5 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

k 

* 

k 

k 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%) 

/  VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

77 

78 

74 

72 

68 

70 

72 

75 

82 

75 

73 

77 

74 

RH  (15  LST) 

80 

75 

65 

62 

61 

59 

59 

61 

70 

71 

74 

79 

68 

VAPOR  PRESS 

.10 

.11 

.  11 

.  13 

.  18 

.23 

.30 

.29 

.23 

.17 

.13 

.  11 

.18 

DEWPOINT 

16 

18 

19 

24 

31 

37 

44 

43 

37 

29 

23 

17 

29 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS) 

/  99.95%  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

ESE 

S 

ESE 

S 

SW 

NNW 

NNW 

NNW 

SSW 

ESE 

ESE 

ESE 

NNW 

MEAN  SPEED 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

MAX  (PK  GSTS) 

44 

50 

48 

45 

47 

48 

32 

44 

45 

65 

48 

50 

65 

PRESSURE  ALT 

1750 

1600 

1400 

1000 

900 

800 

650 

950 

1100 

1150 

1450 

1600 

1750 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG 

CLD  COVER 

5 

6 

5 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

it  DAYS  TSTMS 

it 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

it 

it 

1 

it  Dais  FOG 

1 

1 

0 

it 

1 

it 

// 

1 

3 

2 

1 

1 

11 

I 


REMARKS: 


=  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  %  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JANUARY  1975  -  DECEMBER  1982 

2. 

3. 

5^  I'FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

8 

8 

7 

8 

7 

7 

9 

8 

3 

5 

4 

7 

7 

03-05 

LST 

10 

9 

9 

7 

7 

6 

8 

6 

2 

5 

6 

9 

7 

06-08 

LST 

10 

8 

8 

8 

6 

5 

9 

4 

3 

5 

6 

9 

7 

09-n 

LST 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

8 

5 

3 

4 

5 

8 

6 

12-14 

LST 

6 

7 

6 

5 

5 

7 

10 

7 

3 

3 

4 

6 

6 

15-17 

LST 

6 

7 

4 

6 

5 

7 

9 

7 

2 

3 

4 

7 

6 

18-20 

LST 

6 

7 

6 

6 

5 

7 

11 

7 

3 

3 

4 

7 

6 

21-23 

LST 

7 

8 

6 

9 

6 

7 

10 

8 

3 

3 

3 

8 

6 

.4LL  HOURS 

8 

8 

7 

7 

6 

7 

9 

6 

3 

4 

4 

8 

6 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

500/1.5  1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

6 

5 

5 

4 

5 

6 

4 

1 

3 

2 

4 

4 

03-05 

LST 

8 

6 

7 

5 

4 

3 

6 

3 

1 

3 

5 

7 

5 

06-08 

LST 

7 

6 

5 

5 

3 

3 

5 

3 

1 

3 

3 

7 

4 

09-11 

LST 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

6 

2 

1 

2 

2 

5 

4 

12-14 

LST 

3 

5 

4 

3 

3 

4 

6 

4 

1 

2 

2 

5 

3 

15-17 

LST 

4 

6 

2 

4 

3 

5 

7 

4 

1 

1 

2 

6 

4 

18-20 

LST 

5 

4 

4 

4 

4 

5 

8 

5 

1 

1 

3 

5 

4 

21-23 

LST 

5 

6 

4 

6 

5 

7 

4 

1 

1 

1 

2 

6 

4 

ALL  HOURS 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

6 

4 

1 

2 

3 

6 

4 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

300/1  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

if 

1 

2 

3 

2 

03-05 

LST 

6 

4 

4 

2 

3 

2 

3 

1 

if 

1 

3 

5 

3 

06-08 

LST 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

2 

2 

if 

1 

1 

4 

2 

09-11 

LST 

3 

4 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

if 

1 

1 

3 

2 

12-14 

LST 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

4 

2 

if 

1 

1 

3 

2 

15-17 

LST 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

5 

2 

1 

if 

1 

3 

2 

18-20 

LST 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

5 

2 

if 

1 

1 

3 

2 

21-23 

LST 

2 

3 

2 

4 

3 

3 

5 

2 

if 

1 

1 

3 

2 

ALL  HOURS 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

4 

2 

if 

1 

1 

3 

2 

00 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

1 

0 

if 

1 

1 

1 

# 

if 

if 

1 

if 

it 

03-05 

LST 

1 

1 

if 

0 

if 

if 

# 

if 

0 

if 

if 

1 

if 

06-08 

LST 

1 

1 

if 

0 

if 

if 

# 

if 

0 

0 

0 

1 

if 

09-11 

LST 

1 

# 

if 

if 

1 

if 

1 

1 

0 

if 

if 

1 

if 

12-  14 

LST 

# 

if 

0 

1 

1 

1 

1 

if 

0 

0 

1 

if 

15-17 

LST 

1 

1 

if 

0 

1 

1 

3 

1 

if 

0 

0 

1 

1 

18-20 

LST 

1 

if 

0 

if 

1 

1 

3 

1 

if 

0 

0 

1 

1 

21-23 

LST 

// 

if 

if 

if 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

# 

1 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

if 

if 

1 

1 

1 

1 

if 

if 

# 

1 

1 

348 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEhENT 


STATION:  EVENES,  NORWAY  STATION  011830/010100  ICAO  ID:  ENEV 
LOCATION:  68°30‘N,  16®41'E  ELEVATION  (FEET):  85  LST  =  GMT  +  1 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  NOVEMBER  1983  PERIOD:  JANUARY  1975  -  DECEMBER  1982 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

* 

JL 

k 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

18-20 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

21-23 

LST 

* 

* 

k 

rT 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

ALL  HOURS 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

if 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

CM 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

“rt 

'k 

* 

.u 

k 

* 

*■'' 

* 

* 

* 

* 

k 

03-05 

LST 

12 

10 

8 

20 

17 

21 

21 

15 

28 

15 

11 

11 

16 

06-08 

LST 

5 

12 

8 

12 

15 

18 

15 

15 

28 

20 

12 

11 

14 

09-11 

LST 

7 

11 

8 

12 

16 

16 

13 

14 

29 

24 

14 

9 

14 

12-14 

LST 

/ 

14 

7 

13 

17 

18 

16 

14 

25 

21 

16 

9 

15 

15-17 

LST 

6 

12 

8 

10 

19 

19 

16 

13 

27 

19 

15 

10 

15 

18-20 

LST 

8 

13 

7 

11 

16 

16 

16 

15 

24 

19 

18 

11 

15 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

•k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ALL  HOURS 

8 

12 

8 

13 

17 

18 

16 

14 

17 

29 

14 

10 

14 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

'k 

"k 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

03-05 

LST 

21 

20 

16 

21 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

5 

15 

9 

06-08 

LST 

24 

19 

17 

23 

5 

# 

0 

0 

1 

6 

12 

14 

10 

09-11 

LST 

22 

19 

19 

17 

5 

if 

0 

0 

if 

5 

14 

18 

10 

12-14 

LST 

24 

20 

22 

17 

6 

1 

0 

0 

1 

3 

14 

14 

10 

15-17 

LST 

24 

23 

15 

12 

4 

1 

0 

0 

if 

5 

14 

20 

10 

18-20 

LST 

22 

23 

15 

15 

5 

0 

0 

0 

if 

6 

13 

20 

10 

21-23 

LST 

* 

k 

k 

.w. 

JL 

k 

k 

* 

* 

•V 

k 

ALL  HOL-RS 

23 

21 

17 

18 

5 

if 

0 

0 

if 

5 

12 

17 

10 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS 

1  >  25 

KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

/V 

* 

* 

* 

* 

JL 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

03-05 

LST 

4 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

1 

06-08 

LST 

5 

4 

3 

1 

2 

3 

0 

if 

2 

3 

4 

3 

2 

09-11 

LST 

7 

4 

3 

2 

4 

2 

1 

1 

2 

4 

3 

3 

3 

12-14 

LST 

6 

3 

1 

4 

4 

2 

0 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

15-17 

LST 

4 

5 

5 

2 

3 

1 

0 

2 

2 

6 

2 

4 

3 

18-20 

LST 

5 

6 

7 

3 

2 

1 

if 

2 

2 

5 

3 

4 

3 

21-23 

LST 

* 

a. 

JC 

k 

k 

k 

k 

k 

JL 

* 

ALL  HOURS 

5 

4 

3 

2 

3 

2 

if 

1 

2 

4 

3 

3 

3 

349 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  //  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  C  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JANUARY  1975  -  DECEMBER  1982 

2. 

3. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

41 

39 

35 

42 

31 

38 

35 

36 

36 

39 

41 

41 

38 

03-05 

LST 

39 

40 

37 

41 

31 

33 

31 

34 

37 

38 

42 

44 

37 

06-08 

LST 

42 

46 

36 

40 

31 

30 

31 

30 

34 

38 

42 

45 

37 

09-11 

LST 

40 

44 

38 

39 

33 

30 

31 

29 

32 

36 

40 

42 

36 

12-14 

LST 

39 

42 

36 

40 

31 

29 

35 

32 

30 

33 

41 

40 

36 

15-17 

LST 

40 

44 

34 

40 

33 

33 

40 

33 

29 

31 

38 

40 

36 

18-20 

LST 

38 

45 

35 

43 

32 

35 

41 

37 

35 

32 

36 

44 

38 

21-23 

LST 

33 

45 

36 

43 

31 

38 

38 

37 

38 

34 

41 

40 

38 

ALL  HOURS 

40 

43 

36 

41 

32 

33 

35 

33 

34 

35 

40 

42 

37 

8.  % 

FREQ  OF  CIG/VIS 

;  < 

1500/3  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

17 

19 

15 

19 

12 

16 

15 

14 

10 

13 

13 

16 

15 

03-05 

LST 

20 

18 

18 

17 

12 

12 

14 

12 

10 

13 

17 

19 

15 

06-08 

LST 

19 

20 

15 

17 

11 

11 

14 

10 

10 

14 

15 

20 

14 

09-11 

LST 

19 

19 

15 

16 

11 

12 

14 

10 

9 

11 

13 

18 

14 

12-14 

LST 

16 

17 

14 

14 

11 

12 

16 

13 

10 

11 

13 

16 

14 

15-17 

LST 

17 

17 

11 

15 

11 

13 

17 

14 

8 

10 

13 

17 

14 

18-20 

LST 

16 

18 

14 

17 

11 

13 

18 

15 

9 

10 

12 

17 

14 

21-23 

LST 

17 

18 

14 

20 

11 

15 

17 

14 

9 

11 

11 

16 

14 

ALL  HOURS 

18 

18 

15 

17 

11 

13 

16 

13 

9 

12 

13 

17 

14 

9.  % 

FREQ  OF  CIG/VIS 

i  <  ' 

1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

8 

8 

9 

8 

8 

10 

9 

4 

5 

5 

8 

7 

03-05 

LST 

11 

9 

9 

7 

7 

6 

9 

7 

2 

5 

6 

9 

7 

06-08 

LST 

10 

9 

8 

9 

6 

6 

9 

5 

3 

6 

6 

9 

7 

09-11 

LST 

8 

9 

8 

7 

6 

6 

8 

5 

3 

4 

5 

9 

7 

12-14 

LST 

7 

8 

7 

6 

5 

8 

11 

8 

3 

3 

4 

7 

6 

15-17 

LST 

6 

8 

5 

6 

5 

8 

11 

8 

2 

3 

4 

8 

6 

18-20 

LST 

8 

8 

7 

7 

6 

8 

12 

9 

3 

3 

5 

8 

7 

21-23 

LST 

8 

9 

7 

10 

6 

8 

11 

9 

3 

4 

3 

8 

7 

ALL  HOURS 

8 

9 

7 

8 

6 

7 

10 

7 

3 

4 

5 

8 

7 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

200/0.5 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

it 

it 

1 

1 

1 

03-05 

LST 

3 

2 

2 

1 

1 

7/ 

1 

# 

it 

it 

1 

3 

1 

06-08 

LST 

} 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

it 

it 

1 

2 

1 

09-11 

LST 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

it 

it 

it 

1 

12-14 

LST 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

2 

it 

it 

it 

1 

1 

15-17 

lST 

2 

2 

// 

1 

1 

2 

3 

1 

it 

it 

it 

2 

1 

18-20 

LSI 

2 

1 

i 

1 

2 

2 

3 

2 

if 

it 

it 

2 

1 

21-23 

LST 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

it 

2 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

it 

it 

it 

2 

1 

AWS  CLIMATIC  BKIir  ADDENDUM  Ft.^srANP.  NORWAY 
Prtpartd  by  USAFETAC  Jal  8l  n60  17  E005  13 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


00-02 


THUNDERSTORMS 


PERIOOVARIED  _  . 

- WMO  ♦  013110 

ELEVMTION-  ft  STN  LTRS^  ENBR 


JUU 


4 

00-02 

03-05 

06-08 

SJCTT 

— TT-n - 

15-17 

1 

I8C50 

1 

21-23 

ALL  HOURS 

4 

00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  Hams 

FLYING  WEATHER  («/oFREO) 

HOURS  (LST) 

5 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

800  ft.  and/or  2W 

•09-11  I 

12-14 

15-17 

18-20 

JU23  ' 

ALL  HOURS 

00-02 

5 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

500  ft.  and/or 

1.5  NM 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

00-02 

r-, 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

1  300  ft.  and/or  INM 

1 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

inn  ft  and /nr  7NM 

nq-ii 

T2TT4 
■ — rSTTT 

nrczir 

21-23 

ALL  HOURS 

35 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  Orland,  Norway  STATIONS  #:  012410  ICAO  ID:  ENOL 

LOCATION:  63‘’42'N  S^Se'E  ELEVATION  (FEET):  23  LST  -  GMT  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  July  1984  PERIOD;  Jan  73-Dec  82 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

50 

52 

57 

61 

77 

81 

83 

81 

72 

63 

52 

50 

83 

MEAN  DLY  MAX 

35 

35 

40 

43 

53 

57 

60 

60 

54 

47 

40 

36 

47 

MEAN 

30 

31 

35 

38 

47 

52 

55 

54 

49 

43 

37 

31 

42 

MEAN  DLY  MIN 

28 

28 

31 

34 

41 

46 

49 

49 

45 

40 

33 

28 

38 

EXTREME  MIN 

-1 

3 

9 

19 

27 

35 

35 

39 

28 

23 

10 

5 

-1 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

21 

19 

16 

11 

2 

0 

0 

0 

1 

3 

12 

21 

106 

if  DAYS  T  0 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

4.8 

MEAN 

2.6 

MINIMUM 

.2 

MAX  24  HR 

1.0 

if  DAYS  >0.01 

15 

if  DAYS  T  0.5 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


4.8 

3.8 

4.6 

4.0 

2.6 

2.3 

2.4 

2.0 

.3 

.4 

1.7 

.9 

1.0 

1.9 

1.2 

.9 

13 

16 

17 

13 

* 

* 

* 

* 

4.8 

5.2 

5.2 

12.2 

2.5 

3.2 

2.8 

5.8 

.6 

1.1 

1.3 

1.6 

1.0 

.9 

1.3 

1.3 

16 

17 

13 

19 

* 

* 

* 

* 

8.5 

7.1 

10.8 

58.5 

5.8 

3.8 

4.7 

40.5 

1.8 

1.3 

1.9 

31.1 

1.9 

1.1 

1.2 

1.9 

19 

16 

18 

192 

* 

* 

* 

* 

MEAN 

* 

it 

it 

it 

it 

* 

* 

it 

* 

it 

it 

k 

MAXIMUM 

* 

it 

* 

it 

it 

* 

* 

it 

* 

it 

k 

k 

MAX  24  HR 

* 

■k 

* 

it 

it 

* 

* 

it 

* 

it 

k 

k 

if  DAYS  >  0.1 

* 

it 

it 

it 

it 

* 

* 

it 

* 

it 

k 

k 

if  DAYS  T  1.5 

* 

it 

it 

it 

it 

* 

* 

* 

it 

it 

k 

k 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

(%)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

(IN  Hg)  /  DEWPOINT 

•  (°P) 

* 

* 

* 

* 

* 


RH  (03  LST) 

82 

83 

79 

87 

86 

90 

92 

91 

87 

85 

84 

81 

86 

RH  (14  LST) 

80 

72 

64 

70 

62 

72 

73 

72 

73 

73 

78 

79 

72 

VAPOR  PRESS 

.15 

.15 

.16 

.19 

.25 

.32 

.36 

.36 

.30 

.24 

.19 

.15 

.24 

DEWPOINT 

25 

25 

27 

32 

39 

45 

49 

49 

44 

38 

31 

25 

36 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

SE 

SE 

SE 

wsw 

SE 

N 

W 

W 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

MEAN  SPEED 

15 

13 

12 

11 

9 

8 

7 

7 

10 

11 

12 

15 

11 

MAX  (PK  GSTS) 

74 

70 

61 

60 

43 

52 

37 

43 

53 

58 

63 

82 

82 

PRESSURE  ALT 

1700 

1500 

1150 

1150 

900 

850 

750 

850 

1300 

1400 

1350 

1850 

1850 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

5 

5 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

if  DAYS  TSTMS 

1 

1 

if 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

if 

1 

1 

8 

if  DAYS  FOG 

if 

1 

1 

1 

4 

3 

4 

5 

1 

1 

1 

if 

22 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

353 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =•  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  X,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  4  *  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  MONTHLY  CLIMATI  DATA  FOR  THE  WORLD 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (X  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

34 

31 

25 

35 

30 

34 

48 

37 

30 

34 

32 

34 

34 

03-05  LST 

34 

30 

25 

43 

30 

37 

46 

40 

34 

30 

31 

35 

35 

06-08  LST 

35 

30 

28 

42 

29 

32 

45 

37 

36 

32 

33 

36 

35 

09-11  LST 

36 

32 

28 

37 

22 

31 

40 

31 

34 

33 

33 

36 

33 

12-14  LST 

38 

30 

28 

37 

23 

26 

36 

27 

32 

29 

34 

34 

31 

15-17  LST 

35 

30 

23 

39 

22 

26 

35 

27 

31 

33 

33 

36 

31 

18-20  LST 

35 

27 

25 

35 

23 

29 

36 

30 

31 

34 

30 

31 

31 

21-23  LST 

33 

29 

21 

38 

27 

32 

42 

35 

25 

31 

31 

30 

31 

ALL  HOURS 

35 

30 

25 

38 

26 

31 

41 

33 

32 

32 

32 

34 

32 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

16 

14 

10 

13 

13 

15 

27 

14 

12 

13 

11 

15 

15 

03-05  LST 

16 

15 

11 

19 

13 

17 

24 

15 

12 

9 

12 

15 

15 

06-08  LST 

16 

13 

13 

20 

11 

12 

24 

15 

13 

10 

12 

16 

15 

09-11  LST 

20 

14 

13 

18 

9 

11 

21 

12 

15 

12 

13 

16 

14 

12-14  LST 

22 

13 

12 

17 

7 

10 

18 

10 

12 

10 

13 

16 

13 

15-17  LST 

20 

15 

10 

17 

7 

9 

16 

10 

13 

11 

14 

19 

13 

18-20  LST 

18 

13 

12 

18 

9 

11 

17 

12 

11 

12 

12 

15 

13 

21-23  LST 

15 

13 

9 

16 

11 

14 

22 

14 

9 

10 

12 

14 

13 

ALL  HOURS 

18 

14 

11 

17 

10 

12 

21 

13 

12 

11 

12 

16 

14 

9.  X  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

7 

6 

4 

5 

6 

7 

16 

8 

4 

4 

2 

6 

6 

03-05  LST 

7 

7 

5 

7 

6 

8 

14 

8 

3 

2 

4 

6 

6 

06-08  LST 

8 

6 

4 

8 

5 

5 

12 

9 

4 

3 

3 

7 

6 

09-11  LST 

7 

6 

5 

6 

3 

4 

11 

5 

5 

3 

4 

5 

5 

12-14  LST 

9 

5 

4 

6 

3 

3 

8 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

15-17  LST 

7 

t 

4 

4 

3 

3 

8 

3 

4 

3 

2 

8 

5 

18-20  LST 

6 

4 

4 

6 

3 

4 

9 

7 

3 

3 

3 

7 

5 

21-23  LST 

6 

6 

4 

5 

5 

6 

13 

7 

3 

3 

4 

6 

6 

ALL  HOURS 

7 

6 

4 

6 

4 

5 

11 

6 

4 

3 

3 

6 

5 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0 

1.5  MI 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

2 

// 

# 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

03-05  LST 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

2 

3 

# 

# 

1 

1 

06-08  LST 

1 

2 

1 

# 

1 

# 

2 

2 

// 

2 

1 

09-11  LST 

2 

1 

# 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

12-14  LST 

3 

2 

// 

1 

// 

0 

0 

» 

0 

0 

1 

1 

1 

15-17  LST 

1 

2 

// 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

2 

1 

18-20  LST 

1 

1 

1 

# 

// 

# 

// 

# 

1 

# 

0 

1 

it 

21-23  LST 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

// 

I 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

// 

// 

« 

1 

1 

// 

# 

1 

1 

1 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  Orland,  Norway  STATIONS  #:  012410 

LOCATION:  63‘’42'N  9°36'E  ELEVATION  (FEET):  23 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  July  1984  PERIOD:  Jan  73-Dec  82 


ICAO  ID:  ENOL 
LST  *  GMT  +1 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

if 

if 

03-05  LST 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

# 

if 

if 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

if 

09-11  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

if 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

15-17  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

P 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

if 

0 

0 

if 

0 

P 

21-23  LST 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

if 

0 

0 

0 

if 

# 

if 

ALL  HOURS 

// 

// 

0 

0 

if 

# 

0 

if 

# 

if 

P 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

15 

11 

20 

13 

14 

21 

19 

28 

25 

15 

14 

17 

03-05  LST 

12 

13 

10 

21 

14 

15 

19 

20 

29 

23 

19 

16 

18 

06-08  LST 

12 

11 

11 

22 

14 

15 

23 

19 

28 

24 

17 

17 

18 

09-11  LST 

16 

12 

12 

19 

11 

14 

16 

16 

26 

23 

16 

13 

16 

12-14  LST 

16 

10 

12 

18 

11 

11 

16 

15 

25 

22 

18 

14 

16 

15-17  LST 

14 

9 

9 

18 

9 

13 

17 

17 

26 

22 

20 

14 

16 

18-20  LST 

14 

11 

9 

18 

15 

15 

17 

18 

26 

22 

16 

12 

16 

21-23  LST 

10 

12 

9 

18 

14 

18 

17 

17 

25 

21 

20 

13 

16 

ALL  HOURS 

13 

12 

10 

19 

13 

14 

18 

18 

27 

23 

18 

14 

17 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

13 

7 

9 

# 

0 

0 

0 

3 

12 

13 

6 

03-05  LST 

15 

12 

8 

10 

1 

0 

0 

0 

if 

1 

9 

15 

6 

06-08  LST 

16 

12 

9 

10 

1 

if 

0 

0 

1 

2 

10 

15 

6 

09-11  LST 

15 

13 

11 

8 

» 

0 

0 

0 

0 

3 

10 

14 

6 

12-14  LST 

13 

10 

8 

8 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

8 

12 

5 

15-17  LST 

13 

9 

7 

7 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

9 

13 

5 

18-20  LST 

11 

10 

6 

6 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

11 

13 

5 

21-23  LST 

13 

13 

7 

7 

0 

0 

0 

0 

2 

11 

12 

5 

ALL  HOURS 

14 

12 

8 

8 

// 

if 

0 

0 

# 

2 

10 

14 

6 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

22 

10 

9 

5 

2 

1 

# 

1 

8 

10 

11 

21 

8 

03-05  LST 

21 

9 

7 

4 

2 

1 

1 

1 

8 

10 

12 

22 

8 

06-08  LST 

23 

14 

9 

5 

3 

2 

1 

2 

9 

9 

11 

22 

9 

09-11  LST 

21 

12 

9 

5 

2 

2 

1 

1 

8 

11 

12 

23 

9 

12-14  LST 

22 

13 

10 

7 

2 

2 

1 

2 

6 

11 

11 

20 

9 

15-17  LST 

21 

9 

8 

6 

2 

1 

# 

2 

7 

9 

11 

19 

8 

18-20  LST 

23 

11 

7 

5 

3 

1 

if 

1 

7 

11 

13 

21 

9 

21-23  LST 

21 

10 

7 

4 

1 

1 

if 

1 

7 

12 

13 

21 

8 

ALL  HOURS 

22 

11 

8 

5 

2 

1 

1 

1 

7 

10 

12 

21 

9 

355 


REMARKS 


DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5 


MI  -  STATUTE  MILES 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR 

2.  MONTHLY  CLIMATIC  DATA  FOR  THE  WORLD 

3. 


5.  % 

FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

4 

3 

4 

6 

5 

13 

7 

3 

3 

2 

5 

5 

03-05 

LST 

6 

5 

3 

6 

5 

7 

11 

7 

3 

2 

4 

5 

5 

06-08 

LST 

7 

5 

4 

7 

3 

4 

11 

7 

4 

3 

2 

6 

5 

09-11 

LST 

6 

5 

3 

5 

3 

2 

8 

4 

3 

2 

4 

4 

4 

12-14 

LST 

8 

5 

3 

4 

2 

2 

6 

3 

2 

2 

2 

4 

3 

15-17 

LST 

5 

6 

3 

3 

2 

3 

6 

2 

3 

2 

1 

7 

4 

18-20 

LST 

5 

3 

3 

5 

3 

4 

7 

5 

2 

2 

2 

5 

4 

21-23 

LST 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

11 

6 

3 

3 

3 

5 

5 

ALL  HOURS 

6 

5 

3 

5 

3 

4 

9 

5 

3 

2 

2 

5 

4 

6.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

3 

1 

2 

4 

2 

6 

4 

1 

1 

1 

3 

3 

03-05 

LST 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

6 

4 

1 

1 

2 

4 

3 

06-08 

LST 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

5 

4 

2 

1 

2 

4 

3 

09-11 

LST 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

12-14 

LST 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

15-17 

LST 

4 

5 

2 

1 

# 

If 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

2 

18-20 

LST 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

21-23 

LST 

3 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

4 

2 

ALL  HOURS 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

4 

2 

7.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

03-05 

LST 

4 

2 

1 

2 

2 

1 

3 

4 

1 

# 

1 

2 

2 

06-08 

LST 

3 

3 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

# 

1 

2 

2 

09-11 

LST 

4 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

If 

2 

2 

1 

12-14 

LST 

4 

2 

2 

2 

1 

0 

# 

1 

# 

If 

1 

3 

1 

15-17 

LST 

2 

3 

1 

1 

0 

If 

If 

0 

1 

0 

# 

4 

1 

18-20 

LST 

2 

1 

1 

1 

1 

If 

1 

# 

1 

1 

# 

2 

1 

21-23 

LST 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

# 

1 

2 

1 

8.  Z 

FREO  OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

0 

# 

1 

# 

1 

2 

1 

# 

# 

1 

03-05 

LST 

# 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

0 

# 

# 

1 

06-08 

LST 

1 

1 

1 

0 

If 

# 

1 

2 

# 

0 

# 

1 

1 

09-11 

LST 

1 

1 

# 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

12-14 

LST 

1 

1 

0 

P 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

15-17 

LST 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

18-20 

LST 

# 

1 

# 

0 

# 

# 

# 

1 

# 

0 

# 

# 

21-23 

LST 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

ALL  HOURS 

1 

1 

If 

# 

# 

1 

1 

# 

If 

# 

# 

# 

356 


AWl  CLIMATIC  UIIP  AOOIHDUM  qslo/gARDERMOEN  ,  NORWAY 
USAFETAC  JtalSl  * 


FLYING  WEATHER  (%FREO)|  HOURS  (LST) 


00-02 


THUNDERSTORMS 


PERIOD  Varied 
ELEVATION: 


RAIN/DRIZZLF 


SNOW/ ICE  PELLETS 


00-02 
03-0S 
06-08 
09-11 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
ALL  HOURS 


00-02 

03-05 

06-08 


IlliMIliMHgBi 


WINDS  GREATER  THAN 
25  KNOTS 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


3  I  00-02 
I  03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 
800  ft.  and/or  21M 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
ALL  HOURS 


CIG/VSB  LESS  THAN 
500  ft.  and/or 
1.5  NM 


.3 

00-02 

03  .OS 

riHA/^R  TMAM 

0«-08 

i55:n 

mi 

15-17 

TILTD 

21-23 

ALL  HOURS 

358 


PREPARECK^:  USAPETAC 

Jul  8l 


STATION  NAME  :  fdCCE.  NQHiAy 
LOCATION  :  N59  23  EOlO  48 


PERIOD:  VARIO) 
ELEV  :  173 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


STM  LTRS:  E2jRy 
WmONO.  :  014940 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS  OCCURRENCE  OF 

“H - nn 


I  CZIKICnL 
I  BgTilMliMMMI 


1.  N  Suirary,  Ryqge,  Norway 

2.  Vtorlu  wide  Airfield  Climatic  Data 

3.  USAFETAC  DftTSAV  POR  JAN  66  -  Dec  77 

4.  USAFETAC  IKTSAV  POR;  Jan  73  -  Dec  77 


(  )  Denotes  higbest/lovest  nontbly  value,  not  tbe  annual  Dean/aax  or  nean/nln. 


CEILING  LESS 
THAN  3000  FT 
AND/OR  VlSl 
BILITY  LESS 
THAN  3NM 


CEILING  LESS 
THAN  1500  PT 

ANO/OR  visr* 
BlLinr  LESS 
THAN  3NM 


CEILING  LESS 
THAN  200  FT 
AND/OR  VISI- 
BILiry  LESS 

THAN  VM 


359 


AWI  Ctl*UTIC  B«iei»  AOOfNOUM  I  Stavanger  (Sola) 
PrtDOridbY  USAFETACbct  79  | 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


PERIOD-  Varied 


ELEVKTKM: 


WMO  #014150 
8TN  LTRS:  ENZV 


Tli^nTMrvTlRTI^ 


•mjNDERSTORMS 


KAIN/DRIZZL” 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
ALL  HOURS 


00-02 


imau 


ALL  HOURS 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST) 


00-02 


3 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

500  ft.  and/or 

09-11 

1 .5  NM 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  fLESS  THAN 

TAO  C*  1  kAi 

06-08 

jUU  It.  ana /or  i nm 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

i 

21-23 

ALL  HOURS 

3  6  Z 


3  63 


PERKX)'  Varied 


ELEVUTION:  61  t 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


I  00-02 


THUNDERSTORMS 


RAIN/DRIZZLE 


00-02 _ 

03 -OS 
06-08 
09-11 
12-14 
lS-17 
18-20 

21-23 _ 

ALL  HOURS 


■■anal 


1 

00-02  10 

03-05  11 

06-08  12 

SMOW/ICE  PELLETS 

i55^n  13 

13 

15-17  14 

If, 

21-23  n 

all  hours  13 

1 

00-02  6 

03-0S  9 

WTNn^  rOC&TPD  TWAW 

^  06-08  7 

R  1  rfUd  u KCA  1  rH  1  itArt 

IfNAT^ 

09-11  8 

£J  KTIU 1  O 

12-14  9 

15-17  10 

18-20  8 

21-23  7 

1 

ALL  HOURS  8 

FLYING  WEATHER  (%FRE0) 

HOURS  (LST) 

4 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

800  ft.  and/or  2m 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-2T 

ALL  HOURS 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

4 

00-02 

03-05 

CIG/VSB  LESS  THAN 

300  ft .  and/or  INM 

06-08 

09-ii 

’■i2-14 

15-17 

18-20 

,  21-23 

‘all  hours’ 

r  1 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  WARSAW,  POLAND 
LOCATION:  52°10'N,  20°59'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  123750  ICAO  ID:  EPWA 

ELEVATION  (FEET):  351  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-81112 


* 


k 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

'f) 

EXTREME  MAX 

2 

50 

54 

69 

75 

93 

90 

95 

98 

88 

77 

60 

65 

98 

MEAN  DLY  MAX 

2 

30 

32 

41 

54 

67 

72 

75 

73 

65 

54 

40 

32 

53 

MEAN 

1 

28 

29 

37 

45 

56 

61 

63 

63 

56 

46 

38 

31 

46 

MEAN  DLY  MIN 

2 

21 

23 

28 

38 

48 

53 

56 

55 

48 

41 

32 

25 

39 

EXTREME  MIN 

2 

-22 

-8 

-4 

24 

30 

37 

44 

41 

32 

17 

1 

-5 

-22 

f  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

#  DAYS  7  32 

2 

26 

24 

25 

9 

1 

0 

0 

0 

# 

4 

13 

22 

125 

#  DAYS  T  0 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

« 

it 

* 

K 

» 

* 

» 

» 

N 

* 

» 

* 

» 

MEAN 

2 

1.3 

.9 

1  .0 

1 .4 

2.1 

2.3 

3.3 

2.8 

1.7 

1  .4 

1.5 

1  .2 

21 

MINIMUM 

2 

.3 

.5 

.3 

1.0 

.3 

1.5 

1.5 

.9 

1.0 

.4 

.3 

.8 

16.9 

MAX  24  HR 

2 

1.2 

.6 

1.3 

1.5 

1.5 

2.0 

3.4 

2.9 

1.9 

1.4 

1 .3 

1  ,0 

3.4 

#  DAYS  >0.01 

2 

14 

12 

13 

13 

14 

13 

14 

14 

11 

13 

14 

15 

160 

#  DAYS  >_0.5 

* 

it 

» 

<k 

» 

» 

» 

» 

* 

« 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

* 

* 

* 

» 

* 

« 

n 

* 

MAXIMUM 

it 

* 

« 

» 

* 

it 

» 

» 

MAX  24  HR 

* 

it 

* 

» 

it 

* 

* 

#  DAYS  >0.1 

it 

* 

» 

» 

* 

* 

it 

« 

» 

* 

#  DAYS  >1.5 

* 

it 

* 

» 

» 

* 

* 

» 

K 

it 

» 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (?) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

1 

87 

88 

87 

86 

84 

84 

88 

90 

92 

92 

90 

89 

88 

RH  (14  LST) 

1 

82 

78 

66 

57 

55 

57 

60 

57 

62 

73 

81 

85 

68 

VAPOR  PRESS 

1 

.14 

.14 

.18 

.22 

.33 

.40 

.44 

.44 

.37 

.28 

.21 

.16 

.28 

DEWPOINT 

1 

25 

25 

31 

35 

46 

51 

54 

54 

49 

42 

34 

28 

40 

5.  SURFACE  ’ 

WINDS 

(16  PT /KNOTS) 

/  99 

.95? 

HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

V 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

12 

10 

1 1 

10 

8 

8 

8 

7 

8 

9 

11 

12 

9 

(ALL  OBS) 

1 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

7 

8 

9 

8 

MAX  (PK  GST) 

1 

56 

43 

51 

47 

37 

78 

35 

39 

41 

45 

54 

44 

78 

PRESSURE  ALT 

» 

* 

K 

* 

» 

* 

* 

« 

» 

« 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

* 

* 

» 

K 

* 

» 

« 

« 

* 

» 

DAYS  TSTMS 

1 

1 

0 

0 

1 

5 

7 

7 

6 

2 

0 

# 

0 

29 

DAYS  FOG  <7 

1 

25 

23 

22 

16 

13 

1 1 

14 

13 

20 

21 

23 

25 

226 

DAYS  BNBD  <7 

1 

» 

# 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

365 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  ?  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  DEC  SM 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (25  YEARS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (% 

FREQ) 

OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBIL ITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

65 

69 

51 

3il 

29 

25 

25 

25 

31 

51 

63 

68 

48 

03-05  LST 

70 

71 

58 

44 

34 

38 

38 

36 

43 

58 

67 

73 

54 

06-08  LST 

73 

77 

64 

49 

36 

36 

42 

37 

51 

67 

67 

75 

58 

09-11  LST 

74 

73 

52 

37 

31 

29 

33 

25 

38 

56 

67 

73 

50 

12-14  LST 

68 

61 

43 

28 

21 

17 

-7 

14 

26 

47 

60 

67 

40 

15-17  LST 

67 

61 

37 

23 

18 

13 

13 

7 

20 

43 

57 

71 

38 

18-20  LST 

61 

62 

39 

24 

20 

12 

14 

1 1 

24 

42 

56 

66 

39 

21-23  LST 

62 

64 

46 

24 

24 

16 

16 

15 

30 

43 

59 

68 

43 

ALL  HOURS 

68 

67 

49 

33 

27 

24 

25 

22 

33 

51 

62 

70 

46 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

51 

57 

40 

23 

24 

19 

17 

22 

26 

42 

50 

56 

38 

03-05  LST 

55 

60 

47 

33 

31 

30 

32 

33 

39 

50 

51 

59 

45 

06-08  LST 

62 

68 

55 

39 

30 

29 

35 

33 

46 

59 

55 

62 

49 

09-11  LST 

64 

62 

38 

21 

18 

13 

15 

15 

26 

42 

53 

61 

36 

12-14  LST 

51 

47 

28 

8 

12 

7 

7 

8 

15 

29 

42 

55 

27 

15-17  LST 

51 

45 

24 

1 1 

10 

6 

5 

4 

13 

30 

45 

59 

28 

18-20  LST 

48 

49 

28 

15 

11 

7 

8 

8 

19 

30 

44 

54 

30 

21-23  LST 

48 

51 

33 

15 

16 

11 

10 

12 

23 

36 

44 

56 

33 

ALL  HOURS 

54 

55 

37 

21 

19 

15 

16 

17 

26 

40 

48 

58 

36 

9.  *  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

34 

43 

24 

15 

18 

13 

12 

15 

21 

29 

36 

39 

27 

03-05  LST 

41 

46 

30 

24 

23 

24 

24 

24 

27 

38 

38 

42 

33 

06-03  LST 

45 

54 

39 

24 

21 

16 

23 

23 

36 

45 

40 

48 

36 

09-11  LST 

47 

48 

26 

10 

10 

7 

6 

8 

17 

29 

38 

48 

25 

12-14  LST 

36 

35 

17 

4 

6 

4 

2 

4 

7 

18 

28 

39 

17 

15-17  LST 

35 

31 

14 

6 

5 

4 

3 

2 

7 

21 

29 

43 

18 

18-20  LST 

31 

31 

19 

9 

7 

5 

4 

4 

10 

21 

29 

38 

20 

21-23  LST 

30 

39 

21 

8 

12 

8 

6 

7 

16 

25 

30 

39 

22 

ALL  HOURS 

38 

41 

24 

13 

13 

10 

10 

1 1 

18 

28 

33 

42 

25 

I'l.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEL 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

6 

2 

2 

1 

1 

# 

1 

2 

6 

5 

5 

3 

03-05  LST 

3 

8 

3 

5 

3 

3 

2 

4 

4 

6 

6 

6 

4 

06-08  LST 

3 

6 

4 

4 

1 

1 

# 

2 

5 

6 

7 

5 

4 

09-11  LST 

3 

4 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

3 

2 

12-14  LST 

1 

1 

1 

0 

0 

« 

# 

* 

0 

1 

1 

2 

1 

15-17  LST 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

1 

18-20  LST 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

1 

3 

4 

1 

21-23  LST 

3 

3 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

2 

4 

4 

5 

2 

ALL  HOURS 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

# 

1 

2 

3 

4 

4 

2 

I 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  WARSAW,  POLAND 

LOCATION:  52°10'N,  20°59'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  123750 

ELEVATION  (FEET):  351 
PERIOD:  7301-8^112 


ICAO  ID:  EPWA 
LST  =  GMT  +1 


1 ,  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

(J 

FREQ) 

OF  THUNDERSTORMS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02 

LST 

0 

0 

it 

1 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

03-05 

LST 

# 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

it 

0 

0 

it 

it 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

it 

0 

0 

0 

it 

1 

it 

it 

it 

0 

0 

12-1  4 

LST 

it 

0 

0 

it 

1 

2 

3 

1 

it 

0 

it 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

3 

2 

it 

0 

it 

18-20 

LST 

it 

0 

0 

it 

3 

3 

2 

2 

1 

0 

it 

21-23 

LST 

it 

0 

0 

it 

1 

2 

2 

2 

it 

0 

it 

ALL  HOURS 

it 

0 

0 

it 

1 

2 

2 

1 

it 

0 

it 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02 

LST 

4 

7 

11 

9 

9 

9 

8 

7 

9 

1  2 

1  2 

03-05 

LST 

7 

6 

7 

8 

9 

9 

10 

7 

8 

1  4 

1  3 

06-08 

LST 

8 

5 

8 

8 

9 

10 

8 

7 

1  0 

1  5 

1  3 

09-1 1 

LST 

6 

5 

9 

8 

7 

8 

7 

6 

8 

13 

1 1 

12-1  4 

LST 

8 

5 

7 

10 

9 

10 

9 

6 

9 

1  4 

1  5 

15-17 

LST 

7 

5 

8 

1 1 

9 

10 

10 

6 

1  0 

1  4 

1  4 

18-20 

LST 

6 

6 

9 

1 1 

11 

10 

9 

7 

1 1 

13 

12 

21-23 

LST 

6 

7 

10 

9 

10 

9 

6 

7 

9 

1 1 

1  3 

ALL  HOURS 

7 

6 

9 

9 

9 

9 

8 

7 

9 

1  3 

1  3 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02 

LST 

12 

10 

4 

2 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

03-05 

LST 

13 

1 1 

5 

3 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

06-08 

LST 

14 

13 

7 

3 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

09-1 1 

LST 

19 

15 

6 

2 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

6 

12-14 

LST 

12 

11 

5 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

4 

15-17 

LST 

13 

10 

5 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

3 

18-20 

LST 

10 

10 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

3 

21-23 

LST 

12 

1 1 

4 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

4 

h 

ALL  HOURS 

13 

11 

5 

2 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

4 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS ) ; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02 

LST 

4 

2 

2 

1 

it 

it 

it 

it 

1 

1 

2 

03-05 

LST 

4 

2 

2 

1 

0 

0 

1 

it 

1 

2 

2 

06-08 

LST 

4 

2 

3 

2 

it 

it 

it 

it 

1 

2 

3 

09-1 1 

LST 

6 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

5 

12-14 

LST 

5 

4 

4 

5 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

5 

15-17 

LST 

5 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

18-20 

LST 

5 

3 

2 

1 

0 

it 

1 

1 

1 

2 

3 

21-23 

LST 

4 

2 

2 

1 

it 

it 

it 

# 

1 

1 

2 

ALL  HOURS 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

i 

DEC  ANN 

0  » 

0  # 

0  # 

0  # 

0  1 

0  1 

0  1 

0  1 

0  1 


DEC  ANN 
13  9 

1 2  9 

12  9 

1 0  8 

10  9 

12  10 

9  '  0 

12  9 

11  9 


DEC  ANN 

12  H 

9 

10  11 

1 4  5 

10  4 

10  4 

12  3 

n  4 

11  4 


DEC  ANN 

4  2 

4  2 

4  2 

5  3 

4  3 

3  2 

3  2 

3  1 

4  2 


367 


REMARKS:  *  »  DATA  NOT  AVAILABLE,  #=0.0<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  84 

2. 

3. 


5.  $  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

31 

40 

21 

1  4 

17 

12 

9 

14 

19 

27 

32 

35 

24 

03-05 

LST 

38 

42 

28 

22 

22 

21 

22 

22 

26 

34 

34 

38 

30 

06-08 

LST 

43 

50 

37 

20 

18 

11 

17 

20 

33 

42 

36 

42 

32 

09-1 1 

LST 

42 

45 

24 

8 

7 

5 

4 

7 

14 

26 

35 

44 

22 

12-14 

LST 

32 

32 

13 

3 

4 

3 

1 

3 

5 

1  4 

24 

35 

15 

15-17 

LST 

31 

29 

13 

4 

3 

3 

2 

2 

5 

18 

27 

37 

16 

18-20 

LST 

27 

28 

17 

6 

5 

5 

3 

3 

9 

20 

25 

34 

17 

21-23 

LST 

26 

36 

18 

7 

9 

6 

5 

6 

14 

24 

27 

34 

20 

ALL  HOURS 

34 

38 

22 

10 

11 

8 

8 

10 

16 

26 

30 

37 

22 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

19 

9 

6 

7 

4 

4 

4 

1 1 

13 

17 

18 

12 

03-05 

LST 

18 

20 

13 

1 1 

11 

9 

9 

11 

15 

20 

19 

19 

15 

06-08 

LST 

20 

28 

18 

1 1 

8 

4 

7 

9 

17 

24 

21 

23 

16 

09-1 1 

LST 

20 

25 

11 

3 

2 

1 

1 

2 

6 

13 

18 

25 

1 1 

12-14 

LST 

17 

14 

4 

# 

1 

# 

# 

# 

1 

5 

11 

18 

6 

15-17 

LST 

16 

12 

5 

1 

1 

4 

# 

0 

1 

6 

12 

17 

7 

18-20 

LST 

12 

13 

6 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

7 

12 

16 

7 

21-23 

Ls: 

1 1 

16 

6 

3 

3 

2 

2 

2 

7 

11 

1  4 

19 

9 

ALL  HOURS 

16 

18 

9 

5 

4 

3 

3 

4 

8 

13 

15 

19 

1 1 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

7 

10 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

4 

8 

8 

10 

6 

03-05 

LST 

6 

1 1 

5 

6 

3 

5 

3 

7 

8 

9 

10 

9 

7 

06-08 

LST 

7 

12 

7 

5 

3 

1 

2 

4 

7 

1  0 

1 1 

10 

7 

09-11 

LST 

7 

9 

3 

1 

# 

0 

0 

# 

1 

4 

8 

8 

4 

12-1  4 

LST 

6 

4 

1 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

1 

4 

6 

2 

15-17 

LST 

5 

3 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

6 

2 

18-20 

LST 

4 

4 

1 

1 

# 

0 

1 

2 

5 

7 

2 

21-23 

LST 

6 

8 

1 

1 

1 

0 

3 

5 

7 

10 

4 

ALL  HOURS 

6 

8 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

5 

7 

8 

4 

CD 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

3 

1 

■  1 

1 

1 

0 

# 

1 

4 

3 

2 

2 

03-05 

LST 

2 

4 

1 

3 

1 

1 

// 

2 

2 

4 

5 

2 

2 

06-08 

LST 

1 

3 

2 

2 

1 

# 

# 

1 

3 

4 

4 

1 

2 

09-1 1 

LST 

1 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

2 

1 

1 

12-14 

LST 

1 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

# 

1 

# 

15-17 

LST 

1 

1 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

« 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

21-23 

LST 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

2 

1 

ALL  HOURS 

1 

2 

1 

1 

# 

# 

iff 

1 

2 

2 

2 

1 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMART 


STATION:  WIELUN ,  POLAND 
LOCATION:  51°13'N,  18°36'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  Ih.  1  24550  ICAO  ID:  N/A 

ELEVATION  (FEET):  659  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8412 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (° 

'F) 

EXTREME  MAX 

1 

50 

57 

73 

74 

86 

88 

93 

89 

84 

77 

72 

71 

93 

MEAN  DLY  MAX 

1 

32 

33 

43 

50 

61 

66 

67 

70 

62 

51 

41 

35 

51 

MEAN 

1 

31 

31 

39 

45 

55 

60 

62 

64 

57 

46 

37 

32 

47 

MEAN  DLY  MIN 

1 

27 

27 

35 

39 

49 

55 

57 

57 

52 

43 

35 

30 

42 

EXTREME  MIN 

2 

-13 

-18 

1 

17 

29 

35 

36 

34 

31 

20 

12 

-2 

-18 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

#  DAYS  7  32 

1 

22 

22 

14 

5 

1 

0 

0 

0 

ft 

3 

1 1 

17 

95 

#  DAYS  7  0 

1 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

1.7 

2.0 

2.3 

3.8 

3.7 

3.2 

6.0 

3.3 

3.3 

2.5 

1.3 

3.0 

26.9 

MEAN 

2 

1.1 

1.3 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

5.1 

2.2 

2.2 

1  .2 

.9 

2.0 

23.9 

MINIMUM 

2 

.7 

.7 

.7 

1.1 

1.1 

1.6 

3.6 

1.3 

1.4 

■  .3 

.7 

1.1 

21.3 

MAX  24  HR 

2 

.5 

.5 

.9 

.8 

1.4 

1 .1 

2.3 

1 .4 

.6 

.9 

.4 

.5 

2.3 

#  DAYS  >0.01 

2 

19 

U 

10 

15 

13 

13 

14 

13 

10 

12 

13 

18 

164 

#  DAYS  >_0.5 

» 

* 

» 

« 

* 

» 

» 

* 

» 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

» 

» 

» 

* 

* 

« 

» 

MAXIMUM 

* 

* 

» 

« 

* 

* 

* 

« 

MAX  24  HR 

* 

» 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

If  DAYS  >0.1 

* 

* 

» 

» 

* 

» 

« 

* 

* 

« 

#  DAYS  Tl  .5 

* 

» 

* 

» 

» 

« 

* 

* 

K 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (J)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (04  LST) 

1 

90 

88 

87 

87 

90 

91 

93 

91 

92 

91 

88 

89 

90 

RH  (16  LST) 

1 

85 

79 

64 

58 

59 

61 

64 

59 

66 

76 

83 

86 

70 

VAPOR  PRESS 

1 

.16 

.15 

.19 

.22 

.33 

.41 

.45 

.45 

.38 

.28 

.20 

.17 

.29 

DEWPOINT 

1 

27 

27 

31 

35 

47 

52 

55 

55 

50 

42 

33 

29 

41 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95?  1 

HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

WSW 

E 

E 

WSW 

W 

W 

W 

W 

S 

S 

WSW 

WSW 

1 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

7 

5 

5 

6 

4 

5 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

1 

(ALL  OBS) 

1 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

4 

4 

5 

6 

6 

1 

MAX  (PK  GST) 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

* 

* 

PRESSURE  ALT 

» 

» 

* 

« 

» 

« 

» 

* 

» 

* 

» 

* 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

6 

6 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

« 

0 

0 

0 

4 

4 

4 

4 

1 

0 

0 

0 

17 

DAYS  FOG  <7 

1 

25 

22 

23 

19 

21 

17 

20 

23 

24 

26 

24 

25 

269 

DAYS  BNBD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

369 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

«  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1,  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  DEC  84 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY  (5  YEARS  DATA) 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE 

:  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

76 

74 

55 

53 

40 

39 

38 

43 

60 

64 

70 

79 

57 

03-05 

LST 

82 

80 

67 

56 

52 

54 

51 

54 

67 

66 

74 

82 

65 

06-08 

LST 

87 

87 

69 

62 

49 

36 

50 

53 

69 

71 

75 

83 

66 

09-1 1 

LST 

80 

82 

51 

42 

34 

33 

47 

26 

46 

62 

70 

78 

54 

12-14 

LST 

68 

67 

49 

32 

27 

36 

37 

20 

33 

48 

59 

63 

44 

15-17 

LST 

75 

62 

40 

29 

26 

24 

26 

18 

26 

34 

68 

70 

41 

18-20 

LST 

78 

73 

49 

32 

23 

24 

25 

30 

39 

54 

69 

73 

46 

2'-23 

LST 

80 

69 

49 

36 

30 

26 

28 

30 

47 

63 

70 

78 

49 

ALL  HOURS 

78 

74 

54 

43 

36 

34 

38 

34 

49 

57 

69 

76 

53 

oo 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

66 

71 

44 

39 

32 

29 

30 

34 

57 

55 

60 

71 

48 

03-05 

LST 

71 

70 

54 

43 

47 

50 

46 

45 

62 

58 

65 

70 

56 

06-08 

LST 

79 

76 

65 

57 

44 

33 

43 

47 

67 

68 

65 

74 

60 

09-1 1 

LST 

70 

75 

46 

28 

23 

15 

28 

18 

39 

56 

62 

66 

43 

12-14 

LST 

59 

55 

34 

16 

10 

9 

15 

8 

17 

34 

42 

53 

29 

15-17 

LST 

66 

55 

20 

17 

1 1 

9 

11 

7 

18 

27 

56 

62 

29 

18-20 

LST 

68 

66 

38 

20 

14 

9 

9 

14 

34 

44 

56 

66 

35 

21-23 

LST 

71 

62 

44 

25 

20 

18 

18 

21 

41 

55 

61 

70 

40 

ALL  HOURS 

69 

66 

43 

30 

26 

22 

25 

24 

42 

49 

58 

67 

^13 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

47 

48 

25 

24 

16 

12 

11 

16 

35 

37 

39 

48 

29 

03-C5 

LST 

45 

52 

35 

27 

30 

30 

28 

28 

45 

44 

43 

49 

37 

06-08 

LST 

55 

55 

46 

43 

29 

22 

25 

31 

55 

47 

50 

45 

42 

09-1 1 

LST 

51 

59 

31 

13 

14 

5 

12 

7 

21 

36 

43 

40 

27 

1  2-1  4 

LST 

38 

35 

21 

6 

5 

5 

5 

3 

8 

20 

24 

32 

17 

15-17 

LST 

44 

33 

10 

8 

6 

5 

5 

2 

12 

19 

31 

43 

18 

’8-20 

LST 

46 

45 

23 

10 

10 

7 

6 

7 

23 

27 

34 

45 

23 

21-2  3 

LST 

42 

45 

24 

13 

11 

8 

8 

11 

24 

34 

37 

43 

24 

ALL  HOURS 

46 

46 

27 

18 

15 

12 

1  2 

13 

28 

33 

38 

43 

27 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

6 

5 

2 

03-05 

LST 

3 

8 

1 

4 

4 

3 

4 

5 

4 

3 

4 

3 

4 

06-08 

LST 

4 

7 

9 

2 

2 

3 

1 

3 

8 

8 

5 

5 

5 

09-11 

LST 

7 

8 

5 

1 

1 

0 

1 

0 

2 

6 

8 

3 

3 

1  2-1  U 

LST 

3 

6 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

5 

1 

1  5-17 

LST 

3 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

5 

1 

18-20 

LST 

4 

3 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

2 

4 

1 

21-23 

LST 

5 

4 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

3 

3 

6 

2 

ALL  HOURS 

4 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

2 

370 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  WIELUN,  POLAND 
LOCATION:  51'’13’N,  18®36'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  124550  ICAO  ID:  N/A 

ELEVATION  (FEET):  659  LST  =  GMT  +1 

PERIOD:  7301-8412 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

4 

3 

2 

0 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

1 

0 

0 

0 

4 

5 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

C 

0 

1 

3 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

ALL  HOURS 

# 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

2 

# 

0 

0 

0 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRI2ZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

6 

9 

6 

12 

8 

10 

6 

10 

9 

7 

9 

8 

03-05 

LST 

13 

8 

6 

5 

9 

10 

9 

4 

6 

12 

10 

12 

9 

06-08 

LST 

10 

7 

11 

7 

10 

8 

10 

6 

10 

10 

12 

7 

9 

09-11 

LST 

8 

1 1 

6 

11 

9 

6 

10 

3 

9 

13 

13 

10 

9 

12-14 

LST 

10 

6 

5 

7 

9 

1 1 

12 

4 

9 

16 

11 

9 

9 

15-17 

LST 

11 

10 

7 

14 

13 

10 

9 

6 

12 

12 

10 

14 

1 1 

18-20 

LST 

7 

11 

6 

10 

13 

12 

9 

8 

8 

8 

11 

1 1 

10 

21-23 

LST 

4 

7 

4 

5 

9 

10 

8 

7 

4 

15 

8 

12 

8 

ALL  HOURS 

9 

8 

7 

8 

11 

9 

9 

6 

9 

12 

10 

10 

9 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

11 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

1  0 

4 

03-05 

LST 

1  4 

13 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

6 

4 

06-08 

LST 

10 

1  4 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

5 

3 

09-1 1 

LST 

14 

1  4 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

9 

5 

12-14 

LST 

1  2 

13 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

U 

11 

4 

15-17 

LST 

14 

12 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

8 

4 

18-20 

LST 

10 

9 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

8 

3 

21-23 

LST 

8 

8 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

8 

3 

ALL  HOURS 

12 

12 

5 

1 

» 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

8 

4 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

06-08 

LST 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

09-1 1 

LST 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

12-14 

LST 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

# 

15-17 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

18-20 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

ALL  HOURS 

1 

# 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

371 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

«  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2H  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  84 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING  AND/OR  ’ 

VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

47 

48 

25 

24 

16 

12 

11 

16 

35 

3T 

39 

48 

29 

03-05 

LST 

45 

52 

35 

27 

30 

30 

28 

28 

45 

44 

43 

49 

37 

06-08 

LST 

55 

55 

46 

43 

29 

22 

25 

31 

55 

47 

50 

45 

42 

09-11 

LST 

51 

59 

31 

13 

14 

5 

12 

7 

21 

36 

43 

40 

27 

12-14 

LST 

38 

35 

21 

6 

5 

5 

5 

3 

8 

20 

24 

32 

17 

15-17 

LST 

44 

33 

10 

8 

6 

5 

5 

2 

12 

19 

31 

43 

18 

18-20 

LST 

46 

45 

23 

10 

10 

7 

6 

7 

23 

27 

34 

45 

23 

21-23 

LST 

42 

45 

24 

13 

11 

8 

8 

1 1 

24 

34 

37 

43 

24 

ALL  HOURS 

46 

46 

27 

18 

15 

12 

12 

13 

28 

33 

38 

43 

27 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

33 

36 

15 

13 

9 

6 

7 

1 1 

19 

24 

23 

27 

18 

03-05 

LST 

31 

37 

24 

21 

19 

15 

16 

21 

29 

27 

32 

28 

25 

06-08 

LST 

40 

38 

31 

28 

20 

14 

13 

17 

43 

36 

36 

28 

29 

09-11 

LST 

39 

44 

24 

9 

7 

3 

5 

4 

11 

23 

28 

22 

18 

12-14 

LST 

25 

27 

11 

2 

3 

4 

2 

1 

4 

1  4 

17 

16 

10 

15-17 

LST 

30 

26 

4 

4 

3 

2 

2 

0 

8 

12 

21 

24 

1 1 

18-20 

LST 

29 

29 

12 

7 

7 

4 

2 

2 

15 

19 

21 

26 

1  4 

21-23 

LST 

26 

32 

16 

7 

8 

4 

2 

5 

16 

23 

26 

21 

15 

ALL  HOURS 

32 

33 

17 

1 1 

10 

6 

6 

7 

18 

22 

26 

24 

17 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

7 

2 

1 

3 

0 

1 

1 

2 

3 

6 

7 

4 

03-05 

LST 

8 

12 

5 

6 

5 

3 

5 

5 

7 

5 

8 

6 

6 

06-08 

LST 

1 1 

12 

13 

4 

6 

4 

3 

7 

16 

12 

9 

7 

9 

09-11 

LST 

15 

19 

8 

4 

2 

0 

2 

1 

4 

11 

10 

6 

7 

12-14 

LST 

7 

9 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

4 

6 

8 

3 

15-17 

LST 

9 

7 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

4 

6 

10 

3 

18-20 

LST 

8 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

5 

5 

9 

3 

21-23 

LST 

7 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

5 

8 

3 

ALL  HOURS 

9 

10 

5 

2 

2 

1 

2 

2 

4 

6 

7 

8 

5 

00 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0 

.25  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

03-05 

LST 

1 

5 

1 

1 

2 

1 

3 

3 

2 

1 

3 

1 

2 

06-08 

LST 

1 

5 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

6 

2 

1 

3 

09-1 1 

LST 

1 

5 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

4 

1 

1 

1 

12-14 

LST 

2 

3 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

15-17 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

# 

18-20 

LST 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

3 

1 

21-23 

LST 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

1 

ALL  HOURS 

2 

3 

1 

» 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

372. 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION;  LAJES  AB  (AZORES  I)  PORTUGAL 
LOCATION:  38°A6’N  027°06’W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  MARCH  1983 


STATION  y/:  085090  ICAO  ID:  LPLA 

ELEVATION  (FEET);  180  LST  =  GMT  -  1 

PERIOD;  JAN  1973  -  DEC  1981 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 
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2.  %  FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AM 

00-02  LST 

9 

15 

12 

11 

6 

il 

5 

3 

7 

12 

11 

12 

9 

03-05  LST 

9 

17 

9 

14 

9 

10 

6 

5 

8 

12 

10 

14 

10 

06-08  LST 

10 

16 

11 

12 
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12 
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5 

10 

13 

14 

14 

11 

09-11  LST 

11 

16 

12 

8 

7 

9 

6 

5 

7 

10 

14 

14 

10 

12-14  LST 

10 
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12 

13 

11 

11 

6 

9 

3 

4 

5 

10 

14 

13 

9 

21-23  LST 
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10 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 
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4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

02-04 

LST 

8 

14 

8 

4 

3 

it 

it 

it 

2 

5 

4 

9 

5 

05-07 

LST 

8 

16 

9 

5 

4 

it 

it 

it 

1 

5 

4 

9 

5 

08-10 

LST 

8 

19 

11 

5 

4 

2 

1 

it 

2 

5 

7 

9 

6 

11-13 

LST 

10 

21 

12 

6 

5 

3 

2 

1 

3 

6 

6 

8 

7 

14-16 

LST 

10 

19 

13 

8 

5 
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1 

3 
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5 

9 

7 
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9 

13 
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2 

1 

it 

2 

3 

4 

9 

5 

20-22 

LST 

10 
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3  74 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  =  0 . 0  <  %  <  0 . 5 ,  MI  =  STATUTE  MILES 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  81 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 
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ANN 

00-02  LST 
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12-14  LST 
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15-17  LST 
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18-20  LST 
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1 

if 

2 

1 

3 

3 

if 

0 

3 

1 

3 
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6.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS 

< 

500/1.5  1 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 
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7.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS 

< 

300/1  MI 
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8 .  %  FREQ 

OF  CIG/VIS 

< 

100/0.25 

MI: 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  LISBON,  PORTUGAL 
LOCATION:  38‘>‘(6’N,  9®08'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JUNE  1985 


STATION  #:  085360  ICAO  ID:  LPPT 
ELEVATION  (FEET):  374  LST  =  GMT  +  0 
PERIOD:  7301-8312  “ 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (° 

'F) 

EXTREME  MAX 

1 

73 

69 

77 

84 

95 

109 

102 

102 

100 

88 

75 

77 

109 

MEAN  DLY  MAX 

1 

57 

58 

61 

64 

68 

76 

80 

81 

79 

70 

63 

57 

68 

MEAN 

1 

50 

52 

54 

57 

60 

67 

70 

70 

69 

62 

56 

52 

60 

MEAN  DLY  MIN 

1 

45 

47 

48 

50 

53 

59 

61 

62 

61 

56 

50 

47 

53 

EXTREME  MIN 

1 

30 

30 

33 

32 

44 

50 

46 

50 

50 

42 

37 

32 

30 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

4 

4 

4 

0 

0 

0 

16 

#  DAYS  T  32 

1 

# 

# 

0 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

If 

#  DAYS  <  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

9.1 

12.6 

7.8 

4.1 

4.7 

2.9 

2.0 

1.9 

5.9 

6.3 

9.1 

7.6 

37.4 

MEAN 

2 

3.4 

2.7 

3.4 

2.2 

1  .3 

'1.6 

0.2 

0.1 

1  .4 

2.4 

3.5 

3.4 

24.6 

MINIMUM 

2 

# 

0.1 

# 

0.1 

0.2 

# 

0 

0 

0 

0.1 

0 

0.3 

16.4 

MAX  24  HR 

2 

2.3 

2.3 

2.8 

1  .6 

0.9 

1  .1 

0.7 

0.4 

2.6 

1  .9 

3.5 

1 .9 

3.5 

#  DAYS  >0.01 

2 

14 

12 

14 

10 

9 

4 

2 

1 

6 

9 

12 

14 

108 

#  DAYS  70.5 

2 

3 

2 

3 

2 

1 

# 

# 

0 

1 

2 

3 

3 

21 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

it 

« 

» 

» 

» 

» 

• 

* 

MAXIMUM 

« 

* 

• 

» 

» 

« 

• 

« 

MAX  24  HR 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

#  DAYS  >0.1 

» 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  T1 . 5 

« 

« 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (?) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

1 

84 

85 

84 

81 

82 

81 

79 

79 

81 

83 

85 

84 

82 

RH  (16  LST) 

1 

69 

66 

62 

59 

58 

53 

49 

48 

50 

61 

70 

70 

59 

VAPOR  PRESS 

1 

.30 

.32 

.32 

.33 

.38 

.45 

.47 

.48 

.48 

.42 

.37 

.32 

.39 

DEWPOINT 

1 

44 

45 

46 

47 

50 

55 

56 

57 

57 

53 

49 

45 

50 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT 

/KNOTS) 

/  99 

.95?  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

N 

N 

N 

N 

N 

NNW 

N 

N 

N 

N 

N 

NE 

N 

MEAN  SPEED 

1 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

8 

7 

6 

7 

8 

MAX  (PK  GST) 

1 

53 

52 

41 

37 

50 

39 

36 

38 

40 

37 

45 

51 

53 

PRESSURE  ALT 

1 

1000 

950 

800 

800 

700 

500 

450 

500 

600 

900 

1200 

1100 

1200 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

#  DAYS  TSTMS 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

2 

2 

15 

#  DAYS  FOG 

1 

16 

1 1 

10 

9 

10 

1 1 

10 

10 

1 1 

12 

15 

15 

137 

#  DAYS  BNBD 

1 

0 

» 

# 

» 

It 

If 

# 

# 

0 

# 

# 

If 

2 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

376 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  >  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %, 
APPLICABLE  $  -  il  CALM  >  PVLG  DRCTN 

<t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 


AS 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8312 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

34 

41 

26 

23 

30 

25 

19 

14 

19 

26 

31 

38 

27 

03-05  LST 

39 

46 

33 

25 

31 

28 

26 

18 

27 

31 

37 

43 

32 

06-08  LST 

45 

46 

34 

30 

28 

32 

32 

26 

29 

32 

41 

44 

35 

09-11  LST 

50 

45 

40 

36 

41 

35 

30 

28 

30 

32 

42 

44 

38 

12-14  LST 

42 

45 

41 

36 

39 

27 

23 

19 

23 

27 

35 

42 

34 

15-17  LST 

36 

39 

30 

25 

27 

18 

12 

9 

13 

18 

27 

33 

25 

18-20  LST 

33 

36 

18 

18 

20 

16 

11 

5 

11 

17 

27 

34 

21 

21-23  LST 

30 

36 

24 

20 

21 

19 

15 

8 

14 

18 

27 

33 

22 

ALL  HOURS 

39 

42 

31 

27 

30 

25 

22 

17 

21 

26 

34 

39 

29 

8.  $  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

30 

31 

16 

20 

18 

13 

10 

15 

16 

26 

29 

20 

03-05  LST 

33 

37 

23 

16 

24 

21 

18 

13 

23 

21 

31 

33 

25 

06-08  LST 

40 

36 

27 

22 

19 

26 

23 

20 

26 

24 

34 

34 

27 

09-11  LST 

43 

36 

24 

19 

15 

19 

15 

17 

19 

23 

36 

36 

25 

12-14  LST 

31 

23 

15 

11 

9 

9 

6 

7 

9 

15 

23 

29 

16 

15-17  LST 

24 

19 

10 

9 

7 

5 

3 

2 

5 

8 

17 

21 

11 

18-20  LST 

25 

22 

10 

10 

9 

5 

4 

3 

8 

1 1 

18 

24 

13 

21-23  LST 

26 

26 

14 

11 

14 

12 

11 

5 

10 

12 

22 

24 

16 

ALL  HOURS 

32 

29 

18 

14 

15 

15 

12 

10 

15 

17 

26 

29 

19 

9.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

15 

6 

4 

4 

5 

3 

2 

3 

6 

13 

11 

7 

03-05  LST 

19 

16 

10 

5 

3 

5 

4 

4 

8 

12 

20 

17 

10 

06-08  LST 

25 

18 

15 

9 

7 

8 

7 

8 

1 1 

13 

23 

20 

14 

09-11  LST 

31 

20 

14 

7 

4 

4 

3 

4 

8 

12 

23 

24 

13 

12-14  LST 

20 

1 1 

6 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

6 

14 

17 

7 

15-17  LST 

13 

9 

2 

2 

2 

1 

# 

1 

2 

2 

7 

12 

5 

18-20  LST 

1 1 

10 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

4 

8 

10 

5 

21-23  LST 

\2 

9 

4 

2 

4 

4 

4 

1 

1 

3 

8 

7 

5 

ALL  HOURS 

18 

14 

8 

4 

4 

4 

3 

3 

5 

7 

15 

15 

8 

10.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS 

<200/0,5 

MI 

(SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

6 

2 

1 

03-05  LST 

8 

4 

2 

1 

0 

1 

# 

# 

# 

3 

1 1 

5 

3 

06-08  LST 

13 

4 

4 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

3 

13 

7 

4 

09-11  LST 

15 

4 

3 

1 

# 

1 

0 

0 

1 

2 

9 

9 

4 

12-14  LST 

7 

1 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

2 

4 

1 

15-17  LST 

2 

1 

0 

0 

« 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

2 

1 

18-20  LST 

2 

» 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

# 

21-23  LST 

2 

1 

# 

0 

# 

1 

# 

0 

0 

2 

2 

1 

ALL  HOURS 

7 

2 

1 

// 

1 

» 

1 

6 

4 

2 

377 


1 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION;  LISBON,  PORTUGAL 
LOCATION:  SS^MG'N,  9®08'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR 

JUNE  1985 

STATION  #;  085360 

ELEVATION  (FEET); 
PERIOD:  7301-8312 

374 

ICAO  ID: 
LST  -  GMT 

LPPT 
’  1  0 

1 .  PERCENTAGE 

;  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

(f 

FREQ) 

OF  THUNDERSTORMS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

# 

# 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

03-05 

LST 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

« 

# 

« 

1 

f 

06-08 

LST 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

# 

1 

# 

09-11 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

# 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

15-17 

LST 

0 

# 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

# 

18-20 

LST 

# 

1 

0 

* 

# 

# 

# 

0 

* 

# 

1 

# 

21-23 

LST 

0 

# 

# 

1 

0 

1 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

f 

0 

# 

# 

# 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

14 

8 

6 

6 

3 

1 

1 

3 

5 

9 

12 

6 

03-05 

LST 

6 

13 

7 

4 

5 

2 

1 

1 

4 

8 

8 

11 

6 

06-08 

LST 

6 

15 

7 

6 

5 

2 

1 

1 

3 

7 

8 

11 

6 

09-1 1 

LST 

7 

13 

7 

6 

4 

4 

1 

1 

2 

5 

9 

9 

6 

12-14 

LST 

6 

12 

7 

6 

4 

3 

# 

1 

1 

5 

6 

12 

5 

15-17 

LST 

7 

12 

5 

6 

4 

1 

# 

* 

2 

4 

6 

10 

5 

18-20 

LST 

9 

12 

6 

6 

6 

1 

1 

# 

2 

5 

5 

11 

5 

21-23 

LST 

9 

13 

7 

6 

5 

2 

1 

1 

2 

5 

7 

10 

6 

ALL  HOURS 

7 

13 

7 

6 

5 

2 

1 

1 

2 

6 

7 

11 

6 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

t 

# 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

t 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

* 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND 

1  SPEEDS  >  25 

KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

2 

# 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

# 

# 

2 

1 

03-05 

LST 

1 

2 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

# 

1 

0 

2 

1 

06-08 

LST 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

# 

# 

# 

2 

1 

09-1 1 

LST 

1 

3 

1 

2 

1 

# 

» 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

12-14 

LST 

3 

5 

3 

3 

2 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

15-17 

LST 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

# 

1 

3 

2 

18-20 

LST 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

# 

1 

1 

2 

21-23 

LST 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

# 

# 

# 

2 

1 

ALL  HOURS 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2H  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7301-8312 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LSI 

14 

14 

6 

3 

3 

4 

2 

1 

3 

6 

13 

1 1 

7 

03-05 

LST 

18 

16 

9 

5 

3 

5 

4 

3 

7 

1 1 

19 

15 

10 

06-08 

LST 

25 

17 

15 

8 

7 

8 

7 

8 

1 1 

13 

22 

19 

13 

09-11 

LST 

30 

20 

14 

7 

4 

4 

3 

4 

8 

12 

23 

23 

13 

12-1  4 

LST 

20 

10 

6 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

5 

13 

16 

7 

15-17 

LST 

13 

8 

2 

2 

2 

1 

it 

it 

1 

2 

7 

1 1 

4 

18-20 

LST 

1 1 

9 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

8 

10 

5 

21-23 

LST 

11 

9 

4 

2 

3 

4 

3 

it 

1 

3 

8 

7 

5 

ALL  HOURS 

18 

13 

7 

4 

3 

4 

3 

3 

5 

7 

14 

14 

8 

6.  J 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

10 

3 

2 

2 

2 

1 

# 

1 

4 

9 

6 

4 

03-05 

LST 

15 

10 

5 

3 

2 

3 

1 

1 

4 

8 

16 

1 1 

7 

06-08 

LST 

21 

13 

10 

5 

5 

4 

2 

5 

7 

9 

19 

13 

9 

09-1 1 

LST 

25 

13 

1 1 

4 

3 

2 

1 

2 

3 

8 

18 

16 

9 

12-14 

LST 

16 

I 

4 

1 

2 

1 

0 

1 

1 

2 

8 

10 

4 

15-17 

LST 

8 

5 

1 

1 

1 

1 

0 

it 

1 

1 

3 

6 

2 

18-20 

LST 

7 

6 

1 

1 

1 

1 

it 

if 

1 

1 

4 

5 

2 

21-23 

LST 

7 

5 

2 

1 

1 

2 

1 

it 

0 

2 

5 

4 

3 

ALL  HOURS 

14 

9 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

4 

11 

9 

5 

7.  $ 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

it 

# 

1 

2 

7 

3 

2 

03-05 

LST 

10 

6 

2 

1 

it 

1 

it 

# 

1 

4 

13 

6 

4 

06-08 

LST 

16 

5 

5 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

6 

16 

9 

6 

09-11 

LST 

18 

5 

5 

1 

it 

1 

0 

0 

1 

5 

13 

11 

5 

12-14 

LST 

1 1 

2 

1 

it 

it 

# 

0 

0 

4 

1 

5 

6 

2 

15-17 

LST 

4 

2 

if 

0 

1 

it 

0 

0 

0 

4 

1 

3 

1 

18-20 

LST 

3 

2 

0 

1 

it 

0 

4 

0 

0 

2 

3 

1 

21-23 

LST 

4 

1 

1 

it 

if 

1 

1 

it 

0 

4 

2 

2 

1 

ALL  HOURS 

9 

4 

2 

1 

1 

1 

it 

4 

1 

2 

8 

6 

3 

00 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

# 

# 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

2 

1 

03-05 

LST 

7 

2 

1 

1 

0 

0 

it 

4 

4 

2 

9 

4 

2 

06-08 

LST 

1 1 

3 

2 

1 

1 

1 

0 

4 

1 

3 

10 

5 

3 

09-1 1 

LST 

12 

2 

2 

it 

0 

it 

0 

0 

it 

1 

7 

7 

3 

12-14 

LST 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

1 

15-17 

LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

18-20 

LST 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

4 

21-23 

LST 

1 

it 

it 

0 

it 

it 

it 

0 

0 

0 

1 

1 

4 

ALL  HOURS 

5 

1 

1 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

1 

4 

3 

1 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SU^f1ARY 


STATION:  BARDENAS  REALES  RANGE,  SPAIN 

LOCATION:  42oi2’N,  1'>27'W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  MAR  1988 


STATION  #:  O8O87O  ICAO  ID:  LEBP. 

ELEVATION  (FEET):  968  LST  -  CMT  -1 

PERIOD:  1  JAN  73  -  31  DEC  86  (DAYLIGm  HOURS) 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1,  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

1 

65 

67 

77 

81 

85 

95 

99 

99 

92 

88 

74 

65 

99 

MEAN  DLY  MAX 

1 

‘19 

52 

58 

62 

69 

77 

86 

83 

78 

68 

55 

49 

65 

MEAN 

1 

44 

46 

51 

55 

61 

68 

76 

73 

68 

61 

49 

44 

58 

MEAN  DLY  MIN 

1 

38 

38 

42 

45 

52 

58 

65 

63 

58 

51 

43 

39 

49 

EXTREME  MIN 

1 

17 

22 

27 

32 

39 

42 

54 

47 

39 

34 

27 

19 

19 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

# 

0 

0 

0 

6 

#  DAYS  T  32 

1 

3 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

8 

#  DkYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

« 

» 

» 

it 

» 

MEAN 

* 

» 

# 

» 

it 

» 

MINIMUM 

» 

» 

* 

» 

it 

it 

» 

« 

MAX  24  HR 

* 

* 

it 

it 

« 

* 

#  DAYS  >  0.01 

* 

» 

it 

it 

» 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

it 

it 

» 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

* 

* 

« 

» 

* 

» 

* 

* 

« 

» 

MAXIMUM 

» 

* 

» 

» 

» 

* 

* 

* 

» 

MAX  24  HR 

* 

* 

» 

* 

» 

* 

* 

» 

#  DAYS  >  0.1 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

n  DAYS  T  1 .5 

* 

* 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

i%)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg) 

'  / 

DEWPOINT 

(°F) 

RH  (07  LST) 

1 

91 

88 

85 

81 

78 

73 

71 

74 

80 

83 

89 

89 

80 

RH  (15  LST) 

1 

68 

63 

53 

50 

45 

39 

33 

37 

43 

51 

65 

67 

51 

VAPOR  PRESS 

1 

.23 

.24 

.25 

.27 

.38 

.45 

.45 

.42 

.30 

.23 

.32 

DEWPOINT 

1 

37 

38 

39 

41 

46 

50 

55 

55 

53 

48 

42 

38 

45 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

NW 

NW 

NW 

NW 

NW 

NW 

NW 

NW 

NW 

$NW 

$NW 

$NW 

NW 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

12 

12 

13 

13 

11 

10 

10 

10 

11 

11 

12 

14 

12 

(ALL  OBS) 

1 

8 

9 

9 

10 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

MAX  (PK  GST) 

* 

* 

« 

« 

» 

* 

» 

* 

PRESSURE  ALT 

1 

1550 

1500 

1450 

1350 

1300 

1200 

1050 

1050 

1100 

1450 

1350 

1550 

1550 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  /  BLOWING  SAND  « 

t  DUST 

'  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

3 

3 

4 

5 

5 

4 

DAYS  TSTMS 

DAYS  FOG  <  7 

1 

1 

0 

5 

0 

2 

# 

1 

1 

f 

} 

# 

1 

# 

1 

# 

3 

g 

0 

7 

3? 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

380 


REMARKS: 


»  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5l,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE(S):  1 .  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  86 

2, 

3. 


7. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SCWRCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

Ik 

X 

» 

« 

» 

» 

» 

03-05  LST 

# 

* 

X 

« 

« 

* 

« 

« 

» 

» 

06-08  LST 

26 

U 

11 

4 

3 

2 

0 

2 

2 

11 

22 

27 

10 

09-11  LST 

20 

14 

10 

4 

3 

2 

# 

3 

2 

9 

22 

22 

9 

12-14  LST 

15 

9 

5 

2 

1 

# 

0 

1 

# 

2 

14 

14 

5 

15-17  LST 

8 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

# 

# 

1 

8 

3 

2 

18-20  LST 

* 

ik 

« 

X 

X 

« 

« 

» 

» 

» 

» 

21-23  LST 

* 

* 

X 

X 

» 

K 

» 

» 

ALL  HOURS 

» 

X 

X 

» 

» 

» 

» 

« 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

» 

» 

» 

* 

* 

« 

« 

« 

03-05  LST 

« 

* 

* 

» 

» 

» 

* 

* 

* 

» 

06-08  LST 

20 

8 

5 

2 

1 

1 

0 

1 

2 

10 

18 

22 

7 

09-11  LST 

17 

8 

4 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

6 

17 

20 

6 

12-14  LST 

9 

3 

2 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

9 

12 

3 

15-17  LST 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

2 

1 

18-20  LST 

» 

* 

» 

* 

K 

» 

« 

» 

» 

21-23  LST 

* 

* 

« 

* 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

» 

* 

» 

* 

» 

» 

» 

9. 


%  FREQ  OF  CIG/VIS  < 


1000/2  MI  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

X 

» 

» 

X 

X 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

X 

» 

» 

* 

X 

X 

» 

* 

X 

X 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  BARDENAS  REALES  RANGE,  SPAIN 

LOCATION:  42°12'N,  1°27'W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  MAR  1988 


STATION  #:  080870  ICAO  ID:  LEBR 

ELEVATION  (FEET):  968  LST  =  GMT  -1 

PERIOD;  1  JAN  73  "  31  DEC  86  (DAYLIGHT  HOURS) 
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REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #=0.0<0.5.  MI-  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAIUBLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR 

2. 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
October  1987 


Station  Name: 

Lat i tude/ Longitude : 
Hourly  Obs  POR: 
SuBmary  of  Day  POR: 
LST  -  (KT  +1 


TORREJON  AB  SPAIN 
M»»0  29  H003  27 
May  77  to  Apr  87 
Oct  57  to  Apr  87 


Elevation:  1 , 994  ft 

Station  MSC:  082270 
Call  Sign:  LETO 

Supersedes:  Nov  1982 
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Legend:  ANN  =  Annual  YOR  =  Years  of  record  POR  =  Period  of  record 

D/W  =■  Mean  number  of  days  with...  WCPA  =  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

®  =  Based  on  less  than  full  months  It  =  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5J,  as 
**  =  Instantaneous  peak  winds  applicable. 
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=  Data  not  available 


Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMAR  K.5: 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 


3  8  8 


A  W  S 

Station  Name: 

TORREJON  AB  SPAIN 

Elevation: 

1,994  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longl tude : 

N40  29  H003  27 

Station  MSC: 

082270 

Hourly  Obs  POR: 

May  77  to  Apr  87 

Call  SI91: 

LETO 

October  1987 

Sunnary  of  Day  POR: 
LST  -  GMT  +1 

Oct  57  to  Apr  87 

Supersedes: 

Nov  1982 

PERCEirr  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILIN(y VISIBILITY 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 

STATION:  TORREJON  AB,  SPAIN  STATION  #:  082270  ICAO  ID:  LETO 

LOCATION:  40°29'N,  3°27'W  ELEVATION  (FEET):  199^4  LST  =  GMT  +1 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986  PERIOD:  JAN  73  -  DEC  8l 
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REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  "  DEC  8l 

2. 
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A  W  S 

Station  Name: 

ZARAOOZA  AB  SPAIH 

Field  Elev: 

863  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude 

;  H41  40  H001  02 

Station  MSC: 

081605 

February  1988 

Hourly  Obs  PGR: 
Suanary  of  Day  POR 

Jun  77  to  Hay  87 
:  Jul  57  to  Dec  74 

Call  Siffi: 

LEZA 

LST  ♦  CMT  *1 

Nov  79  to  May  87 

Supersedes: 

Nov  1983 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  | 

APR  1  MAY  1  JUN  1  JUL  1 

1  AUG  1  SEP  1  OCT  1  NOV  1  DEC 

1  ANN  1  YOR 

XTRM  MAX  TEMP  “F 
MEAN  MAX  TEMP  <>F 
MEAN  TEMP  ^  F 

MEAN  MIN  TEMP  ®F 
XTRM  MIN  TEMP  “F 


D/W  TEMP  _>  95”? 
D/W  TEMP  >_  SS^F 
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Legend:  ANN  »  Annual  YOR  «  Years  of  record  POR  »  Period  of  record 

D/W  "  Mean  numtjer  of  days  with...  WCPA  »  "Worst  case"  (maximum)  pressire  altitude 

@  »  Based  on  less  than  full  months  #  •  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5$,  as 
**  «  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS:  1.  The  "MAX  WND  SPD"column  contains  hand-extracted  data  from  Spanish  civilian 

weather  records  for  the  period  Jan  67  to  Dec  74.  These  values  were  consistently 
up  to  10  kts  higher  during  periods  when  the  Spanish  and  the  USAF  took  observations 
simultaneously.  Some  of  these  entries,  therefore,  may  be  higher  than  the  actual 
occurrences . 

2.  The  unusually  high  pressure  altitude  values  reflect  the  severe  storm  winters 
of  1986  and  1987. 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 


A  W  S 

Station  Name: 

ZARAGOZA  AB  SPAIN 

Elevation: 

863  FT 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat  1  tude/  Long!  tude 

:  N<(1  40  wool  02 

Station  MSC: 

081605 

Hourly  Oba  POR: 

Jun  77  to  May  87 

Call  Slffi: 

LEZA 

February  1988 

Summary  of  Day  PGR 

:  Jul  57  to  Dec  74 

LST  -  OTT  ■  1 

Nov  79  to  May  87 

supersedes: 

Nov  1983 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCI  OF  CEILING^VISIBILITy 
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A  W  S 

Station  Name:  RAF  ALOONBURT  UNITED 

KINGDOM 

Elevation: 

160  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude:  N52  22  HOOO  13 

Station  NSC: 

035623 

Hourly  Obs  POR:  Oct  77  to  Sep'87 

Sumary  of  Day  POR:  Sep  55  to  Jan  56 

Call  SI91: 

EGHZ 

February  1988 

Feb  57  to  Sep  87 

LST  -  GMT 

Supersedes: 

Apr  1984 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  MAY  1  JUN  1  JUL  1 

AUG  1  SEP  1 

1  OCT  1  NOV  1  DEC 

1  ANN  1  YOR 

XTRM  MAX  TEMP  “ 
MEAN  MAX  TEMP  “ 
MEAN  TEMP  “ 
MEAN  MIN  TEMP  ° 
XTRM  MIN  TEMP  ° 


D/W  TEMP  >_  75°  F 
D/W  TEMP  >_  70° F 
D/W  TEMP  _<  32° F 
D/W  TEMP  <  25° F 
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YOR  =  Years  of  record 
ys  with . . .  WCPA  - 
n  full  months  #  - 


D/W  «  Mean  number  of  days  with _ 

@  -  Based  on  less  than  full  months 
•*  =  Instantaneous  peak  winds 
»  =  Data  not  available 


POR  »  Period  of  record 
"Worst  case"  (maximum)  presstre  altitude 
Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5$,  as 
applicable . 

Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARK.!: 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DI.STRIBUTION  IS  UNLIMITED 


A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 


February  1988 


Station  Name:  RAF  ALOONBimY  UNITED  KINGDOM  Elevation:  160  ft 

Latltude/Longltude:  N52  22  NOOO  1 3  Station  MSC:  035623 

Hourly  Obs  FOR:  Oct  77  to  Sep' 87  Call  Siffi:  EGHZ 

SuiiBary  of  Day  FOR:  Sep  55  to  Jan  56 

Feb  57  to  Sep  87 

LST  -  GMT  Supersedes:  Apr  198A 


Supersedes:  Apr  1984 


1  LST  1 

1  JAN 

33 

03-05 

40 

CIG/VSBY 

06-08 

43 

09-11 

40 

LESS  THAN 

12-1  4 

40 

15-17 

39 

3000/3 

18-20 

37 

21-23 

38 

00-24 

39 

00-02 

22 

03-05 

27 

CIG/VSBY 

06-08 

30 

09-11 

30 

LEilS  THAN 

12-1  4 

29 

15-17 

27 

1500/3 

18-20 

24 

21-23 

25 

00-24 

27 

FERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILn'Y 


JAN  I  FEB  I  MAR  I  AFR  I  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


29  9 

36  10 


00-02 

03-05 

CIG/V3BY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-14 


1000/2 


39 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION;  ALCONBURY  RAF,  UK  STATION  #:  035621  ICAO  ID:  EGWZ 

LOCATION:  52022'N,  0‘>13'W  ELEVATION  (FEET);  160  LST  =  GMT 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986  PERIOD:  JAN  73  -  MAY  83 


1 .  PERCENTAGE  FREQUENCY 

OF  OCCURRENCE 

:  (% 

FREQ) 

OF  THUNDERSTORMS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

1 

It 

It 

It 

0 

0 

It 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

It 

It 

0 

0 

0 

It 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

09-1 1 

LST 

0 

0 

0 

0 

It 

1 

It 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

12-114 

LST 

0 

0 

/) 

# 

2 

1 

It 

1 

It 

It 

It 

0 

It 

15-17 

LST 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

# 

It 

1 

1 

2 

It 

0 

It 

0 

It 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

It 

1 

It 

0 

0 

0 

It 

ALL  HOURS 

0 

0 

// 

It 

It 

1 

1 

1 

It 

It 

It 

0 

It 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

14 

1  1 

1  2 

7 

10 

6 

6 

7 

13 

1  2 

1 1 

9 

10 

03-05 

LST 

13 

12 

13 

10 

9 

8 

8 

8 

1 1 

1 1 

13 

14 

1 1 

06-08 

LST 

12 

10 

15 

12 

10 

9 

9 

1 1 

8 

1 1 

17 

10 

1  1 

09-1 1 

LST 

10 

13 

17 

1  4 

11 

7 

9 

10 

10 

13 

15 

12 

12 

1  2-1  4 

LST 

1 1 

13 

20 

1  2 

14 

9 

9 

9 

7 

1 1 

1  4 

12 

12 

15-17 

LST 

1 1 

14 

19 

12 

12 

12 

8 

10 

10 

15 

15 

11 

12 

18-20 

LST 

1 1 

13 

20 

12 

12 

10 

8 

8 

10 

1  4 

1 1 

13 

12 

21-23 

LST 

1 1 

10 

15 

10 

12 

10 

8 

9 

1 1 

1 1 

1 1 

13 

11 

ALL  HOURS 

1 1 

12 

17 

12 

1 1 

9 

8 

9 

10 

12 

13 

12 

1  1 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

03-05 

LST 

2 

4 

2 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

1 

06-08 

LST 

4 

2 

2 

it 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

09-1 1 

LST 

4 

5 

3 

It 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

1 

12-14 

LST 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

It 

2 

1 

15-17 

LST 

3 

4 

1 

2 

<t 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

1 

18-20 

LST 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

1 

1 

21-23 

LST 

1 

3 

2 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

1 

1 

ALL  HOURS 

3 

3 

2 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

1 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25 

.  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

# 

2 

1 

0 

0 

It 

0 

1 

2 

3 

4 

1 

03-05 

LST 

4 

2 

3 

1 

0 

0 

It 

It 

1 

2 

3 

4 

2 

06-08 

LST 

4 

2 

2 

1 

It 

It 

It 

It 

1 

2 

3 

4 

2 

09-1 1 

LST 

6 

3 

7 

5 

2 

1 

It 

1 

2 

4 

6 

6 

3 

12-14 

LST 

9 

5 

10 

5 

3 

1 

If 

1 

3 

4 

9 

7 

5 

15-17 

LST 

6 

4 

6 

4 

3 

1 

1 

It 

3 

2 

5 

4 

3 

13-20 

LST 

4 

2 

2 

1 

It 

It 

:t 

It 

2 

1 

4 

4 

2 

21-23 

LST 

4 

2 

3 

1 

It 

0 

0 

0 

2 

2 

4 

3 

2 

ALL  HOURS 

5 

3 

5 

2 

1 

It 

It 

1 

2 

3 

5 

5 

3 

398 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE{S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  MAY  83 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

19 

22 

18 

12 

9 

1 1 

7 

12 

9 

20 

14 

18 

14 

03-05 

LST 

20 

24 

18 

20 

17 

19 

14 

20 

14 

22 

14 

18 

18 

06-08 

LST 

22 

31 

25 

22 

15 

15 

13 

22 

19 

26 

20 

16 

20 

09-1 1 

LST 

21 

29 

16 

10 

4 

4 

4 

8 

6 

17 

17 

18 

13 

1  2-1  4 

LST 

17 

19 

8 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

6 

1 1 

16 

7 

15-17 

LST 

15 

16 

6 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

4 

9 

16 

7 

18-20 

LST 

15 

17 

8 

5 

2 

2 

1 

4 

2 

8 

9 

15 

7 

21-23 

LST 

16 

18 

9 

7 

4 

5 

4 

5 

2 

1 1 

13 

16 

10 

ALL  HOURS 

18 

22 

13 

10 

7 

7 

5 

9 

7 

1  4 

13 

16 

12 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

12 

15 

12 

8 

5 

6 

4 

7 

4 

14 

10 

12 

9 

03-05 

LST 

13 

13 

12 

13 

11 

12 

10 

16 

11 

18 

1 1 

14 

13 

06-08 

LST 

15 

25 

15 

14 

10 

9 

8 

16 

14 

21 

15 

13 

15 

09-1 1 

LST 

15 

21 

1 1 

6 

2 

2 

2 

4 

3 

1 1 

13 

14 

9 

1  2-1  4 

LST 

1 1 

12 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

7 

12 

5 

1  5-17 

LST 

10 

10 

3 

1 

1 

» 

If 

1 

1 

2 

6 

12 

4 

18-20 

LST 

10 

10 

4 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

6 

10 

4 

21-23 

LST 

1 1 

12 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

8 

8 

11 

6 

ALL  HOURS 

12 

15 

3 

6 

4 

4 

3 

6 

5 

10 

9 

12 

8 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

12 

7 

4 

3 

3 

1 

4 

1 

10 

8 

9 

6 

03-05 

LSI 

9 

13 

7 

3 

7 

6 

7 

1 1 

8 

13 

8 

1 1 

9 

06-08 

LST 

10 

17 

1  1 

10 

7 

4 

5 

10 

9 

15 

10 

10 

10 

09-1 1 

LST 

10 

15 

6 

3 

1 

# 

1 

1 

1 

7 

9 

10 

5 

12-14 

LST 

7 

7 

1 

1 

If 

If 

If 

If 

« 

2 

4 

8 

3 

15-17 

LST 

5 

6 

1 

tt 

1 

If 

« 

If 

0 

1 

4 

9 

2 

18-20 

LST 

6 

8 

2 

If 

If 

If 

If 

» 

If 

2 

4 

7 

3 

21  -23 

LST 

8 

7 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

# 

6 

6 

8 

4 

ALL  HOURS 

8 

10 

5 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

7 

6 

9 

5 

8.  i 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

6 

1 

2 

1 

# 

If 

1 

0 

4 

4 

3 

2 

03-05 

LST 

4 

5 

2 

4 

3 

1 

2 

4 

2 

5 

3 

5 

3 

06-08 

LST 

3 

6 

3 

4 

2 

» 

2 

5 

3 

7 

4 

4 

4 

09-1 1 

LST 

4 

5 

1 

If 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

3 

2 

12-14 

LST 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

15-17 

LST 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

2 

2 

0 

If 

0 

0 

If 

0 

0 

1 

2 

4 

1 

21-23 

LST 

3 

2 

# 

If 

0 

If 

0 

0 

0 

2 

3 

4 

1 

Al.L  HOURS 

3 

4 

1 

I 

1 

if 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

NS2  13  WOOO  29 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


00-02 


PERK»l/66-12/ 


ELENKTION: 


THUNDERSTORMS 


1 

RAIN/DRIZZLE 

00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

1 

00-02 

03^05 

c viiou  /  T/'c  net  ?  c'rc 

06-08 

bNOW/lLfc  rcLLcTb 

ijyrn 

15-17 

— - 

?U23 

ALL  HOURS 

1 

00-02 

03-05 

WINDS  GREATER  THAN 

25  KNOTS 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18.20 

21-23 

ALL  HOURS 

1 

CIG/VSB  LESS  THAN 

800  ft.  and/or  2fW 

00-02 

03-05  ^ 

06-08 

55-11 

12-14 

15-17 

18-20 

ALL  HOURS 

1 

CIG/VSB  LESS  THAN 

500  ft .  and/or 

1.5  NM 

00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

1 

CIG/VSB  LESS  THAN 

00.-02 

03-05 

06-08 

300  ft .  and/or  INM 

09- ii 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

ALL  HOURS 

iRiRnnBOliaiara 


■■Ell 


CIG/VSB  LFSS  THAN 
inn  ft ,  and/or  . 2NM 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BENSON,  UK  STATION  #:  036580  ICAO  ID:  EGUB 

LOCATION:  51°37'N,  OOl'^OS'W  ELEVATION  (FEET);  LST  =  OfT 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  OCTOBER  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

59 

57 

64 

72 

81 

93 

93 

95 

84 

75 

63 

68 

95 

MEAN  DLY  MAX 

43 

45 

54 

60 

67 

70 

71 

65 

56 

59 

49 

45 

56 

MEAN 

39 

40 

43 

46 

52 

59 

62 

62 

57 

50 

44 

41 

50 

MEAN  DLY  MIN 

34 

35 

37 

39 

44 

50 

53 

54 

50 

44 

39 

36 

43 

EXTREME  MIN 

0 

18 

24 

26 

30 

33 

42 

39 

35 

30 

18 

1 

0 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

1 

#  DAYS  <  32 

12 

11 

7 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

9 

52 

#  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

k 

k 

* 

k 

k 

* 

k 

*!r\ 

MEAN 

3.34 

1.36 

1.98 

1.80 

4.71 

1.41 

1.78 

3.05 

2.89 

3.19 

2.74 

3.36 

31. ( 

MINIMUM 

* 

k 

* 

k 

k 

k 

* 

* 

o. 

Vf 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

k 

if  DAYS  >0.01 

k 

* 

* 

k 

■A' 

k 

A- 

k 

* 

A- 

* 

if  DAYS  >  0.5 

k 

k 

k 

* 

•V 

* 

Vf 

* 

* 

k 

k 

k 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

3.7 

2.0 

0.7 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

2.3 

9.2 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

iV 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

vV 

* 

k 

* 

* 

j. 

it  DAYS  >  0.1 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

k 

* 

* 

k 

* 

At 

Af 

it  DAYS  >  1.5 

k 

* 

* 

* 

k 

* 

k 

* 

k 

* 

Ar 

At 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

* 

* 

a. 

* 

* 

"ft 

RH  (15  LST) 

A' 

o. 

k 

k 

■k 

k 

■k 

k 

* 

VAPOR  PRESS 

.22 

.22 

.23 

.24 

.30 

.38 

.41 

.42 

.38 

.32 

.27 

.23 

.30 

DEWPOINT 

36 

36 

37 

38 

44 

50 

53 

53 

51 

46 

40 

37 

43 

5.  SLTIFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95%  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  D8CTN 

S 

S 

S 

NNE 

S 

S 

W 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

MEAN  SPEED 

8 

8 

9 

8 

8 

7 

7 

6 

■7 

/ 

7 

8 

9 

8 

MAX  (PK  GSTS) 

50 

61 

51 

29 

Ar 

25 

k 

31 

49 

49 

51 

58 

61 

PRESSURE  ALT 

1400 

1300 

1250 

900 

800 

800 

650 

700 

1050 

1200 

1150 

1500 

1500 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

it  DAYS  TSTMS 

if 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

if 

if 

16 

if  DAYS  FOG 

6 

6 

3 

3 

4 

3 

3 

5 

5 

8 

5 

5 

56 

40  2 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  C  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

53 

67 

56 

54 

44 

40 

42 

49 

47 

53 

49 

53 

50 

03-05  LST 

52 

66 

55 

50 

41 

39 

40 

39 

39 

44 

46 

53 

47 

06-08  LST 

52 

61 

52 

33 

28 

27 

23 

24 

30 

40 

42 

49 

39 

09-11  LST 

49 

51 

41 

23 

22 

20 

15 

17 

17 

34 

41 

48 

31 

12-14  LST 

48 

49 

40 

20 

17 

15 

13 

17 

20 

32 

39 

49 

30 

15-17  LST 

52 

54 

41 

25 

25 

20 

18 

21 

26 

36 

42 

50 

34 

18-20  LST 

54 

60 

46 

40 

32 

28 

26 

28 

34 

41 

44 

51 

40 

21-23  LST 

56 

63 

52 

47 

43 

39 

41 

42 

43 

46 

44 

54 

47 

ALL  HOURS 

52 

59 

48 

37 

31 

28 

27 

30 

32 

41 

43 

51 

40 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  <  1500/3 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

36 

52 

44 

41 

32 

32 

29 

41 

39 

43 

35 

37 

38 

03-05  LST 

36 

51 

36 

25 

17 

17 

15 

20 

24 

32 

32 

37 

28 

06-08  LST 

32 

38 

24 

9 

9 

8 

6 

10 

8 

20 

23 

31 

18 

09-11  LST 

30 

31 

20 

7 

8 

8 

3 

8 

5 

19 

23 

31 

16 

12-14  LST 

32 

34 

24 

8 

9 

8 

5 

10 

11 

21 

23 

34 

18 

15-17  LST 

35 

40 

27 

14 

15 

13 

10 

14 

19 

25 

28 

35 

23 

18-20  LST 

38 

45 

32 

28 

24 

21 

16 

22 

26 

30 

29 

37 

29 

21-23  LST 

37 

48 

37 

35 

34 

31 

31 

34 

34 

36 

32 

39 

36 

ALL  HOURS 

34 

42 

30 

21 

18 

17 

14 

20 

21 

28 

28 

35 

26 

9.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  <  : 

1000/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

25 

40 

28 

25 

22 

19 

16 

28 

24 

29 

24 

24 

25 

03-05  LST 

24 

34 

22 

12 

8 

7 

6 

10 

11 

21 

21 

23 

17 

06-08  LST 

19 

22 

12 

4 

5 

4 

2 

5 

3 

9 

14 

20 

10 

09-11  LST 

19 

19 

9 

3 

3 

4 

1 

4 

2 

8 

13 

16 

9 

12-14  LST 

21 

23 

12 

4 

5 

4 

2 

4 

4 

12 

15 

19 

10 

15-17  LST 

23 

24 

17 

7 

8 

8 

4 

7 

10 

16 

18 

24 

14 

18-20  LST 

27 

31 

21 

15 

14 

15 

10 

15 

16 

22 

19 

25 

19 

21-23  LST 

24 

36 

24 

23 

24 

21 

18 

25 

23 

26 

23 

25 

24 

ALL  HOURS 

23 

29 

18 

12 

11 

10 

7 

12 

11 

18 

18 

22 

16 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

9 

4 

4 

3 

1 

1 

3 

5 

8 

6 

5 

5 

03-05  LST 

4 

7 

1 

1 

y/ 

0 

yy 

yy 

1 

4 

6 

4 

2 

06-08  LST 

3 

2 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

2 

1 

09-11  LST 

3 

ff 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2 

1 

12-14  LST 

4 

1 

// 

0 

yy 

0 

0 

yy 

0 

If 

3 

2 

1 

15-17  LST 

6 

2 

# 

# 

# 

y/ 

yy 

0 

0 

1 

4 

4 

2 

18-20  LST 

5 

4 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

3 

6 

5 

2 

21-23  LST 

6 

7 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

3 

7 

6 

6 

4 

ALL  HOURS 

5 

4 

1 

1 

1 

yy 

yy 

1 

1 

3 

5 

4 

2 

403 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  BENSON,  UK  STATION  />:  036580  ICAO  ID:  EGUB 

LOCATION:  51°37'N,  01“05'W  ELEVATION  (FEET):  t-ol  LST  =  GMT  - 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  OCTOBER  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 

T.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

if 

if 

if 

if 

if 

0 

0 

if 

03-05  LST 

# 

0 

0 

0 

if 

1 

1 

if 

0 

0 

0 

if 

06-08  LST 

0 

0 

0 

if 

if 

1 

if 

if 

0 

0 

if 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

if 

if 

if 

if 

if 

0 

0 

if 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

if 

1 

if 

if 

1 

0 

0 

0 

if 

15-17  LST 

0 

0 

if 

if 

if 

2 

if 

1 

if 

if 

if 

0 

if 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

if 

1 

1 

1 

if 

0 

if 

if 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

if 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

if 

ALL  HOURS 

a 

0 

if 

if 

if 

1 

if 

if 

if 

if 

if 

if 

if 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ANN 

00-02  LST 

18 

15 

19 

12 

15 

9 

9 

10 

13 

15 

13 

16 

13 

03-05  LST 

16 

15 

19 

12 

15 

10 

10 

13 

12 

16 

16 

17 

14 

06-08  LST 

15 

15 

21 

14 

16 

13 

11 

16 

13 

18 

18 

19 

16 

09-11  LST 

16 

19 

24 

14 

14 

13 

11 

12 

13 

18 

18 

19 

16 

12-14  LST 

18 

19 

24 

13 

17 

12 

9 

9 

12 

15 

15 

17 

15 

15-17  LST 

18 

20 

28 

12 

18 

15 

8 

11 

13 

19 

18 

15 

16 

18-20  LST 

17 

17 

26 

13 

15 

12 

8 

11 

12 

19 

16 

17 

15 

21-23  LST 

14 

17 

20 

11 

16 

11 

7 

9 

12 

15 

14 

18 

14 

ALL  HOURS 

16 

17 

23 

13 

16 

15 

9 

11 

13 

17 

16 

17 

15 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

4 

1 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

1 

03-05  LST 

2 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

1 

06-08  LST 

3 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

3 

1 

09-11  LST 

4 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

12-14  LST 

4 

4 

3 

if 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

1 

15-17  LST 

3 

4 

2 

if 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

18-20  LST 

3 

2 

2 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

21-23  LST 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

1 

ALL  HOURS 

3 

3 

2 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

1 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS 

;  >  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  LST 

1 

if 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

If 

1 

1 

if 

03-05  LST 

1 

if 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

1 

0 

1 

if 

06-08  LST 

1 

1 

if 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

if 

if 

1 

if 

09-11  LST 

1 

1 

1 

if 

if 

0 

0 

if 

if 

if 

it 

2 

it 

12-14  LST 

2 

1 

1 

if 

if 

0 

0 

if 

if 

if 

if 

1 

1 

15-17  LST 

1 

1 

1 

if 

if 

0 

0 

0 

1 

if 

1 

1 

1 

18-20  LST 

1 

1 

1 

if 

0 

0 

0 

if 

if 

if 

1 

2 

1 

21-23  LST 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

0 

1 

2 

if 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

if 

if 

0 

0 

if 

if 

if 

1 

1 

it 

404 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  %  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JANUARY  1973  -•  DECEMBER  1982 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

23 

36 

24 

22 

18 

14 

13 

24 

20 

26 

19 

20 

22 

03-05  LST 

22 

29 

17 

9 

6 

4 

4 

7 

7 

16 

18 

19 

13 

06-08  LST 

17 

19 

9 

3 

3 

3 

1 

4 

2 

8 

12 

16 

8 

09-11  LST 

17 

16 

6 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

6 

11 

13 

7 

12-14  LST 

18 

21 

9 

3 

4 

2 

1 

3 

2 

9 

12 

15 

8 

15-17  LST 

21 

21 

13 

5 

7 

5 

2 

5 

7 

14 

16 

19 

11 

18-20  LST 

24 

27 

16 

12 

11 

11 

7 

12 

12 

20 

17 

20 

16 

21-23  LST 

22 

32 

20 

19 

20 

17 

15 

22 

19 

23 

19 

21 

21 

ALL  HOURS 

20 

25 

14 

9 

9 

7 

5 

10 

9 

15 

16 

18 

13 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1.5  1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV' 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

16 

24 

15 

12 

10 

7 

7 

15 

11 

18 

14 

13 

13 

03-05  LST 

15 

20 

8 

4 

3 

2 

2 

3 

4 

10 

12 

11 

8 

06-08  LST 

11 

11 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

if 

4 

9 

8 

4 

09-11  LST 

10 

8 

2 

# 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

8 

8 

3 

12-14  LST 

12 

11 

3 

1 

1 

1 

if 

2 

# 

4 

8 

9 

4 

15-17  LST 

14 

13 

5 

2 

2 

2 

1 

3 

3 

8 

11 

11 

6 

18-20  LST 

17 

18 

8 

5 

5 

4 

2 

6 

7 

12 

12 

13 

9 

21-23  LST 

16 

22 

12 

10 

12 

10 

8 

14 

11 

15 

14 

14 

13 

ALL  HOURS 

14 

16 

7 

4 

4 

3 

3 

6 

5 

9 

11 

11 

8 

7 .  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  : 

300/1  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

^LAY 

JUN 

JUL 

AUG, 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

15 

7 

7 

5 

2 

3 

7 

7 

12 

9 

9 

8 

03-05  LST 

8 

12 

4 

2 

1 

# 

1 

1 

2 

7 

8 

6 

4 

06-08  LST 

6 

4 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

if 

2 

5 

4 

2 

09-11  LST 

5 

2 

# 

0 

/> 

0 

0 

if 

0 

it 

4 

4 

1 

12-14  LST 

6 

4 

# 

# 

# 

if 

if 

1 

0 

1 

4 

5 

2 

15-17  LST 

9 

4 

1 

1 

1 

if 

1 

1 

3 

6 

6 

3 

18-20  LST 

9 

8 

3 

2 

2 

2 

if 

3 

2 

6 

7 

8 

4 

21-23  LST 

11 

12 

5 

4 

5 

4 

3 

7 

5 

9 

9 

10 

7 

ALL  HOURS 

8 

7 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

5 

7 

6 

4 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

< 

100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

6 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

6 

5 

3 

3 

03-05  LST 

3 

5 

1 

1 

# 

0 

0 

# 

1 

3 

5 

3 

2 

06-08  LST 

O 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

09-11  LST 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

if 

12-14  LST 

2 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

2 

1 

15-17  LST 

5 

1 

0 

# 

# 

if 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

1 

18-20  LST 

4 

3 

0 

1 

// 

# 

0 

if 

if 

2 

4 

4 

2 

21-23  LST 

4 

5 

1 

2 

2 

a 

1 

1 

1 

4 

5 

5 

3 

ALL  HOURS 

3 

3 

1 

1 

1 

if 

if 

if 

1 

2 

4 

3 

2 

405 


A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 


March  1988 


Station  Name: 

Latl tude/Longi tude : 
Hourly  Obs  FOR: 
SuoMary  of  Day  PGR: 


RAF  BENTWATERS  UNITED  KINGDOM 

N52  08  E001  26 

Dec  77  to  NOV  87 

Jm  51  to  Jan  57 

Jan  58  to  Aug  58 

Nov  58  to  Jul  75 

Nov  75  to  Nov  87 


Elevation:  86  ft 

Station  MSC:  035963 
Call  Sign:  EGVJ 


Supersedes:  Feb  1984 


I  JAN  I  FEB  I  MAR  |  APR  |  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


XTRM  MAX  TEMP  “F 
MEAN  MAX  TEMP  "F 
MEAN  TEMP  °F 
MEAN  MIN  TEMP  °F 
XTRM  MIN  TEMP  “F 


D/W  TEMP  _>  75°  F 
D/W  TEMP  ^  70°F 
D/W  TEMP  £  32°  F 
D/W  TEMP  <  25° F 


\T>R  Popss  (MHg)  .17  .17  .20  .22 

MEAN  DEWPOINT  °F  31  30  35  37 

99.9556  WCPA  Ft  1300  1100  1  350  950 


MEAN  RH  07  L3T  56  77  77  80  77 

MEAN  RH  13  LST  56  73  71  69  64 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  >_  .01" 
D/W  PRECIP  £  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 
MEAN  SNFL  " 
D/W  SNFL  _>  .1" 

D/W  SNFL  £  1 i5 


MEAN  WND  DRCTN  W  $ENE 
MEAN  WND  3PD  Kts  8  7 
MAX  WND  SPD»»  Kta  63  56 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  V3BY  <7ml 


45 

51 

29 

35 

# 

2 

2 

7 

# 

0 

0 

0 

.28 

.34  j 

43 

48 

850 

700 

78 

76 

64 

62 

62  62 

54  54  51 

40  39  34 


93  35 

55  35 

50  35 

44  35 


1 2  35 

39  35 

42  35 

5  35 


.40  .36 

53  50 

600  800 


.31  .24  .21  .27  10 

46  39  36  42  10 

1150  1100  1450  1050  10 


82  78  79  79 
69  71  75  67 


1.5  3.0@  3.0@  35 

5.8  5.5  8.  1  35 

2.7  2.3  24.7  35 


1 

27  35 


Legend:  ANN 
D/W 

** 


Annual  YOR  =  Years  of  record  POR  =  Period  of  record 

Mean  number  of  days  with...  WCPA  =  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
Based  on  less  than  full  months  -  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.51,  as 

Instantaneous  peak  winds  applicable. 

Data  not  available  $  =■  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 


I  A  W  S 

Station  Name: 

RAF  BENTWATERS  UNITED  KINCSOM 

Elevation: 

86  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longi tude 

;  M52  08  B0O1  26 

Station  HSC: 

035963 

Hourly  Obs  POR: 

Dec  77  to  NOV  87 

Call  Si0i: 

EGVJ 

Summary  of  Day  PGR 

:  Jun  51  to  Jan  57 

March  1988 

1  _ _ 

LST  -  OfT 

Jan  58  to  Aug  58 

Nov  58  to  Jul  75 

Nov  75  to  Nov  87 

Supersedes: 

Feb  1984 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILITY 

1  LST  1 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1 

APR  1  MAY  1  JUN  1  JUL  1  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 

CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


CIG/VSBY 

LESS  THAN 

1500/3 

00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1  4 
15-17 
18-20 
21-23 
00-24 

29 

30 

31 

31 

29 

29 

28 

28 

29 

34 

34 

38 

37 

31 

30 

31 
31 
33 

00-02 

19 

21 

03-05 

20 

20 

CIG/VSBY 

06-08 

21 

24 

09-11 

23 

24 

LESS  THAN 

12-1  4 

19 

18 

15-17 

19 

16 

1000/2 

18-20 

20 

18 

21-23 

19 

18 

00-24 

20 

20 

CIG/VSBY 


LESS  THAN 


200/*4 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1  4 
15-17 
18-20 
21-23 
00-2  4 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  BENTWATERS  RAF,  UK  STATION  #:  035961  ICAO  ID:  EGVJ 

LOCATION:  52‘>08'N,  1®26'E  ELEVATION  (FEET):  85  LST  =  GMT 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986  PERIOD:  JAN  73  -  AUG  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

If 

If 

1 

If 

If 

0 

If 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

1 

If 

0 

0 

If 

If 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

If- 

If 

If 

0 

0 

If 

09-1 1 

LST 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

If 

If 

0 

If 

If 

0 

If 

12-14 

LST 

0 

0 

// 

0 

// 

1 

1 

If 

If 

0 

0 

0 

If 

15-17 

LST 

0 

# 

0 

# 

1 

If 

If 

If 

If 

0 

If 

If 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

1 

1 

If 

1 

0 

0 

0 

If 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

1 

1 

If 

If 

If 

0 

If 

If 

ALL  HOURS 

# 

» 

# 

1 

1 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 1 

1 1 

1 1 

7 

11 

7 

5 

7 

9 

13 

10 

12 

9 

03-05 

LST 

13 

10 

15 

12 

9 

8 

7 

7 

9 

14 

12 

11 

10 

06-08 

LST 

14 

10 

16 

13 

9 

10 

9 

9 

1 1 

15 

13 

14 

12 

09-1 1 

LST 

13 

10 

17 

12 

9 

8 

10 

8 

7 

14 

16 

15 

11 

12-14 

LST 

13 

12 

18 

12 

9 

8 

8 

8 

9 

13 

16 

14 

12 

15-17 

LST 

15 

13 

17 

12 

10 

7 

8 

7 

7 

16 

14 

13 

12 

18-20 

LST 

14 

14 

16 

9 

9 

8 

8 

6 

8 

15 

14 

12 

1 1 

21-23 

LST 

10 

11 

14 

9 

9 

8 

7 

5 

8 

15 

14 

10 

ALL  HOURS 

13 

1 1 

15 

1 1 

9 

8 

8 

7 

8 

14 

13 

13 

1  1 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

3 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

2 

1 

03-05 

LST 

2 

3 

1  , 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

06-08 

LST 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

2 

1 

09-1 1 

LST 

3 

5 

2 

1 

0 

» 

0 

0 

0 

0 

If 

3 

1 

12-1  4 

LST 

4 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

3 

1 

15-17 

LST 

3 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

2 

3 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

21-23 

LST 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

3 

4 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS  > 

25  KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

3 

4 

If 

If 

0 

0 

0 

2 

2 

5 

7 

2 

03-05 

LST 

6 

3 

3 

1 

If 

0 

If 

0 

2 

2 

5 

6 

2 

06-08 

LST 

6 

4 

3 

1 

1 

If 

If 

0 

2 

2 

4 

6 

2 

09-1 1 

LST 

8 

4 

6 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

5 

6 

7 

4 

12-14 

LST 

10 

5 

6 

3 

4 

2 

1 

1 

6 

7 

8 

9 

5 

15-17 

LST 

7 

3 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

3 

7 

7 

3 

18-20 

LST 

7 

3 

2 

1 

1 

If 

0 

If 

2 

2 

7 

6 

2 

21-23 

LST 

6 

3 

3 

1 

If 

If 

0 

0 

2 

2 

5 

6 

2 

ALL  HOURS 

7 

3 

4 

1 

1 

If 

If 

If 

3 

3 

6 

7 

3 

4  rt  a 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #=0.0<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

(t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2H  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  AUG  83 

2. 

3. 


5.  i  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

17 

25 

14 

13 

9 

9 

9 

12 

12 

1  4 

1 1 

16 

13 

03-05 

LST 

18 

23 

19 

17 

15 

17 

14 

18 

15 

17 

1 1 

15 

17 

06-08 

LST 

19 

27 

22 

17 

13 

1 1 

1 1 

17 

17 

21 

12 

16 

17 

09-1 1 

LST 

20 

25 

17 

8 

3 

5 

3 

3 

5 

15 

13 

15 

1 1 

12-14 

LST 

16 

16 

10 

4 

3 

2 

1 

2 

3 

8 

6 

12 

7 

15-17 

LST 

15 

15 

8 

4 

2 

2 

1 

2 

3 

8 

8 

15 

7 

18-20 

LST 

17 

19 

1 1 

7 

3 

3 

3 

3 

6 

12 

10 

15 

9 

21-23 

LST 

15 

22 

13 

10 

6 

8 

5 

8 

7 

15 

1 1 

15 

1 1 

ALL  HOURS 

17 

22 

14 

10 

7 

7 

6 

8 

8 

14 

15 

15 

1 1 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 , 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

16 

8 

8 

4 

6 

5 

7 

6 

8 

7 

10 

8 

03-05 

LST 

12 

16 

12 

12 

8 

10 

8 

13 

11 

1 1 

7 

9 

1 1 

06-08 

LST 

13 

19 

14 

11 

6 

6 

6 

10 

12 

15 

7 

8 

10 

09-1 1 

LST 

15 

17 

9 

4 

2 

2 

1 

1 

2 

9 

6 

8 

6 

12-14 

LST 

10 

9 

4 

2 

1 

» 

If 

if 

1 

4 

3 

6 

4 

15-17 

LST 

10 

9 

4 

1 

1 

1 

1 

It 

2 

3 

4 

9 

4 

18-20 

LST 

9 

12 

5 

4 

2 

1 

1 

1 

4 

8 

7 

9 

5 

21-23 

LST 

9 

14 

6 

6 

3 

4 

2 

3 

5 

9 

7 

9 

6 

ALL  HOURS 

1 1 

14 

8 

6 

3 

4 

3 

4 

5 

8 

6 

8 

7 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

12 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

6 

4 

5 

4 

03-05 

LST 

7 

1 1 

6 

7 

4 

5 

5 

9 

6 

8 

4 

5 

6 

06-08 

LST 

9 

13 

10 

8 

3 

3 

3 

5 

7 

9 

5 

5 

7 

09-11 

LST 

8 

12 

6 

2 

1 

1 

If 

If 

1 

4 

4 

4 

4 

12-14 

LST 

6 

5 

3 

1 

1 

0 

0 

If 

If 

2 

2 

3 

2 

15-17 

LST 

6 

5 

2 

1 

# 

« 

It 

If 

1 

1 

2 

4 

2 

18-20 

LST 

5 

6 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

21-23 

LST 

5 

7 

3 

3 

1 

2 

1 

1 

3 

6 

4 

3 

3 

ALL  HOURS 

6 

9 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

5 

4 

4 

4 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

4 

1 

1 

// 

If 

1 

1 

If 

3 

1 

1 

1 

03-05 

LST 

1 

4 

1 

2 

// 

2 

1 

3 

1 

4 

2 

1 

2 

06-08 

LST 

1 

4 

2 

2 

# 

If 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

2 

09-1 1 

LST 

2 

3 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

if 

1 

1  2-1  4 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

If 

15-17 

LST 

2 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

If 

1 

1 

If 

18-20 

LST 

1 

1 

# 

1 

0 

0 

If 

0 

If 

1 

1 

1 

It 

21-23 

LST 

1 

2 

1 

1 

0 

If 

It 

0 

If 

1 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

1 

2 

1 

1 

# 

If 

If 

1 

If 

2 

1 

1 

1 

I 

I 

d 


409 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BOSCOMBE  DOWN,  UK 
LOCATION;  51°10'N,  01°45’W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  1983 


STATION  if:  037460  ICAO  ID:  EGDM 

ELEVATION  (FEET):  407  LST  =  GMT 

PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

(“F) 

EXTREME  MAX 

55 

55 

62 

70 

79 

91 

91 

87 

80 

73 

61 

57 

91 

MEAN  DLY  MAX 

43 

44 

48 

53 

59 

66 

69 

69 

64 

56 

49 

45 

55 

MEAN 

39 

39 

42 

46 

51 

58 

61 

61 

56 

49 

44 

40 

49 

MEAN  DLY  MIN 

34 

35 

36 

38 

43 

49 

52 

53 

49 

43 

39 

36 

42 

EXTREME  MIN 

12 

18 

24 

23 

30 

35 

42 

41 

35 

28 

23 

12 

12 

if  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

if  DAYS  <  32 

13 

11 

8 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

11 

56 

if  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM  * 
MEAN  2 . 80 
MINIMUM  * 
MAX  24  HR  * 
if  DAYS  >0.01  8 
if  DAYS  >0.5  * 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN  * 
MAXIMUM  * 

MAX  24  HR  * 
if  DAYS  >0.1  * 
if  DAYS  >1.5  * 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (06  LST) 

"it 

JU 

"k 

'k 

k 

k 

* 

k 

k 

RH  (15  LST) 

"k 

* 

-k 

*V 

JU 

•k 

k 

JW 

* 

k 

k 

VAPOR  PRESS 

.22 

.22 

.23 

.23 

.29 

.37 

.41 

.42 

.38 

.32 

.27 

.24 

.30 

DEWPOINT 

36 

36 

37 

37 

43 

49 

52 

53 

50 

45 

40 

37 

43 

5 .  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99. 

95%  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

W 

E 

S 

N 

S 

W 

W 

W 

S 

S 

SSW 

W 

W 

MEAN  SPEED 

11 

10 

11 

9 

9 

8 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

9 

MAX  (PK  GSTS) 

53 

50 

55 

'k 

43 

* 

* 

53 

49 

49 

59 

59 

PRESSURE  ALT 

1600 

1650 

1400 

1000 

950 

950 

850 

800 

1250 

1350 

1250 

1450 

1650 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

if  DAYS  TSTMS 

if 

0 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

0 

if 

14 

if  DAYS  FOG 

8 

8 

6 

3 

5 

5 

4 

7 

9 

10 

6 

8 

79 

2.64  2.48  2.13  1.97  2.13  2.24  2.64  2.09  3.90  3.35  4.02  32.4 

^  ^  JU 

•if  Ji.  JU  .U  a, 

87666  7698  10  87 


4  1  0 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  if  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  C  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982  EGDM 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

56 

66 

46 

30 

30 

28 

26 

30 

39 

42 

43 

55 

41 

03-05  LST 

56 

65 

53 

41 

40 

41 

38 

41 

47 

50 

47 

57 

48 

06-08  LST 

56 

71 

59 

47 

45 

44 

41 

51 

53 

55 

49 

59 

52 

09-11  LST 

56 

68 

56 

45 

39 

37 

38 

38 

44 

49 

49 

56 

48 

12-14  LST 

55 

58 

49 

31 

27 

27 

26 

28 

31 

41 

41 

49 

38 

15-17  LST 

51 

53 

44 

22 

20 

20 

19 

22 

22 

34 

41 

47 

33 

18-20  LST 

50 

55 

40 

19 

20 

18 

15 

18 

20 

35 

40 

53 

32 

21-23  LST 

54 

56 

41 

21 

24 

20 

20 

24 

28 

37 

38 

55 

35 

ALL  HOURS 

54 

61 

49 

32 

31 

29 

28 

31 

35 

43 

44 

54 

41 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

< 

1500/3  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

43 

52 

36 

22 

23 

21 

17 

25 

31 

32 

31 

42 

31 

03-05  LST 

43 

56 

40 

31 

34 

34 

27 

37 

40 

40 

35 

43 

38 

06-08  LST 

41 

58 

47 

36 

38 

35 

31 

44 

45 

44 

38 

45 

42 

09-11  LST 

40 

57 

44 

32 

25 

24 

24 

28 

33 

40 

36 

42 

35 

12-14  LST 

37 

43 

28 

13 

11 

13 

9 

11 

15 

26 

29 

36 

23 

15-17  LST 

34 

33 

23 

9 

8 

9 

6 

9 

10 

18 

25 

31 

18 

18-20  LST 

32 

36 

25 

9 

11 

9 

6 

11 

12 

24 

26 

39 

20 

21-23  LST 

38 

42 

28 

14 

15 

12 

10 

16 

20 

26 

26 

41 

24 

ALL  HOURS 

39 

47 

34 

21 

21 

20 

16 

23 

26 

31 

31 

40 

29 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

< 

1000/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

31 

37 

25 

13 

15 

16 

11 

16 

23 

24 

21 

32 

22 

03-05  LST 

30 

42 

30 

21 

24 

26 

19 

29 

31 

30 

27 

33 

28 

06-08  LST 

30 

44 

34 

27 

30 

28 

24 

35 

36 

37 

29 

33 

32 

09-11  LST 

30 

44 

31 

18 

16 

14 

15 

20 

23 

30 

27 

32 

25 

12-14  LST 

27 

30 

17 

8 

7 

7 

5 

7 

7 

15 

20 

27 

15 

15-17  LST 

23 

23 

13 

6 

5 

5 

3 

5 

5 

10 

16 

22 

11 

18-20  LST 

11 

25 

16 

4 

7 

6 

4 

6 

8 

16 

18 

28 

13 

21-23  LST 

27 

29 

19 

9 

11 

9 

7 

10 

14 

19 

19 

29 

17 

ALL  HOURS 

27 

34 

23 

13 

14 

14 

11 

16 

18 

23 

22 

29 

20 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

,5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

8 

4 

2 

3 

5 

1 

3 

6 

7 

7 

8 

5 

03-05  LST 

10 

12 

7 

5 

8 

10 

3 

8 

10 

10 

9 

10 

8 

06-08  LST 

11 

16 

11 

6 

8 

8 

4 

15 

16 

14 

11 

11 

11 

09-11  LST 

11 

13 

7 

3 

1 

1 

1 

3 

4 

10 

10 

10 

6 

12-14  LST 

6 

6 

1 

it 

it 

ft 

0 

tf 

it 

1 

5 

6 

2 

15-17  LST 

5 

4 

it 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

a 

3 

4 

1 

18-20  LST 

5 

5 

1 

it 

1 

if 

u 

it 

it 

1 

4 

5 

2 

21-23  LST 

8 

6 

1 

1 

2 

1 

it 

1 

2 

4 

5 

n 

i 

3 

ALL  HOURS 

3 

9 

4 

2 

3 

3 

1 

4 

5 

6 

7 

3 

5 

4  1  1 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  BOSCOMBE  DOWN,  UK  STATION  #:  037460  ICAO  ID:  EGDM 

LOCATION:  51“10’N,  01045'W  ELEVATION  (FEET):  407  LST  =  GMT  - 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


1.  PERCENTAGE  FPFQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

yy 

1 

yy 

1 

It 

0 

0 

0 

It 

03-05  LST 

0 

0 

0 

yy 

yy 

1 

It 

It 

0 

0 

0 

It 

06-08  LST 

0 

0 

0 

yy 

# 

It 

It 

0 

0 

0 

It 

It 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

yy 

It 

It 

It 

It 

It 

0 

0 

It 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

It 

It 

0 

0 

0 

It 

15-17  LST 

0 

0 

// 

# 

yy 

It 

1 

It 

It 

0 

0 

It 

It 

18-20  LST 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

It 

0 

0 

0 

It 

21-23  LST 

0 

0 

0 

# 

yy 

1 

1 

1 

1 

It 

0 

0 

It 

ALL  HOURS 

# 

0 

# 

1 

1 

1 

It 

It 

0 

It 

It 

2.  %  FREQ  OF  RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

17 

17 

20 

12 

14 

10 

10 

11 

15 

15 

16 

19 

15 

C3-05  LST 

16 

18 

22 

10 

13 

11 

10 

13 

15 

17 

20 

20 

15 

06-08  LST 

18 

20 

24 

13 

15 

14 

13 

15 

16 

18 

21 

23 

18 

09-11  LST 

18 

22 

26 

17 

16 

14 

11 

11 

15 

21 

19 

22 

18 

12-14  LST 

19 

21 

25 

15 

16 

11 

9 

10 

12 

18 

20 

19 

16 

15-17  LST 

19 

23 

27 

14 

14 

11 

9 

11 

14 

21 

21 

19 

17 

18-20  LST 

16 

23 

26 

12 

14 

11 

7 

12 

14 

19 

17 

20 

16 

21-23  LST 

18 

18 

21 

10 

14 

11 

8 

12 

15 

18 

17 

20 

15 

ALL  HOURS 

18 

20 

24 

13 

15 

12 

10 

12 

15 

18 

19 

20 

16 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

!IAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

03-05  LST 

2 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

06-08  LST 

3 

4 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

3 

1 

09-11  LST 

4 

4 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

12-14  LST 

3 

4 

3 

# 

yy 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

15-17  LST 

3 

3 

2 

1 

yy 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

18-20  LST 

2 

3 

2 

1 

yy 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

1 

21-23  LST 

2 

4 

2 

■# 

yy 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

3 

4 

3 

1 

yy 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

4.  %  FREQ  OF 

SLTIFACE  WIND  SPEEDS  >  25 

KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

It 

1 

2 

1 

03-05  LST 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

It 

1 

2 

1 

06-08  LST 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

yy 

It 

It 

1 

1 

1 

1 

09-11  LST 

3 

1 

2 

yy 

0 

0 

It 

1 

1 

1 

1 

1 

12-14  LST 

3 

3 

3 

1 

1 

yy 

0 

It 

1 

1 

3 

2 

2 

15-17  LST 

3 

2 

2 

/> 

1 

It 

0 

0 

1 

yy 

2 

1 

1 

18-20  LST 

3 

1 

2 

y/ 

0 

0 

0 

yy 

1 

1 

1 

3 

1 

21-23  LST 

3 

1 

2 

0 

It 

0 

0 

It 

1 

It 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

3 

2 

2 

yy 

It 

It 

It 

It 

1 

It 

1 

2 

1 

I 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #=0.0<%<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

27 

33 

22 

il 

13 

14 

9 

14 

21 

21 

19 

29 

19 

03-05  LST 

26 

39 

28 

19 

22 

24 

17 

27 

28 

28 

24 

31 

26 

06-08  LST 

27 

42 

32 

24 

26 

25 

22 

33 

34 

34 

27 

29 

30 

09-11  LST 

26 

42 

27 

14 

13 

12 

11 

18 

20 

26 

24 

29 

22 

12-14  LST 

24 

27 

14 

6 

5 

6 

3 

6 

5 

11 

17 

23 

12 

15-17  LST 

20 

20 

10 

4 

4 

3 

2 

4 

3 

8 

12 

19 

9 

18-20  LST 

19 

22 

13 

4 

6 

5 

3 

4 

6 

13 

16 

25 

11 

21-23  LST 

23 

25 

16 

8 

10 

8 

5 

8 

12 

17 

17 

26 

15 

ALL  HOURS 

24 

31 

20 

11 

12 

12 

9 

14 

16 

20 

19 

26 

18 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1.5  1 

HI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

18 

20 

12 

6 

7 

9 

5 

8 

15 

15 

12 

18 

12 

03-05  LST 

18 

26 

16 

11 

16 

18 

11 

19 

20 

19 

16 

20 

18 

06-08  LST 

21 

31 

22 

15 

17 

18 

13 

27 

27 

24 

18 

20 

21 

09-11  LST 

20 

31 

17 

8 

6 

7 

5 

10 

12 

18 

17 

19 

14 

12-14  LST 

15 

18 

6 

3 

2 

2 

1 

3 

1 

5 

9 

14 

7 

15-17  LST 

12 

12 

3 

2 

1 

1 

if 

2 

2 

3 

6 

11 

5 

18-20  LST 

12 

13 

7 

1 

3 

3 

1 

2 

3 

7 

9 

15 

6 

21-23  LST 

16 

16 

10 

4 

5 

6 

2 

5 

6 

11 

11 

16 

9 

ALL  HOURS 

16 

21 

12 

6 

7 

8 

5 

10 

11 

13 

12 

17 

11 

7 .  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

12 

6 

2 

4 

6 

1 

4 

8 

10 

9 

12 

7 

03-05  LST 

12 

16 

9 

6 

11 

13 

6 

11 

12 

13 

12 

14 

11 

06-08  LST 

14 

19 

16 

9 

11 

12 

8 

18 

20 

18 

13 

14 

14 

09-11  LST 

14 

20 

11 

4 

2 

3 

2 

6 

7 

14 

13 

13 

9 

12-14  LST 

9 

10 

1 

I 

1 

if 

0 

1 

if 

2 

7 

9 

3 

15-17  LST 

6 

6 

1 

# 

# 
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if 
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if 

1 

4 

7 

2 

18-20  LST 

7 

7 

2 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

5 

8 

3 

21-23  LST 

10 

8 

3 

2 

3 

3 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

ALL  HOURS 

11 

12 

6 

3 

4 

5 

2 

5 

7 

9 

8 

11 

7 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

< 

100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

6 

1 

1 

2 
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1 

3 

5 

5 
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6 

8 

4 

2 

4 
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4 

5 

7 

6 

6 
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7 

11 

6 

4 

5 

4 
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8 

10 

11 

7 

5 

7 
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7 

9 

3 

2 
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if 
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1 
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7 

6 

5 
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3 

4 

# 

a 

# 

if 

0 

0 

it 
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3 

3 
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3 

2 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 
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3 

3 

// 

0 

# 

0 

0 

0 

it 

if 

3 

3 

1 

21-23  LST 

4 

3 

// 

1 

1 

if 

0 

if 

1 

3 

4 

3 

2 

ALL  HOURS 

5 

6 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

4 
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PC"«fi«S:  ---4PPB0WCO  rod  Puetic  PCiCiSC*  o  liJdlBui  lOU  is  u<wl  iwiTCO-  — 

values  in  ThC  EXTREHE  SUPPlEnENTAL  SECTION  ENDING  IN  A  OECINAL  POXNI  NAVE  BEEN  ROUNDED. 


DATA  not  available 


PERCENT  CALM  )  PREVAILING  OlftCCflON 


AHOUNTS  <  UNITS  SHOWN  IN  HEADING 


SEE  REnARks 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  BRIZE  NORTON  RAF,  UK 
LOCATION:  51°45'N,  1°35’W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986 


STATION  #:  036490 

ELEVATION  (FEET):  288 
PERIOD:  JAN  73  “  DEC  82 


ICAO  ID:  EGVN 
LST  =  GMT  0 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (?  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 
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21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

It 

1 

It 

n 

0 

It 

ALL  HOURS 

» 

0 

» 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

14 

18 

13 

12 

8 

9 

1  1 

13 

15 

16 

1  5 

13 

03-05 

LST 

1  4 

15 

19 

12 

13 

12 

8 

1  2 

13 

15 

16 

17 

1  4 

06-08 

LST 

1  5 

17 

20 

1  4 

13 

14 

1 1 

13 

13 

16 

19 

20 

1 5 

09-1 1 

LST 

15 

16 

22 

13 

14 

12 

10 

9 

10 

15 

16 

18 

1  4 

12-14 

LST 

13 

19 

24 

13 

17 

10 

8 

10 

1 1 

16 

1  4 

16 

15 

15-17 

LST 

15 

18 

27 

12 

17 

13 

6 

13 

13 

18 

16 

15 

15 

13-20 

LST 

1  4 

15 

21 

1 1 

14 

14 

8 

1 1 

13 

15 

1  4 

17 

1  4 

21-23 

LST 

15 

15 

18 

10 

14 

10 

8 

8 

13 

1 1 

12 

16 

12 

ALL  HOURS 

15 

16 

21 

1  2 

14 

12 

8 

1 1 

1  2 

15 

15 

17 

1  4 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

2 

2 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

03-05 

LST 

2 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

3 

1 

06-08 

LST 

3 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

1 

09-1 1 

LST 

4 

4 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

12-14 

LST 

4 

3 

2 

1 

It 

0 

0 

0 

It 

It 

If 

3 

1 

15-17 

LST 

4 

3 

3 

1 

If 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

2 

1 

13-20 

LST 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

21-23 

LST 

2 

3 

2 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

ALL  HOURS 

3 

3 

3 

1 

It 

0 

0 

0 

It 

It 

It 

2 

1 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS  > 

25  KNOTS 

( INCLUDING 

GUSTS) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

1 

It 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

1 

1 

It 

03-05 

LST 

1 

1 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

It 

It 

06-03 

LST 

# 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

It 

It 

1 

It 

09-1  1 

LST 

1 

1 

1 

It 

It 

0 

0 

It 

0 

It 

It 

It 

It 

12-14 

LST 

1 

It 

1 

It 

It 

0 

0 

It 

It 

It 

1 

1 

It 

15-17 

LST 

1 

It 

1 

It 

It 

If 

It 

0 

It 

It 

1 

1 

It 

18-20 

LST 

1 

It 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

It 

It 

It 

21-23 

LST 

1 

It 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

1 

1 

It 

ALL  HOURS 

1 

It 

1 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

1 

1 

It 

4  1  6 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #=0.0<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

(t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2k  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  82 

2. 

3. 


5.  i  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

28 

32 

17 

15 

12 

13 

8 

12 

15 

21 

22 

27 

18 

03-05 

LST 

27 

36 

27 

23 

22 

24 

16 

23 

24 

32 

23 

’8 

25 

06-08 

LST 

29 

40 

31 

22 

18 

20 

15 

26 

29 

33 

24 

28 

26 

09-1 1 

LST 

25 

34 

20 

8 

5 

7 

5 

7 

9 

22 

21 

26 

16 

12-in 

LST 

18 

23 

8 

4 

3 

3 

2 

4 

2 

7 

13 

19 

9 

15-17 

LST 

20 

18 

7 

2 

2 

3 

1 

3 

2 

6 

n 

18 

7 

18-20 

LST 

23 

23 

11 

3 

3 

3 

2 

5 

4 

13 

15 

22 

1 1 

21-23 

LST 

24 

25 

13 

6 

6 

5 

3 

6 

8 

15 

18 

27 

13 

ALL  HOURS 

24 

29 

17 

10 

9 

10 

7 

1 1 

12 

19 

18 

24 

16 

6.  $ 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST  ■ 

19 

19 

7 

6 

6 

5 

4 

6 

7 

13 

15 

18 

10 

03-05 

LST 

19 

25 

12 

12 

13 

15 

9 

13 

15 

21 

15 

20 

16 

06-08 

LST 

21 

29 

20 

14 

10 

10 

9 

15 

20 

23 

17 

19 

17 

09-11 

LST 

19 

23 

10 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

12 

1  4 

19 

9 

12-1U 

LST 

13 

13 

3 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

3 

8 

13 

5 

15-17 

LST 

13 

10 

2 

# 

1 

1 

# 

1 

# 

2 

7 

9 

4 

18-20 

LST 

15 

14 

5 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

5 

9 

13 

6 

21-23 

LST 

17 

15 

5 

3 

3 

1 

1 

2 

3 

9 

12 

16 

7 

ALL  HOURS 

17 

19 

8 

5 

5 

5 

3 

5 

6 

11 

12 

16 

9 

7.  $ 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 1 

12 

3 

1 

3 

2 

2 

2 

3 

9 

9 

11 

6 

03-05 

LST 

12 

15 

5 

4 

8 

7 

5 

7 

9 

16 

11 

14 

9 

06-08 

LST 

15 

19 

10 

7 

5 

4 

5 

8 

13 

17 

1 1 

13 

1 1 

09-11 

LST 

13 

15 

5 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

8 

9 

1 1 

5 

12-14 

LST 

8 

8 

1 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

2 

5 

7 

3 

15-17 

LST 

7 

4 

1 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

4 

6 

2 

18-20 

LST 

10 

7 

1 

# 

# 

# 

0 

1 

2 

6 

7 

3 

21-23 

LST 

11 

9 

2 

1 

2 

# 

1 

4 

7 

11 

4 

ALL  HOURS 

1 1 

1 1 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

7 

8 

10 

5 

CD 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

5 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

5 

4 

6 

3 

03-05 

LST 

7 

6 

2 

1 

4 

2 

2 

3 

3 

9 

6 

7 

4 

06-08 

LST 

7 

9 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

4 

10 

5 

6 

4 

09-11 

LST 

6 

8 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

5 

4 

2 

12-14 

LST 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

2 

1 

15-17 

LST 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

1 

18-20 

LST 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

3 

4 

1 

21-23 

LST 

5 

2 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

6 

2 

ALL  HOURS 

5 

4 

1 

1 

1 

# 

» 

1 

1 

4 

4 

5 

2 

Mf^AllEO  ST  USAFETAC 


Deceaber  1977 


STATION  NAME 
LOCATION 


CJLTISHALL,  ENGLAND 
NS2  46  EOOI  21 


PERIOD 

ELEV 


1940  -  1976B 
66’ 


STHtTBS  ECYC 

■  BAM  NO 

■MO  NO  0549SO 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


1 

A  PRECiRiTaTiOn  uni 

HUMIDITY 

UCAN 

2  S 
€ 

:  in  ■ 

DC« 

RT 

■  •f. 

u  u 

R  0 

C  E 

•  f  T  > 

M  «S 

Rylc 

ORCTn 

1  ‘4  RT 

SPEED 

E  0  V 
A  U  E 
NOR 

■  rnrtii 

_ 

U  T 

N  0 

D  R 

E  M 

R  S 

1 

M8B9 

mOnThlv 

MAX 

24 

MRS 

MONTHLY 

MAX 

24 

MRS 

ME  AN 

iKTi 

MAX 

'll' 

> 

0  01 

Li 

0.1 ' 

§ 

H 

IBBBB 

wrm 

B 

MEAN 

MAX 

-,H 

mCan 

... 

1  I 

B 

KEI 

BUi 

ftOi 

KU 

2.5 

3.9 

1.6  ' 

1.0 

87 

.2: 

37 

H 

10 

55 

m 

14 

8 

1 

■ 

n 

B 

Bl 

FEB 

44 

35 

39 

59 

23 

2.0 

3.7 

0.9 

1.2 

SS 

.20 

35 

V 

9 

40 

bm 

10 

8 

« 

B 

B 

B 

B 

MAR 

47 

36 

42 

73 

21 

2.0 

4.6 

0.8 

0.9 

79 

.20 

35 

-*-A 

10 

40 

19 

*  ^ 

• 

B 

HI 

B 

H 

SI 

39 

45 

73 

23 

1.3 

0.6 

0.8 

78 

.23 

38 

N 

10 

40 

■9 

3 

1 

9 

m 

B 

59 

45 

52 

73 

32 

1.3 

2.2 

0.4 

0.6 

77 

.29 

44 

9 

33 

11 

8 

t 

3 

0 

B 

65 

50 

58 

91 

36 

1,5. 

3.0 

0-3 

0.6 

75 

.35 

49 

In 

o 

27 

Ul 

8 

BB 

■B 

» 

B 

“55^ 

53 

61 

86^ 

^5.5 

1.2^ 

1.5 

77 

.40 

53 

■ 

7^ 

'  33 

mm 

n 

Q| 

0 

^Bi 

HI 

68 

54 

61 

88 

4.0 

1 

1.4 

79 

.42 

54 

IMSM 

33 

9 

9 

11 

B 

0 

B 

B 

64 

SO 

57 

81 

3.4 

0.4 

1.1 

80 

.33 

SI 

$v 

3 

49 

9 

B 

B 

B 

'sg 

msM 

■ 

■ 

■ 

ea 

47  ^ 

INSW 

8 

49 

9 

IB 

■■ 

^Bm 

■■ 

■ 

n 

n 

EM 

m 

■ 

B 

EB 

49 

w 

0 

33 

9 

9 

B 

B 

B 

B 

B 

ga 

E9 

HI 

IBH 

«9 

H 

B 

B 

IB 

37 

9 

40 

IB 

H 

B 

B 

n 

I^B 

kI 

iQZI 

eta 

Ufl 

UB 

BIB 

in 

KKI 

B 

B 

B 

OB 

777 

ua 

BtB 

■a 

ftIB 

HfcM 

bI^B 

!£■ 

_ 

ua 

m 

■a 

u 

in 

mm 

K^B 

mm 

9 

B 

B 

dB 

11 

* 

■n 

!!■ 

ra 

in 

B 

Si 

a 

• 

in 

_ 

DB 

_ 

Surface  vinos 


MEAN  NUM6CR  OF  OATS  OCCURRENCE  OF 


A 

L  T 


TEmRERaTuRE 


Data  footnoted  by  A  are  for  Norwicn  (Southwell  Lodge)  S2^  57'N  91  17'£  119' 


IMOTE  ♦  DATA  WOT  AVAILABlE _ #  AMTS  <  uMTS  SmQWA  IW  HEADING  ~  MAH  mBi.v'WaO  SR  CLASS  tWT _ S  ■  CAlM  GRTR  ■  RlvC  ORCIN _ ■  BASED  ON  •  FUU  MONTHS 


MRS  LST 

JAN 

RES 

MAfl 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

J 

OCT 

bbes^^i 

ANN 

era 

dd-62" 

— 4T — 

68 

61 

n 

- 3T 

37 

34 

47 

48 

Bb 

50 

47 

03-0S 

46 

70 

67 

60 

40 

44 

37 

55 

52 

54 

52 

CKLIMC  LESS 

04~0t 

45 

72 

65 

56 

46 

36 

33 

47 

50 

iBB 

56 

51 

THAN  MM  RT 

09-n 

34 

66 

60 

S3 

41 

33 

35 

31 

50 

HB 

49 

45 

and  or  VISIflLITY 

12-U 

35 

62 

54 

46 

30 

21 

2C 

24 

31 

46 

41 

50 

39 

LESS  THAN  }  Ml 

15-17 

36 

54 

46 

46 

23 

19 

19 

IS 

19 

40 

40 

48 

11-20 

41 

62 

54 

46 

23 

19 

U 

17 

11 

21-23 

38 

70 

59 

49 

52 

32 

23 

34 

50 

■  IB 

ALL  HRS 

42 

66 

S3 

52 

38 

30 

23 

34 

34 

49 

49 

51 

43 

* 

00-02 

24 

si 

45 

41 

22 

41 

30 

5ft 

iBBIH^i 

03-05 

31 

57 

53 

44 

34 

37 

31 

48 

38 

43 

CClLIHC  LESS 

04-0E 

26 

61 

56 

42 

37 

30 

26 

40 

37 

46 

THAN  ISM  RT 

09 -11 

20 

S3 

SO 

2S 

23 

IS 

16 

14 

24 

59 

12-14 

16 

44 

38 

26 

14 

6 

9 

10 

12 

25 

35 

LESS  than  1  Ml 

15-17 

20 

42 

33 

29 

14 

7 

8 

11 

9 

25 

31 

37 

11-20 

24 

55 

47 

35 

16 

13 

3 

14 

19 

40 

42 

40 

21-23 

24 

57 

49 

39 

25 

25 

17 

29 

24 

39 

42 

39 

H^^9I 

ALL  MRS 

BB 

S3 

46 

36 

24 

20 

17 

25 

24 

57 

39 

39 

32 

4 

00-02 

IS 

42 

32 

28 

15 

19 

13 

2S 

22 

28 

28 

26 

25 

03-05 

14 

42 

36 

30 

22 

26 

18 

35 

25 

20 

26 

25 

27 

CeiLINC  LESS 

04-08 

16 

47 

42 

28 

21 

18 

17 

23 

26 

30 

33 

26 

27 

THAN  lOM  RT 

09-11 

13 

41 

37 

13 

ll 

4 

9 

4 

11 

22 

25 

26 

18 

ANO^O*  VISiaiLiTT 

12-14 

7 

22 

21 

ll 

4 

2 

4 

4 

3 

10 

17 

20 

10 

LESS  THAN  2  Ml 

15-17 

10 

25 

18 

18 

6 

2 

4 

5 

4 

13 

17 

18 

12 

11-20 

IS 

39 

28 

24 

7 

8 

5 

7 

11 

27 

26 

24 

13 

21-23 

17 

41 

.32 

27 

14 

16 

10 

19 

15 

28 

29 

26 

23 

ALL  HRS 

13 

37 

31 

22 

12 

12 

10 

15 

15 

23 

20 

BH 

00-02 

2 

13 

2 

3 

4 

10  • 

10 

03-05 

3 

12 

3 

6 

5 

13 

8 

CEILING  LESS 

04-08 

4 

18 

^^B^B 

2 

3 

2 

7 

9 

THAN  2M  R  T 

09-11 

2 

» 

0 

0 

0 

4 

^Br^H 

AHO^OR  VISiatllTY 

12-14 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

^B^^9! 

LESS  THAN  1/2  Ml 

15-17 

1 

I 

0 

0 

• 

0 

0 

18-20 

« 

^^B^B 

0 

9 

i 

6 

0 

5 

21-23 

^^B^B 

2 

2 

1 

4 

5 

10 

i 

ALL  HRS 

2 

■B 

BB 

BB 

1 

2 

4 

2 

6 

6 

4 

4 

AWt  CLIMATIC  Smif  ADDCNDUM  coltishall,  OK _ 

USAFETAC  Miy  8o)  1152  k6  EOOl  21 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


00-02 


THUNDERSTORMS 
2.  USAFETAC  DATSAV. 
?OR:  JAN  66  -  DEC  77 


PERIOD:  Varied 
ELEWITION--  66  f 


2 

00-02 

03-05 

WTND^  GRFATER  THAN 

06-08 

nAlalAO  \Jf\liL/\  1  £3f\  1  imil 

ifMATe 

09-11 

Nvvj  1  O 

12-14 

15-17 

21-23 

ALL  HOURS 

FLYING  WEATHER  (%FRE0) 

HOURS  (LST) 

CIG/VSB  LESS  THAN 
800  ft.  and/or  21W 
3 .  USAFETAC  DATSAV . 
FOR  JUL  73  -  DEC  7e 


CIG/VSB  LESS  THAN 
500  ft.  and/or 
1.5  l« 


isaKaKBiHaHaHai 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
ALL  HOURS 


CIG/VSB  LESS  THAN 
100  ft.  and/or  ,2NM 


4  1  9 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  CRANVELL,  UK 
LOCATION:  53‘’02'N,  000“30'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  NOVEMBER  1983 


STATION  1h.  033790  ICAO  ID:  EGYD 

ELEVATION  (FEET):  220  LST  =  GMT 

PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

;  (“F) 

EXTREME  MAX 

55 

68 

75 

70 

77 

91 

84 

95 

86 

73 

62 

72 

95 

MEAN  DLY  MAX 

41 

42 

47 

50 

57 

63 

66 

67 

62 

53 

46 

42 

53 

MEAN 

39 

38 

42 

45 

51 

57 

60 

61 

56 

49 

43 

40 

49 

MEAN  DLY  MIN 

36 

35 

37 

41 

46 

52 

55 

55 

51 

45 

40 

37 

44 

EXTREME  MIN 

12 

21 

22 

21 

30 

35 

41 

43 

33 

28 

19 

19 

12 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

#  DAYS  <  32 

10 

9 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

5 

7 

41 

#  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

"ix 

JL 

JL 

* 

* 

JL 

MEAN 

2.08 

1.65 

1.45 

1.67 

1.98 

1.59 

2.52 

2.18 

1.99 

2.17 

2.31 

1.91 

23.; 

MINIMUM 

"k 

k 

k 

* 

k 

.X 

* 

MAX  24  HR 

’tT 

* 

k 

* 

* 

k 

‘V 

k 

//  DAYS  >0.01 

7 

5 

5 

5 

6 

5 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

7( 

//  DAYS  >0.5 

* 

k 

* 

k 

* 

'a 

k 

J. 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

* 

k 

■x 

k 

MAXIMUM 

* 

'k 

JL 

k 

k 

k 

k 

* 

.X 

* 

MAX  24  HR 

•k 

k 

k 

* 

* 

k 

* 

‘a 

* 

k 

* 

#  DAYS  >  0.1 

ic 

* 

k 

k 

k 

* 

k 

* 

* 

■k 

#  DAYS  >  1.5 

* 

* 

*•< 

k 

* 

* 

k 

* 

'a 

'A' 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(“F) 

RH  (06  LST) 

ji. 

'k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

RH  (15  LST) 

* 

J. 

k 

k 

k 

JI. 

* 

k 

k 

k 

VAPOR  PRESS 

.22 

.22 

.22 

.24 

.29 

.37 

.41 

.42 

.37 

.32 

.25 

.23 

.30 

DEWPOINT 

35 

35 

36 

38 

43 

49 

52 

53 

50 

45 

39 

37 

43 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  /  99.95%  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

W 

W 

WSW 

N 

W 

W 

W 

W 

WSW 

WSW 

WSW 

W 

W 

MEAN  SPEED 

13 

11 

13 

11 

10 

9 

9 

9 

11 

11 

13 

13 

11 

MAX  (PK  GSTS) 

47 

47 

54 

54 

38 

36 

42 

43 

42 

39 

54 

50 

54 

PRESSURE  ALT 

J.. 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

J. 

J. 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

TWJNDERSTORMS  / 

FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

5 

5 

6 

5 

6 

6 

/)  DAYS  TSTMS 

1 

0 

if 

// 

1 

2 

1 

2 

1 

if 

0 

if 

8 

//  DAYS  FOG 

5 

7 

4 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

1 

4 

4 

50 

P 


4  20 


REMARKS: 


*  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  C  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOIIRCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982  EGYD 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

55 

60 

45 

41 

31 

36 

26 

26 

32 

45 

35 

49 

39 

03-05  LST 

52 

63 

45 

50 

39 

44 

30 

41 

40 

49 

39 

51 

46 

06-08  LST 

51 

66 

47 

52 

41 

42 

42 

49 

45 

51 

38 

49 

48 

09-11  LST 

49 

64 

46 

49 

35 

35 

39 

34 

38 

48 

38 

46 

43 

12-14  LST 

50 

63 

44 

42 

27 

28 

27 

23 

28 

43 

34 

42 

37 

15-17  LST 

47 

57 

35 

32 

20 

22 

20 

18 

16 

37 

34 

44 

31 

18-20  LST 

44 

54 

31 

26 

16 

15 

12 

13 

15 

33 

32 

52 

30 

21-23  LST 

46 

41 

30 

33 

21 

24 

14 

26 

24 

28 

33 

54 

28 

ALL  HOURS 

50 

62 

43 

44 

31 

33 

30 

31 

32 

44 

36 

47 

40 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

< 

1500/3 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

40 

51 

33 

27 

24 

30 

19 

23 

21 

34 

24 

35 

30 

03-05  LST 

39 

54 

35 

33 

33 

38 

27 

36 

28 

40 

30 

41 

36 

06-08  LST 

35 

57 

38 

37 

35 

34 

30 

43 

36 

43 

27 

39 

38 

09-11  LST 

37 

53 

38 

32 

21 

19 

23 

25 

27 

41 

26 

35 

31 

12-U  LST 

36 

52 

30 

22 

10 

10 

13 

12 

15 

31 

24 

31 

23 

15-17  LST 

34 

42 

20 

14 

9 

9 

8 

9 

6 

25 

23 

32 

18 

18-20  LST 

33 

37 

17 

13 

10 

6 

3 

8 

6 

22 

21 

41 

19 

21-23  LST 

40 

31 

16 

16 

17 

9 

7 

18 

14 

22 

19 

50 

18 

ALL  HOURS 

36 

50 

31 

27 

21 

22 

19 

23 

21 

35 

25 

36 

29 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

< 

1000/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

31 

40 

25 

20 

16 

27 

14 

18 

16 

28 

18 

29 

23 

03-05  LST 

32 

41 

26 

23 

25 

30 

21 

26 

20 

32 

23 

30 

27 

06-08  LST 

28 

46 

29 

27 

24 

25 

21 

32 

27 

35 

21 

32 

29 

09-11  LST 

26 

41 

27 

22 

11 

12 

13 

17 

21 

32 

22 

24 

22 

12-14  LST 

26 

36 

19 

12 

4 

5 

5 

6 

7 

20 

16 

23 

14 

15-17  LST 

23 

26 

12 

8 

4 

7 

4 

4 

4 

14 

16 

19 

11 

18-20  LST 

21 

22 

9 

9 

8 

4 

1 

5 

4 

10 

13 

33 

12 

21-23  LST 

23 

13 

8 

11 

8 

5 

1 

11 

6 

11 

12 

50 

10 

ALL  HOURS 

27 

37 

22 

18 

13 

16 

12 

16 

15 

26 

19 

27 

20 

10.  %  FREQ  OF 

'  CIG/VIS  < 

200/0, 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

7 

8 

4 

5 

2 

4 

3 

3 

2 

4 

3 

6 

4 

03-05  LST 

7 

10 

5 

4 

4 

7 

5 

5 

4 

7 

4 

4 

6 

06-08  LST 

6 

12 

8 

5 

5 

4 

5 

7 

8 

9 

6 

4 

6 

09-11  LST 

6 

10 

4 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

9 

5 

6 

4 

12-14  LST 

5 

5 

9 

/f 

// 

// 

0 

0 

# 

4 

4 

4 

2 

15-17  LST 

5 

4 

1 

# 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

1 

18-20  LST 

5 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

10 

2 

21-23  LST 

0 

-j 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

8 

1 

.VLL  HOURS 

6 

8 

4 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

5 

4 

5 

4 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  CRANWELL,  UK  STATION  #:  033790  ICAO  ID:  EGYD 

LOCATION:  53°02'N,  000°30'W  ELEVATION  (FEET):  220  LST  =  GMT 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  NOVEMBER  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

03-05 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

if 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

12-14 

LST 

0 

0 

# 

0 

if 

2 

if 

if 

0 

if 

0 

0 

if 

15-17 

LST 

0 

0 

// 

// 

1 

1 

1 

1 

if 

0 

0 

0 

if 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

if 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

if 

ALL  HOURS 

# 

0 

// 

# 

if 

1 

if 

if 

if 

if 

0 

0 

if 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

13 

18 

9 

10 

10 

10 

10 

13 

12 

12 

12 

12 

03-05 

LST 

13 

16 

15 

10 

10 

11 

10 

10 

13 

13 

15 

13 

12 

06-08 

LST 

13 

17 

18 

14 

12 

9 

9 

12 

12 

14 

13 

13 

13 

09-11 

LST 

14 

17 

20 

17 

11 

9 

9 

12 

11 

16 

15 

15 

14 

12-14 

LST 

14 

21 

21 

16 

13 

12 

8 

10 

10 

16 

15 

12 

14 

15-17 

LST 

14 

19 

22 

17 

13 

16 

8 

12 

7 

17 

13 

16 

15 

18-20 

LST 

11 

16 

25 

17 

16 

6 

4 

12 

10 

8 

10 

16 

13 

21-23 

LST 

12 

27 

18 

17 

17 

2 

4 

11 

12 

9 

19 

9 

13 

ALL  HOURS 

13 

17 

19 

14 

12 

9 

9 

11 

11 

15 

14 

14 

13 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

03-05 

LST 

3 

4 

3 

if 

1 

0 

0 

0 

0 

if 

if 

1 

1 

06-08 

LST 

4 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

1 

09-11 

LST 

6 

6 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

12-14 

LST 

5 

6 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

2 

15-17 

LST 

4 

4 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

18-20 

LST 

3 

5 

2 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

21-23 

LST 

0 

0 

6 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

ALL  HOURS 

4 

5 

3 

2 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

1 

1 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS 

1  >  25 

KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

2 

4 

0 

if 

0 

0 

1 

1 

1 

3 

5 

2 

03-05 

LST 

3 

1 

4 

1 

0 

if 

0 

1 

1 

1 

4 

3 

2 

06-08 

LST 

4 

2 

3 

1 

1 

if 

1 

1 

1 

2 

4 

5 

2 

09-11 

LST 

5 

2 

5 

2 

1 

1 

1 

2 

4 

2 

5 

6 

3 

12-14 

LST 

10 

2 

8 

4 

3 

1 

o 

2 

3 

4 

8 

7 

4 

15-17 

LST 

6 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

5 

8 

3 

18-20 

LST 

1 

0 

2 

1 

0 

0 

1 

0 

2 

2 

4 

2 

1 

21-23 

LST 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

2 

5 

1 

ALL  HOURS 

5 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

5 

6 

2 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  %  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982  EGYD 
2. 

3. 

r  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

29 

38 

23 

18 

15 

03-05  LST 

29 

40 

25 

21 

24 

06-08  LST 

27 

44 

28 

25 

22 

09-11  LST 

24 

39 

24 

19 

9 

12-14  LST 

23 

33 

15 

11 

2 

15-17  LST 

22 

22 

10 

8 

3 

18-20  LST 

19 

21 

6 

5 

6 

21-23  LST 

23 

13 

5 

8 

8 

ALL  HOmS 

25 

35 

20 

16 

12 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1.5  1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

19 

24 

15 

11 

10 

03-05  LST 

21 

28 

16 

13 

16 

06-08  LST 

x8 

31 

21 

15 

15 

09-11  LST 

19 

29 

16 

12 

5 

12-14  LST 

18 

23 

9 

7 

1 

15-17  LST 

16 

16 

5 

4 

1 

18-20  LST 

13 

14 

4 

1 

2 

21-23  LST 

3 

13 

4 

4 

3 

ALL  HOURS 

18 

24 

13 

10 

7 

7 .  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  : 

300/1  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

11 

14 

7 

7 

6 

03-05  LST 

11 

16 

8 

6 

8 

06-08  LST 

10 

19 

11 

8 

7 

09-11  LST 

10 

16 

8 

6 

1 

12-14  LST 

9 

12 

4 

2 

# 

15-17  LST 

9 

8 

2 

2 

0 

18-20  LST 

8 

8 

2 

0 

0 

21-23  LST 

0 

3 

4 

0 

I 

ALL  HOURS 

10 

14 

6 

5 

3 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

< 

100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

3 

6 

2 

2 

# 

03-05  LST 

3 

7 

3 

2 

2 

06-08  LST 

3 

8 

5 

2 

3 

09-11  LST 

3 

6 

2 

2 

1 

12-14  LST 

2 

3 

2 

0 

it 

15-17  LST 

1 

2 

1 

0 

0 

18-20  LST 

// 

3 

1 

0 

0 

21-23  LST 

0 

3 

1 

0 

0 

ALL  HOURS 

2 

.5 

2 

1 

1 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

22 

13 

17 

13 

26 

17 

28 

21 

28 

20 

25 

18 

30 

22 

29 

26 

24 

19 

30 

25 

34 

20 

31 

27 

11 

9 

14 

19 

30 

21 

22 

20 

4 

3 

5 

6 

17 

15 

21 

13 

6 

3 

3 

3 

12 

15 

18 

10 

3 

1 

5 

3 

9 

13 

32 

11 

3 

1 

10 

6 

11 

9 

50 

9 

14 

10 

15 

14 

24 

18 

25 

19 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

12 

8 

9 

8 

19 

14 

20 

14 

18 

13 

18 

12 

22 

15 

18 

17 

17 

12 

22 

20 

24 

15 

15 

19 

5 

5 

8 

11 

22 

16 

15 

13 

2 

2 

3 

3 

12 

10 

14 

8 

3 

1 

2 

1 

8 

12 

14 

6 

1 

1 

2 

1 

C 

8 

18 

6 

1 

0 

6 

5 

4 

3 

27 

4 

9 

6 

10 

9 

17 

13 

16 

12 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

8 

6 

4 

4 

8 

6 

8 

7 

11 

8 

10 

6 

12 

8 

9 

9 

9 

7 

13 

11 

14 

9 

8 

11 

3 

3 

3 

5 

12 

8 

8 

7 

1 

1 

it 

1 

6 

6 

7 

4 

2 

# 

0 

it 

3 

5 

7 

3 

1 

0 

0 

0 

2 

4 

11 

3 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

19 

1 

5 

4 

5 

4 

9 

7 

8 

6 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

2 

1 

2 

1 

2 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

4 

6 

4 

2 

4 

it 

1 

1 

2 

6 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

1 

it 

0 

0 

0 

it 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

it 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

2 


ecvA 


CCTOBCR  19d7 


:  UUFITAC  STATIONHAMf  FAIPFOBO  m 


*ts\  Ai  ecoi  *1 


JUN  S2*HAT  IT  8 
286  FI 


SIM  LTHS: 
NO: 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


TCM^tlATURC  «*P)  PAICIRtTATMM  (Ml  IMO«AALk  (M| 


^□lEBlQiDi 


RUSSWO  POR: 

HOURLY  OBSERVATIONS;  NOV  44  -  AUG  76,  OCT  79  -  HAY  87 

SU>f«RY  OF  DAY  DATA:  JUN  52  -  SEP  55,  JAN  58  -  MAY  64,  SEP  79  -  MAY  87 

HOURS  SUWARIZEQ:  0000  >  2300  LST 


,^Riqa  Varied  ^ 

ELEVRTKM:  286  ft  STN  LTRS^EGVA 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


00-02 


THUNDERSTORMS 


RAIN/DRIZZLE 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 _ 

ALL  HOURS 


00-02 


03-05 


06-08 


WINDS  GREATBI  THAN 
25  KNOTS 


21-23 


ALL  HOURS 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


2 


CIG/VSB  LESS  THAN 


ClG/VSB 
500  ft. 
1.5  NM 

2. 

LESS  THAN 
and/or 

CIG/VSB 

2. 

LESS  THAN 

300  ft. 

and/or  INM 

1 

2. 

CIG/VSB  LESS  THAN 

100  ft. 

and/or  . 2NM 

ALL  HOURS 


00-02 


21-23 


ALL  HOURS 


■DlKMiSBI 


25 


AW$  CLIMATIC  aRIIF  AOOtHDUM 

Pr  '■  *■ 


EW«fflORXXai,  U.K. 


FLYING  WEATHER  (%FREQ) 

HOURS  (LST) 

00-02 

1 

1)3-05 

THUNDERSTORMS 

06 -OS 
ogrii 

12-14 

lS-17 

reTiD 

il  >^3 

PERIOD^  Varied 


EL£VIITI0N:237  f 


SNOW/ ICE  PELLETS 


00-02 
1  03-0S 

WINDS  GREATER  THAN  - - 

2S  KNOTS  - - 

15^17 
18.20 
21-23 
ALL  HOURS 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


00-02 
03-05 

CIG/VS8  LESS  THAN  06-08 

800  ft.  and/or  2l«  09-11 


CIG/VSB  LESS  THAN 
SOO  ft.  and/or 
1.5  NM 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-14 
15-17 
18-20 
21-23 
ALL  HOURS 


i  i 


42.  8 


AWS  CLIMATIC  BRIEF  ADDENDUM  gREENHAM  COMMON.  U.K. 
PfXWfAd  by  USAFETAC  JBl  8l  n  51  2  3  WOOl  17 


FLYING  WEATHER  (%FREO):  HOURS  (LST) 


00-02  0 
^  ■  T  • . 


EsaismBacaEisi 


PERIOOi 


ELEVIATION  40 


THUNDERSTORMS 


03-05  ■ 

05208 

- 

r  12-14 

^ - rS'-TT - 

I  rsTTo 

f  7T'--23"  . . 

I  SlL  hours  1 


WINDS  GREATER  THAN 
25  KNOTS 


r  ■  18-20  '~'_t  J 
i  21-23  'LI.3 


28  17  10  !  11 

'36  23  18  I  IgJ 

43  30  18  Li6_ 


_12-,  15,^ 
16  7 

13 _ 6_ 

20  8 

22  r  10 

26  1  15 


26  15  9  I  10 


14  12  _21_  32_  38_  42  25 

21  22'  llT  3~9  ~38  41  30  ~ 

18  24  36  40  40  40  32__ 

_  a  12.  J21_  29  -15-  40 _ 24-. 

_ 5„...5 _ 6  16  25  35  15 

] i _ 5. 2 12 25- US 13- 

4  _4 8 19  37  17 

8  -ll-IlsllS.- 

10  11  18  27  33  39  22 


Cir,/VSB  I.ESS  THAN 
son  ft.  and/or 
1  .  S  NM 


Cir./VSB  IJ-SS  THAN 
.^0(1  ft.  .md/or  IN'I 


00-02 
03-05 
06-08 
09- 1 1 
12-14 
15-17  _ 
18-20 
21-2.3  _ 
ALL  HOURS 

00-02 

03-05 

flans' 

'09-n 

12-14 

15-17  _ 

18-20 
21-23 
Ai.L  HOURS 


-iOX.ifi  -.20- -2£-_._Ll 
22_  21  ^^_15 

19T  2  6  21  _24 _ 

al  15  20  24 _ 11 

2]  4  .  _13.__17 _ 6 

-2.1  -3-.-X4  . 

__J  7  12  .  20  ..  _6 


A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
February  1988 


XTRM  MAX  TEMP  “ 
MEAN  MAX  TEMP  ° 
MEAN  TEMP  ° 

MEAN  MIN  TEMP  ” 
XTRM  MIN  TEMP  “ 

D/W  TEMP  >_  75° F 
D/W  TEMP  ^  70°F 
D/W  TEMP  £  32° F 
D/W  TEMP  £  25° F 


VPR  PRESS  ("Hg) 
MEAN  DEWPOINT  °F 
99.951  WCPA  Ft 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP 
MEAN  PRECIP  " 

MIN  PRECIP  " 

D/W  PRECIP  £  .01" 
D/W  PRECIP  £  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 

MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  £  .1" 

D/W  SNFL  £  1 ;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD»»  Kts 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7mi 


Station  Name: 
Latitude/Longitude: 
Hourly  Obs  FOR: 
Suaaary  of  Day  FOR: 
LST  -  CMT 


RAF  LAKENHEATH  UNITED  KINCSOM 
N52  25  BOOO  3*» 

Oct  77  to  Sep  87 
May  A9  to  Sep  87 


JAN  FEB  MAR  AFR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEF 


Elevation:  32  ft 

Station  MSC:  035833 
Call  Sign:  EGUL 

Supersedes:  May  1984 


OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  yOR 


2 

2  # 

»  » 

#  0 

t  0 


0  1 

1  0 

.39 

.38 

52 

51 

550 

600 

79 

79 

61 

59 

2.3 

2.4 

4.7 

6.  5 

1.7 

2.0 

■  .0 

.0 

11 
'  1 

1  2 
■  1 

0 

0 

0  1 

0 

0  1 

0 

0 

0 

0 

0 

w 

$sw 

6 

6 

50 

40 

» 

3 

3 

13 

17 

21 

38 

52 

38 

57 

38 

1 1 

38 

.30 

.25 

45 

40 

1050 

1100 

82 

82 

66 

74 

1.3 

1.2 

4.3 

4.8 

1.6 

1.9 

■  .0 

■  .0 

1 1 

1  4 

•  1 

■  1 

it 

6 

« 

6 

it 

1 

0 

it 

0 

it 

82 

80 

79 

67 

1.9 

3.4 

3.7 

6. 5 

1.6 

19.5 

■  .0 

■  .0 

1  3 

143 

■  1 

•  8 

6  37 

13  37 

10  37 

•6  37 


Legend:  ANN 

D/W 
@ 

*» 


Annual  YOR  =  Years  of  rec»rd  POR  =  Period  of  record 

Mean  number  of  days  with...  WCPA  =  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
Based  on  less  than  full  months  if  =  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5%,  as 
Instantaneous  peak  winds  applicable. 

Data  not  available  $  =  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RCLEA.SE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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A  U  S 

Station  Naae: 

RAF  LAKENHEATH  UNITED  KINDOOM 

Elevation: 

32  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longl tude : 

N52  25  BOOO  S'! 

Station  MSC: 

035833 

Hourly  Obs  PCR: 

Oct  77  to  Sep  87 

Call  Sign: 

EGUL 

February  1988 

Suamary  of  Day  POR: 
LST  -  OfT 

May  49  to  Sep  87 

Supersedes: 

Mar  1984 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILrTY 


I  LST  I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  HAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  j  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  i  YOR 


00-02 

37 

41 

34 

24 

22 

21 

19 

21 

19 

27 

30 

33 

27 

03-05 

40 

42 

39 

33 

34 

34 

28 

31 

27 

30 

34 

34 

34 

CTn.'/.:Rv 

06-08 

43 

45 

42 

35 

34 

30 

25 

29 

31 

35 

34 

34 

35 

1  1 

39 

44 

41 

27 

23 

22 

23 

22 

21 

24 

30 

34 

29 

LES:3  THAN 

12-1  4 

37 

36 

35 

21 

17 

13 

16 

15 

16 

20 

26 

34 

24 

1 .  - : 

39 

35 

29 

17 

12 

•9 

11 

11 

12 

15 

24 

34 

21 

3000/3 

18-20 

37 

34 

26 

16 

11 

9 

12 

10 

11 

20 

25 

30 

20 

21-23 

36 

38 

30 

19 

15 

13 

15 

12 

15 

24 

26 

34 

23 

00-2  4 

39 

39 

35 

24 

21 

19 

19 

19 

19 

24 

29 

33 

27 

o 

o 

o 

26 

28 

22 

1  3 

17 

1  4 

1  0 

15 

15 

18 

20 

22 

18 

03-05 

26 

30 

26 

21 

26 

26 

19 

24 

21 

23 

21 

22 

24 

CIG/VJBY 

06-08 

27 

34 

29 

24 

24 

22 

16 

22 

25 

28 

23 

24 

25 

09-11 

27 

33 

26 

14 

10 

8 

10 

9 

12 

17 

20 

24 

18 

LESS  THAN 

12-1  4 

24 

25 

16 

■8 

•6 

4 

•5 

5 

Hi 

•8 

1C 

21 

12 

15-17 

22 

22 

10 

7 

5 

4 

■1 

4 

7 

14 

20 

10 

1500/3 

18-20 

22 

22 

12 

8 

6 

4 

HI 

5 

10 

14 

18 

1 1 

21-23 

23 

23 

16 

10 

10 

8 

7 

IB 

14 

18 

19 

14 

00-24 

25 

27 

20 

13 

13 

11 

■1 

11 

Wm 

16 

18 

21 

16 

00-02 

15 

17 

13 

8 

1  2 

7 

5 

9 

9 

13 

13 

1  4 

1 1 

03-05 

19 

19 

17 

14 

19 

16 

12 

18 

mi 

17 

14 

16 

16 

CIG/VSBY 

06-08 

19 

26 

21 

17 

15 

14 

11 

16 

19 

21 

16 

16 

17 

09-11 

20 

24 

17 

■8 

•4 

•  4 

•  4 

99 

12 

13 

17 

11 

:.EL1S  THAN 

12-14 

16 

1  4 

■7 

4 

2 

2 

2 

HI 

•5 

10 

15 

•7 

15-17 

14 

13 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

•9 

14 

6 

GO/ 2 

18-20 

14 

1  4 

7 

4 

2 

2 

3 

5 

10 

12 

7 

21-23 

14 

14 

9 

6 

4 

3 

4 

WM 

10 

13 

13 

8 

. 

00-24 

16 

18 

1  2 

8 

8 

6 

5 

7 

H 

1 1 

12 

15 

10 

00-02 

5 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

6 

4 

4 

3 

03-05 

6 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

5 

6 

5 

4 

■;  ;/vsBY 

06-08 

6 

5 

4 

2 

1 

1 

1 

4 

5 

4 

09-1 1 

4 

3 

2 

0 

0 

A 

0 

# 

3 

3 

LE.JS  THAN 

1  2-1  4 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

2 

15-17 

2 

1 

0 

0 

« 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

200 /‘4 

18-20 

2 

1 

# 

If 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

2 

3 

1 

2i-'>3 

4 

2 

1 

0 

0 

# 

If 

# 

If 

3 

3 

4 

1 

00  ( 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

2 

10 


10 


10 


10 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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FREPAIIDftY  USAPET4C  STATION  MAME  :  LESOVG,  UK 

J\il  8l  LOCATION  :  18  WOOL 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


PEHIOO;  VARIED 
ElEV  ;  IS  Ft 


STN  LTES  EDAE 

ITMONO.  :  032570 


MIAN  NUMII*  OF  DAYS  OCCURItEMCC  OF 


FUeciFITATlOH  (IN) 


ifll.i'lJOlllllH! 

iEsnuHi 


C  C  PRECIF 
L  0 

0  V  (IN) 


TEMPERATURE 
(•  Fl 


I  UXIMA'IKMKHI 
I  on  ■9191 


REMARKS: 

1,  USAFETAC  OATSAV;  FOR  JAN  66-OEC  77 

2.  WORLD  WIDE  AIRFIELD  CLlMAflC  DATA:  9  YEAR  POR.  OATES  UNKNOWN 


UNIMMIllT  Wl"l  I'  II 

iBaBawE^ 


USAFETAC  DATSAV;  POR  JUL  73-DEC  77 


_ JRII _ 

iiatarai 


■rai 


CEILING  LESS 
TTiAN  3000  FT 
AND/OR  VISI 
BILin  LESS 
THAN  im 


CEILING  LESS 
THAN  ISOO  PT 
AND/OR  VISI¬ 
BILITY  LESS 
THAN  3NM 


CEILING  LESS 
THAN  1000  FT 
AND/OR  VISI¬ 
BILITY  LESS 
THAN  2m 


CEILING  LESS 
THAN  200  FT 
AND/OR  VISI¬ 
BILITY  LESS 
THAN 


43 

46 

40 

34 

33 

33 

39 

A2 

38 

34 

25 

22 

26 

32 

42 

39 

29 

24 

19 

21 

28 

38 

32 

29 

47 

39 

46 

46 

39 

43 

46 

34 

37 

42 

35 

38 

41 

31 

42 

41 

35 

47 

45 

41 

49 

44 

36 

44 

- 35— 

- 33 — 

- 75“ 

38 

27 

26 

41 

28 

25 

37 

25 

23 

31 

23 

24 

28 

21 

28 

30 

26 

28 

33 

28 

19 

21 

22 

21 

23 

18 

19 

17 

18 

17 

15 

20 

17 

20 

16 

21 

4 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  LOSSIEMOUTH,  SCOTLAND 
LOCATION:  57“43'N,  03“20'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  #:  030680 

ELEVATION  (FEET):  42 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  EGQS 
LST  -  (MT 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

55 

55 

61 

63 

77 

81 

87 

82 

72 

68 

63 

57 

87 

MEAN  DLY  MAX 

43 

43 

46 

49 

55 

59 

63 

63 

59 

53 

47 

43 

52 

MEAN 

38 

37 

41 

43 

49 

54 

57 

57 

53 

48 

42 

39 

47 

MEAN  DLY  MIN 

33 

32 

35 

38 

42 

48 

51 

51 

47 

43 

37 

34 

41 

EXTREME  MIN 

12 

7 

12 

24 

28 

33 

37 

33 

28 

28 

19 

12 

7 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

//  DAYS  T  32 

13 

15 

8 

6 

1 

0 

0 

0 

# 

2 

7 

12 

64 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

MEAN 

1.7 

1.6 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2.7 

2.9 

2.5 

2.2 

2.9 

2.3 

24.7 

MINIMUM 

* 

* 

* 

■k 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

MAX  24  HR 

0.6 

0.9 

0.6 

1.0 

0.5 

1.2 

0.7 

1.5 

1.1 

0.7 

0.8 

0.5 

1.5 

#  DAYS  >  O.OI 

18 

17 

20 

17 

17 

15 

17 

18 

17 

20 

19 

19 

214 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

* 

k 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

k 

* 

* 

* 

k 

MAX  24  HR 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

k 

k 

#  DAYS  >0.1 

it 

* 

* 

* 

k 

k 

* 

k 

* 

* 

k 

* 

k 

#  DAYS  T  1.5 

it 

* 

■k 

* 

* 

* 

* 

k 

* 

* 

k 

k 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (05  LST) 

82 

83 

83 

86 

87 

85 

87 

88 

85 

84 

83 

83 

85 

RH  (14  LST) 

77 

72 

68 

70 

67 

67 

69 

70 

69 

72 

77 

80 

71 

VAPOR  PRESS 

.19 

.19 

.20 

.23 

.27 

.33 

.38 

.38 

.32 

.28 

.23 

.21 

.27 

DEWPOINT 

33 

32 

34 

37 

41 

46 

50 

51 

46 

42 

37 

34 

40 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

wsw 

wsw 

WSW 

WSW 

E 

WSW 

W 

WSW 

WSW 

WSW 

SW 

WSW 

WSW 

MEAN  SPEED 

13 

10 

12 

10 

9 

9 

9 

8 

11 

12 

12 

12 

11 

MAX  (PK  GSTS) 

64 

57 

53 

46 

45 

44 

62 

47 

68 

54 

67 

68 

68 

PRESSURE  ALT 

1600 

1650 

1550 

nod 

1150 

800 

650 

800 

1250 

1450 

1400 

1950 

1950 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS;  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

#  DAYS  TSTMS 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

0 

# 

0 

0 

5 

#  DAYS  FOG 

2 

3 

2 

4 

5 

5 

5 

6 

2 

2 

2 

2 

40 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

436 


REMARKS;  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

^  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

22 

24 

24 

34 

31 

29 

34 

28 

19 

24 

18 

21 

26 

03-05  LST 

22 

24 

26 

35 

34 

34 

38 

30 

22 

20 

17 

25 

27 

06-08  LST 

20 

24 

23 

35 

29 

35 

37 

30 

21 

23 

19 

23 

27 

09-11  LST 

22 

23 

21 

30 

26 

24 

31 

23 

18 

20 

19 

25 

24 

12-14  LST 

23 

22 

20 

23 

24 

18 

22 

18 

16 

21 

18 

25 

21 

15-17  LST 

23 

23 

21 

21 

19 

15 

17 

17 

15 

21 

19 

25 

20 

18-20  LST 

23 

26 

21 

26 

20 

18 

20 

21 

16 

24 

19 

27 

22 

21-23  LST 

20 

23 

24 

30 

26 

24 

27 

26 

21 

22 

18 

24 

24 

ALL  HOURS 

22 

24 

23 

29 

26 

25 

28 

24 

18 

22 

18 

24 

24 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS 

JAN 

<  1500/3  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

8 

10 

14 

17 

15 

22 

18 

8 

9 

5 

8 

12 

03-05  LST 

7 

11 

11 

17 

21 

19 

23 

21 

9 

8 

6 

8 

13 

06-08  LST 

8 

10 

13 

18 

20 

18 

22 

20 

9 

10 

6 

9 

14 

09-11  LST 

11 

11 

12 

13 

16 

12 

17 

14 

6 

9 

6 

11 

11 

12-14  LST 

10 

10 

9 

11 

11 

8 

11 

10 

5 

9 

7 

11 

9 

15-17  LST 

11 

10 

9 

11 

11 

7 

9 

9 

7 

9 

6 

10 

9 

18-20  LST 

11 

11 

9 

12 

12 

8 

10 

12 

7 

10 

6 

10 

10 

21-23  LST 

8 

11 

10 

15 

15 

11 

15 

17 

8 

9 

5 

8 

11 

ALL  HOURS 

9 

10 

10 

14 

15 

12 

16 

15 

8 

9 

6 

9 

11 

9.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS 

JAN 

<  1000/2  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

5 

5 

10 

13 

9 

14 

14 

5 

5 

2 

3 

7 

03-05  LST 

4 

7 

5 

10 

14 

12 

15 

17 

6 

5 

2 

3 

8 

06-08  LST 

4 

6 

7 

10 

12 

12 

15 

16 

5 

5 

2 

3 

8 

09-11  LST 

5 

6 

6 

7 

10 

8 

11 

10 

4 

5 

2 

5 

7 

12-14  LST 

5 

5 

4 

6 

8 

5 

7 

8 

3 

5 

3 

5 

5 

15-17  LST 

6 

6 

4 

6 

7 

5 

6 

6 

4 

5 

3 

4 

5 

18-20  LST 

6 

5 

5 

7 

9 

5 

7 

8 

5 

6 

2 

3 

6 

21-23  LST 

4 

6 

5 

9 

10 

7 

10 

12 

4 

6 

2 

3 

6 

ALL  HOURS 

5 

6 

5 

8 

10 

8 

11 

12 

4 

5 

2 

4 

7 

10.  %  FREQ 

!  OF  CIG/VIS 

JAN 

<200/0.5  MI 

FEB®  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

3 

1 

3 

2 

3 

4 

6 

1 

1 

1 

I 

2 

03-05  LST 

1 

3 

2 

4 

4 

4 

5 

6 

1 

1 

1 

1 

3 

06-08  LST 

1 

4 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

09-11  LST 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

0 

0 

1 

1 

1 

12-14  LST 

1 

3 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

15-17  LST 

1 

3 

0 

1 

1 

# 

1 

2 

1 

0 

0 

1 

1 

18-20  LST 

1 

3 

0 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

1 

21-23  LST 

0 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

0 

1 

2 

ALL  HOURS 

1 

3 

1 

2 

2 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  LOSSIEMOUTH,  SCOTLAND  STATIONS  #:  030680  ICAO  ID;  EGQS 

LOCATION;  57*43'N,  03“20'W  ELEVATION  (FEET):  42  LST  -  GMT 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984  PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

iX  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

f 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

H 

If 

0 

0 

0 

0 

# 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

H 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

It 

18-20  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

ft 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

// 

0 

0 

0 

0 

ft 

ALL  HOURS 

0 

If 

0 

0 

0 

II 

If 

0 

iff 

0 

0 

It 

2.  X  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

15 

15 

16 

16 

20 

15 

18 

13 

19 

20 

17 

19 

17 

03-05  LST 

15 

11 

17 

21 

18 

18 

18 

16 

20 

19 

20 

21 

18 

06-08  LST 

16 

15 

20 

21 

20 

22 

20 

17 

20 

21 

21 

20 

19 

09-11  LST 

19 

14 

21 

17 

18 

20 

18 

18 

19 

23 

18 

22 

19 

12-14  LST 

19 

13 

20 

20 

19 

17 

15 

15 

21 

24 

18 

23 

19 

15-17  LST 

20 

14 

20 

18 

19 

21 

17 

18 

25 

23 

21 

21 

20 

18-20  LST 

16 

14 

21 

20 

19 

19 

18 

19 

21 

21 

18 

19 

19 

21-23  LST 

17 

15 

16 

19 

19 

17 

18 

16 

18 

17 

17 

19 

17 

ALL  HOURS 

17 

14 

19 

19 

19 

19 

17 

17 

20 

21 

19 

20 

18 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

5 

6 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

2 

03-05  LST 

7 

5 

6 

3 

H 

0 

0 

0 

It 

2 

6 

2 

06-08  LST 

7 

5 

6 

3 

1 

II 

0 

0 

0 

It 

2 

6 

3 

09-11  LST 

7 

8 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

3 

12-14  LST 

10 

6 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

It 

3 

6 

3 

15-17  LST 

8 

5 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

6 

3 

18-20  LST 

7 

4 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

2 

21-23  LST 

8 

3 

6 

3 

II 

0 

0 

0 

0 

If 

2 

5 

2 

ALL  HOURS 

7 

5 

5 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

If 

3 

6 

3 

4.  X  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

7 

4 

2 

2 

II 

H 

It 

1 

3 

4 

5 

5 

3 

03-05  LST 

7 

3 

4 

2 

1 

H 

If 

1 

3 

4 

7 

6 

3 

06-08  LST 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

n 

1 

3 

5 

7 

6 

3 

09-11  LST 

6 

3 

5 

3 

1 

2 

n 

1 

3 

6 

6 

7 

4 

12-14  LST 

7 

4 

8 

4 

2 

2 

» 

1 

4 

7 

6 

8 

4 

15-17  LST 

9 

4 

5 

4 

2 

1 

ft 

1 

4 

6 

6 

7 

4 

18-20  LST 

8 

3 

3 

4 

1 

1 

0 

1 

3 

4 

5 

5 

3 

21-23  LST 

6 

4 

3 

3 

# 

1 

n 

1 

2 

4 

3 

5 

3 

ALL  HOURS 

7 

4 

4 

3 

1 

1 

If 

1 

3 

5 

6 

6 

3 

438 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

^  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS /DAY  OR  <  12  MONTHS /YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  Z 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

4 

4 

8 

10 

8 

12 

13 

5 

4 

2 

3 

6 

03-05 

LST 

3 

6 

5 

8 

13 

11 

13 

17 

5 

4 

2 

2 

7 

06-08 

LST 

4 

6 

6 

9 

11 

10 

13 

15 

5 

4 

2 

2 

7 

09-11 

LST 

4 

5 

5 

6 

9 

8 

10 

9 

3 

3 

2 

4 

6 

12-14 

LST 

5 

5 

4 

5 

7 

4 

6 

7 

2 

3 

3 

4 

5 

15-17 

LST 

5 

5 

3 

6 

6 

4 

5 

6 

4 

4 

2 

3 

4 

18-20 

LST 

5 

5 

4 

5 

7 

4 

6 

8 

4 

5 

2 

3 

5 

21-23 

LST 

3 

5 

4 

8 

8 

6 

9 

12 

3 

5 

2 

3 

6 

ALL  HOURS 

4 

5 

4 

7 

9 

7 

9 

11 

4 

4 

2 

3 

6 

6.  Z 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

4 

2 

5 

5 

5 

8 

9 

3 

3 

1 

2 

4 

03-05 

LST 

2 

4 

3 

6 

9 

8 

9 

13 

3 

3 

1 

1 

5 

06-08 

LST 

2 

5 

4 

7 

7 

7 

8 

12 

3 

2 

2 

2 

5 

09-11 

LST 

2 

5 

4 

4 

6 

5 

6 

7 

1 

2 

2 

2 

4 

12-14 

LST 

3 

4 

3 

4 

4 

2 

4 

5 

1 

2 

2 

2 

3 

15-17 

LST 

3 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

5 

1 

2 

1 

2 

3 

18-20 

LST 

2 

4 

2 

4 

5 

3 

4 

7 

3 

3 

1 

2 

3 

21-23 

LST 

1 

4 

2 

4 

4 

4 

6 

9 

2 

3 

1 

2 

ALL  HOURS 

2 

4 

3 

5 

6 

4 

6 

8 

2 

2 

1 

2 

4 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

3 

2 

3 

2 

4 

5 

8 

2 

2 

1 

1 

3 

03-05 

LST 

1 

4 

2 

5 

6 

5 

6 

9 

2 

2 

1 

1 

4 

06-08 

LST 

2 

4 

3 

5 

4 

4 

5 

8 

1 

1 

1 

1 

3 

09-11 

LST 

1 

4 

3 

3 

3 

2 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

12-14 

LST 

2 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

15-17 

LST 

2 

3 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

18-20 

LST 

1 

3 

1 

2 

4 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

21-23 

LST 

# 

3 

1 

2 

2 

3 

3 

6 

1 

2 

# 

2 

2 

ALL  HOURS 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

6 

1 

1 

1 

1 

2 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

1.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

i? 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

1 

0 

1 

1 

03-05 

LST 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

1 

1 

4 

4 

2 

06-08 

LST 

1 

2 

1 

3 

1 

2 

3 

3 

# 

1 

1 

4 

1 

09-11 

LST 

# 

2 

4 

1 

1 

A 

1 

1 

# 

0 

4 

4 

1 

12-14 

LST 

1 

2 

4 

4 

4 

0 

4 

1 

1 

0 

4 

4 

# 

15-17 

LST 

1 

2 

4 

4 

4 

0 

4 

1 

0 

0 

4 

4 

4 

18-20 

LST 

4 

2 

4 

1 

1 

# 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

1 

21-23 

LST 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

1 

0 

1 

1 

ALL  HOURS 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

4 

# 

1 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


"ION:  LYNEHAM,  UK  STATION  #:  037400  ICAO  ID:  EGDL 

aTION:  51“30'N,  01°59'W  ELEVATION  (FEET):  512  LST  =  CWT  0 

PrtEPARED  BY  USAFETAC/ECR  JUL  1986  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE  (° 

'F) 

EXTREME  MAX 

1 

56 

57 

61 

70 

77 

90 

90 

90 

80 

72 

60 

58 

90 

MEAN  DLY  MAX 

1 

43 

43 

47 

52 

58 

65 

69 

68 

63 

55 

48 

45 

55 

MEAN 

1 

39 

39 

42 

45 

51 

57 

61 

61 

57 

50 

44 

41 

49 

MEAN  DLY  MIN 

1 

34 

34 

36 

38 

43 

49 

53 

53 

50 

44 

39 

36 

43 

EXTREME  MIN 

1 

5 

12 

22 

25 

31 

32 

43 

45 

36 

30 

19 

7 

5 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

/i*  DAYS  T  32 

1 

12 

12 

7 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

# 

5 

9 

50 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

« 

* 

« 

* 

* 

MEAN 

2 

2.1 

1  .4 

1.6 

1 .6 

1.9 

2.8 

1  .5 

2.5 

2.1 

2.4 

2.5 

2.2 

24.6 

MINIMUM 

* 

» 

» 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >0.01 

* 

* 

» 

» 

» 

* 

» 

* 

* 

» 

#  DAYS  TO. 5 

* 

» 

* 

* 

* 

« 

SNOWFALL 

(INCHES) 

2 

4.0 

2.2 

0.4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.2 

2.3 

9.1 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

« 

» 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

#  DAYS  >0.1 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

#  DAYS  T1 .5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 .  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  ($) 

/  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg) 

/  DEWPOINT  (°F) 

RH  (05  LST) 

1 

91 

91 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

93 

93 

91 

91 

91 

RH  (15  LST) 

1 

83 

78 

72 

62 

64 

62 

60 

61 

67 

76 

80 

85 

71 

VAPOR  PRESS 

1 

.22 

.21 

.22 

.24 

.29 

.37 

.41 

.42 

.38 

.32 

.26 

.24 

•30 

DEWPOINT 

1 

35 

34 

36 

38 

43 

49 

53 

53 

50 

46 

40 

38 

43 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95% 

HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

sw 

S 

S 

NE 

NE 

WSW 

WSW 

SSW 

S 

S 

SW 

SW 

S 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

10 

8 

9 

13 

12 

10 

10 

8 

3 

8 

10 

10 

8 

(ALL  OBS) 

1 

10 

10 

10 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

10 

9 

MAX  (PK  GST) 

10 

54 

45 

54 

47 

38 

26 

27 

45 

46 

48 

60 

58 

60 

PRESSURE  ALT 

1 

1700 

1650 

1550 

1300 

1250 

1050 

1000 

1150 

1350 

1600 

1600 

1800 

1800 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

DAYS  TSTMS 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

4 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

15 

P'"'S  FOG  <7 

1 

15 

14 

12 

10 

13 

11 

10 

13 

14 

16 

12 

15 

155 

BNBD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


44  0 


REMARKS;  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

i6VRCE{S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  85,  HOURLY 

2.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA,  POR  13  YRS  (DATA  FROM  FAIRFORD,  UK  WAS 
CONSIDERED  REPRESENTATIVE,  13  MILES  FROM  LYNEHAM.) 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  i% 

FREQ) 

OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

56 

65 

50 

38 

36 

36 

33 

34 

42 

47 

51 

60 

46 

03-05  LST 

58 

66 

56 

47 

50 

44 

45 

45 

49 

53 

53 

59 

52 

06-08  LST 

58 

70 

60 

52 

50 

46 

48 

53 

51 

58 

55 

59 

55 

09-11  LST 

55 

69 

59 

49 

42 

39 

38 

40 

44 

50 

51 

57 

49 

12-14  LST 

55 

58 

52 

35 

32 

27 

24 

25 

31 

42 

47 

52 

40 

15-17  LST 

50 

53 

44 

24 

24 

20 

16 

21 

24 

33 

45 

49 

33 

18-20  LST 

54 

55 

43 

23 

22 

19 

15 

20 

28 

36 

44 

55 

34 

21-23  LST 

56 

59 

45 

26 

27 

23 

21 

26 

34 

41 

46 

53 

38 

ALL  HOURS 

55 

62 

51 

37 

35 

32 

30 

33 

38 

45 

49 

56 

43 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

45 

55 

40 

30 

28 

30 

27 

29 

36 

38 

39 

48 

37 

03-05  LST 

47 

57 

46 

38 

42 

38 

39 

39 

43 

45 

42 

48 

44 

06-08  LST 

46 

57 

49 

43 

43 

39 

40 

46 

46 

49 

45 

48 

46 

09-n  LST 

43 

58 

46 

31 

27 

24 

24 

27 

32 

40 

41 

46 

37 

12-14  LST 

42 

43 

33 

14 

15 

13 

9 

14 

16 

27 

34 

41 

25 

I5-I7  l^T 

36 

37 

27 

11 

11 

10 

7 

11 

14 

23 

32 

39 

21 

\i-ZO  LST 

40 

43 

30 

1 3 

12 

13 

8 

13 

19 

27 

33 

42 

25 

ai-23  LST 

43 

49 

35 

18 

19 

17 

16 

20 

26 

31 

35 

42 

29 

ALL  HOURS 

43 

50 

38 

25 

25 

23 

21 

25 

29 

35 

38 

44 

33 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

34 

40 

29 

20 

19 

22 

18 

20 

25 

29 

28 

37 

27 

03-05  LST 

32 

42 

33 

26 

31 

28 

27 

29 

33 

35 

32 

36 

32 

06-08  LST 

34 

45 

37 

29 

30 

28 

29 

34 

35 

39 

34 

37 

34 

09-11  LST 

32 

44 

32 

19 

16 

14 

14 

14 

20 

29 

30 

35 

25 

12-14  LST 

30 

29 

19 

7 

7 

7 

4 

8 

7 

16 

21 

30 

15 

15-17  LST 

25 

26 

17 

6 

6 

6 

4 

6 

7 

12 

22 

28 

14 

13-20  LST 

27 

28 

20 

8 

8 

9 

5 

8 

12 

18 

23 

32 

16 

21-23  LST 

31 

34 

23 

11 

12 

12 

10 

12 

17 

21 

25 

33 

20 

ALL  HOURS 

31 

36 

26 

16 

16 

16 

14 

16 

20 

25 

27 

34 

23 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<200/0.5 

3  MI 

(SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

GG-02  LST 

10 

10 

6 

3 

4 

4 

3 

3 

5 

6 

8 

13 

6 

03-05  LST 

10 

14 

9 

6 

6 

9 

5 

7 

10 

13 

10 

14 

10 

06-08  LST 

12 

16 

12 

6 

6 

6 

5 

8 

9 

14 

1 1 

14 

10 

09-11  LST 

10 

12 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

7 

9 

10 

5 

12-1U  LST 

7 

5 

1 

// 

# 

it 

it 

it 

1 

1 

6 

6 

2 

15-17  LST 

6 

4 

2 

# 

# 

it 

it 

it 

it 

1 

5 

7 

2 

18-20  LST 

8 

5 

4 

// 

1 

1 

0 

it 

1 

3 

6 

7 

3 

21-23  LST 

10 

6 

5 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

4 

7 

9 

4 

ALL  HOURS 

9 

9 

5 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

6 

8 

10 

5 

MNF-7 


4  4  1 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


5rt-kTION:  LYNEHAM,  UK  STATION  ih.  037400  ICAO  ID:  EGDL 

$t«-ATION:  51°30'N,  01°59'W  ELEVATION  (FEET):  51?  LST  =  GMT  0 

ruEPARED  BY  USAFETAC/ECR  JUL  1986  PERIOD:  JAN  73  -  DEC  85,  HOURLY 


1 .  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

// 

1 

it 

1 

it 

0 

0 

0 

it 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

it 

0 

0 

0 

it 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

// 

it 

1 

it 

it 

0 

0 

0 

it 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

» 

it 

1 

0 

it 

0 

0 

0 

it 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

it 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

15-17  LST 

0 

0 

0 

// 

1 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

it 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

it 

21-23  LST 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

it 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

# 

// 

1 

1 

it 

it 

0 

0 

0 

it 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

19 

16 

20 

12 

15 

14 

11 

13 

17 

17 

19 

24 

16 

03-05  LST 

19 

16 

20 

12 

15 

15 

14 

16 

17 

21 

24 

17 

06-08  LST 

19 

17 

23 

16 

16 

17 

14 

14 

17 

22 

21 

26 

19 

09-11  LST 

19 

18 

26 

15 

18 

14 

11 

12 

16 

19 

20 

25 

18 

12-14  LST 

22 

20 

27 

15 

16 

11 

9 

11 

15 

20 

23 

22 

18 

15-17  LST 

20 

21 

31 

15 

19 

16 

9 

13 

16 

20 

24 

21 

19 

18-20  LST 

18 

19 

23 

13 

19 

15 

10 

13 

15 

17 

20 

23 

17 

LST 

19 

17 

19 

11 

15 

13 

9 

12 

15 

15 

16 

23 

15 

Avc  hours 

19 

18 

24 

14 

17 

14 

11 

13 

16 

18 

20 

23 

17 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

1 

03-05  LST 

5 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

06-08  LST 

5 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

2 

09-11  LST 

6 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

12-14  LST 

5 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

15-17  LST 

4 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

1 

18-20  LST 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

21-23  LST 

4 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

5 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

1 

1 

it 

it 

it 

it 

it 

1 

1 

it 

03-05  LST 

1 

1 

1 

# 

it 

it 

0 

it 

it 

1 

1 

it 

06-08  LST 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

1 

it 

09-11  LST 

1 

1 

1 

// 

it 

it 

it 

it 

it 

1 

1 

it 

12-14  LST 

1 

1 

2 

1 

# 

it 

it 

it 

it 

it 

2 

1 

1 

15-17  LST 

2 

1 

2 

1 

# 

it 

0 

it 

1 

it 

1 

1 

1 

18-20  LST 

1 

1 

1 

it 

it 

0 

0 

it 

it 

1 

1 

it 

21-23  LST 

1 

1 

1 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

1 

1 

it 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

1 

1 

it 

REMARKS: 


*  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5, 
0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E., 


MI  =  STATUTE  MILES 
<  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


ai^RCE(S):  I.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  85,  HOURLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  ^  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

l^T 

31 

38 

25 

17 

16 

20 

16 

18 

22 

26 

26 

34 

24 

03-05 

LST 

29 

39 

30 

24 

28 

26 

24 

27 

31 

33 

29 

34 

30 

06-08 

LST 

31 

42 

35 

26 

26 

23 

25 

31 

33 

36 

31 

34 

31 

09-11 

LST 

29 

41 

28 

15 

12 

10 

10 

11 

16 

26 

27 

32 

21 

12-14 

LST 

25 

25 

15 

6 

6 

5 

3 

7 

6 

11 

19 

26 

13 

15-17 

LST 

22 

23 

14 

4 

5 

4 

3 

4 

6 

9 

18 

24 

11 

18-20 

LST 

24 

25 

17 

6 

6 

8 

4 

7 

10 

15 

20 

28 

14 

21-23 

LST 

28 

30 

21 

9 

11 

10 

8 

11 

15 

20 

22 

29 

18 

ALL  HOURS 

27 

33 

23 

14 

14 

13 

12 

15 

17 

22 

24 

30 

27 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

,5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

22 

25 

17 

1 1 

11 

13 

9 

10 

14 

18 

18 

26 

16 

03-05 

LST 

22 

29 

21 

17 

19 

19 

15 

20 

21 

25 

21 

25 

21 

06-08 

LST 

23 

33 

27 

18 

18 

17 

16 

23 

24 

28 

24 

25 

23 

09-11 

LST 

21 

30 

20 

8 

6 

5 

5 

6 

9 

17 

19 

23 

14 

12-14 

LST 

17 

16 

7 

2 

4 

3 

1 

3 

3 

6 

13 

18 

8 

15-17 

LST 

15 

15 

8 

2 

3 

3 

1 

2 

3 

5 

13 

16 

7 

18-20 

LST 

17 

17 

12 

3 

4 

4 

C. 

4 

5 

9 

14 

18 

9 

V  -23 

LST 

20 

20 

14 

5 

6 

6 

5 

6 

9 

12 

16 

20 

12 

ALL  hours 

20 

23 

16 

8 

9 

9 

7 

9 

11 

15 

17 

21 

14 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DSC 

ANN 

00-02 

LST 

15 

15 

10 

5 

6 

8 

5 

6 

10 

11 

13 

19 

10 

03-05 

LST 

15 

19 

15 

10 

12 

14 

9 

12 

14 

19 

15 

19 

14 

06-08 

LST 

17 

25 

19 

11 

10 

11 

8 

14 

16 

21 

17 

19 

1 6 

09-11 

LST 

15 

19 

11 

4 

3 

2 

2 

3 

5 

11 

13 

16 

? 

12-14 

LST 

12 

9 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

9 

10 

4 

15-17 

LST 

10 

7 

4 

# 

1 

1 

it 

1 

1 

2 

7 

10 

4 

18-20 

LST 

11 

9 

7 

1 

3 

2 

it 

2 

2 

4 

9 

11 

5 

21-23 

LST 

13 

11 

7 

3 

3 

2 

2 

2 

4 

7 

11 

14 

7 

ALL  HOURS 

14 

14 

9 

4 

5 

5 

4 

5 

7 

10 

12 

15 

9 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

7 

3 

1 

2 

2 

1 

2 

4 

4 

5 

8 

4 

03-05 

LST 

7 

10 

6 

3 

4 

6 

3 

5 

6 

9 

8 

9 

6 

06-08 

LST 

8 

13 

7 

4 

4 

4 

3 

5 

6 

9 

9 

8 

7 

09-11 

LST 

7 

9 

4 

2 

» 

it 

it 

1 

2 

4 

7 

5 

3 

12-14 

LST 

4 

3 

# 

0 

0 

it 

0 

it 

it 

1 

4 

5 

1 

15-17 

LST 

3 

3 

1 

# 

0 

it 

0 

0 

1 

4 

5 

1 

18-20 

LST 

5 

3 

3 

# 

# 

it 

0 

0 

it 

1 

5 

5 

2 

21-23 

LST 

7 

3 

3 

1 

1 

1 

it 

1 

1 

2 

5 

6 

3 

ALL  HOURS 

6 

6 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

6 

6 

3 

ECR-MNF-7a 


4  4  3 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  MANCHESTER  INTL,  UNITED  KINGDOM  STATIONS  #:  033340  ICAO  ID;  EGCC 

LOCATION:  53“21'N,  02“16'W  ELEVATION  (FEET);  256  LST  -  GKT 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984  PERIOD:  VARIED 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (®F) 

EXTREME  MAX 

56 

58 

65 

73 

79 

83 

89 

88 

86 

77 

61 

58 

89 

MEAN  DLY  MAX 

43 

45 

48 

54 

60 

66 

68 

67 

63 

56 

49 

45 

55 

MEAN 

39 

40 

4r 

47 

53 

58 

61 

60 

56 

50 

44 

40 

49 

MEAN  DLY  MIN 

35 

35 

3t 

40 

45 

51 

54 

53 

49 

44 

39 

36 

43 

EXTREME  MIN 

0 

-11 

i. 

8 

19 

30 

31 

34 

29 

18 

12 

-4 

-11 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

10 

10 

5 

3 

1 

it 

it 

0 

# 

1 

5 

9 

44 

#  DAYS  T  0 

# 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

7,7 

5.0 

3.2 

3.3 

5.2 

5.6 

4.8 

7.3 

5.7 

6.8 

6.5 

6.0 

43. 

MEAN 

2.8 

2.3 

2.5 

2.0 

2.4 

2.7 

3.3 

3.8 

2.9 

3.6 

3.0 

3.4 

34. 

MINIMUM 

1.8 

0,1 

0.3 

0.9 

0.6 

0.1 

1.4 

1.1 

1.0 

0.3 

1.1 

0.4 

25. 

MAX  24  HR 

1.0 

1.0 

1.1 

1.1 

1.0 

1.2 

1.2 

1.3 

1.1 

1.4 

1.2 

1.0 

I.' 

DAYS  >  0.01 

* 

* 

* 

★ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

★ 

it 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

it 

it 

* 

it 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

it 

it 

it 

it 

* 

it 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

it 

* 

it 

it 

* 

it 

it 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

#  DAYS  >0.1 

it 

it 

* 

it 

* 

it 

it 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  y  1.5 

* 

it 

it 

* 

* 

* 

it 

it 

it 

* 

* 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (05  LST) 

86 

86 

84 

84 

83 

86 

87 

88 

89 

88 

86 

86 

86 

RH  (14  LST) 

78 

74 

67 

58 

57 

60 

61 

61 

65 

72 

75 

80 

67 

VAPOR  PRESS 

.21 

.21 

.22 

.23 

.28 

.35 

.40 

.41 

.36 

.31 

.25 

.22 

.29 

DEWPOINT 

35 

34 

^5 

37 

42 

48 

52 

52 

49 

44 

39 

36 

42 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT /KNOTS)  / 

99.95% 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

S 

S 

S 

WNW 

S 

W 

W 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

MEAN  SPEED 

10 

9 

10 

9 

9 

8 

7 

7 

9 

8 

9 

10 

9 

MAX  (PK  GSTS) 

68 

56 

51 

54 

43 

38 

41 

48 

48 

47 

59 

58 

68 

PRESSURE  ALT 

1550 

1600 

1300 

1050 

1050 

900 

800 

1150 

1350 

1300 

1350 

1550 

1600 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

#  DAYS  TSTMS 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

18 

#  DAYS  FOG 

5 

4 

3 

3 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

5 

5 

40 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

44  4 


REMARKS:  *  »  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE (S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  CLIMATIC  DATA  CARD 

3. 


7.  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(%  FREQ)  OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-^02  LST 

58 

55 

47 

39 

29 

32 

33 

35 

35 

39 

52 

56 

43 

03-05  LST 

56 

54 

48 

48 

37 

42 

41 

42 

38 

1^1 

50 

54 

46 

06-08  LST 

54 

58 

55 

50 

35 

39 

47 

43 

41 

44 

47 

56 

47 

09-11  LST 

56 

57 

52 

42 

28 

32 

38 

36 

35 

39 

45 

53 

43 

12-14  LST 

54 

49 

42 

29 

24 

25 

26 

23 

26 

37 

44 

49 

36 

15-17  LST 

54 

48 

35 

25 

18 

22 

21 

18 

20 

34 

45 

50 

32 

18-20  LST 

56 

53 

41 

27 

20 

22 

19 

21 

24 

38 

42 

50 

35 

21-23  LST 

56 

53 

45 

31 

24 

25 

27 

26 

30 

42 

48 

54 

38 

ALL  HOURS 

55 

54 

46 

36 

27 

30 

31 

31 

31 

40 

46 

53 

40 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

40 

40 

30 

25 

18 

19 

19 

25 

19 

28 

32 

36 

28 

03-05  LST 

38 

38 

30 

34 

26 

30 

27 

32 

23 

27 

31 

35 

31 

06-08  LST 

37 

42 

38 

38 

24 

25 

30 

33 

25 

31 

29 

35 

32 

09-11  LST 

39 

41 

32 

23 

12 

14 

19 

22 

20 

25 

29 

35 

26 

12-14  LST 

37 

32 

21 

10 

9 

9 

9 

10 

9 

20 

23 

34 

19 

15-17  LST 

38 

29 

17 

10 

7 

8 

8 

7 

6 

18 

22 

35 

17 

18-20  LST 

38 

35 

23 

13 

10 

9 

9 

11 

12 

24 

25 

35 

20 

21-23  LST 

39 

39 

26 

19 

14 

13 

15 

16 

15 

27 

32 

37 

24 

ALL  HOURS 

38 

37 

27 

21 

15 

16 

17 

19 

16 

25 

28 

35 

25 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

25 

22 

15 

15 

8 

10 

11 

14 

11 

18 

20 

23 

16 

03-05  LST 

24 

24 

16 

22 

15 

20 

18 

20 

14 

17 

19 

22 

19 

06-08  LST 

22 

29 

22 

24 

13 

16 

18 

21 

16 

21 

19 

24 

20 

09-11  LST 

26 

28 

17 

11 

4 

5 

9 

11 

9 

16 

18 

24 

15 

12-14  LST 

23 

18 

10 

4 

3 

4 

4 

6 

3 

11 

16 

22 

10 

15-17  LST 

25 

16 

9 

4 

3 

3 

4 

3 

2 

11 

14 

22 

10 

18-20  LST 

25 

20 

11 

6 

4 

4 

5 

6 

6 

13 

15 

23 

11 

21-23  LST 

25 

23 

12 

9 

7 

6 

8 

7 

8 

14 

19 

23 

13 

ALL  HOURS 

24 

23 

14 

12 

7 

9 

10 

11 

8 

15 

17 

23 

14 

10.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

3 

1 

3 

9 

9 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

03-05  LST 

3 

4 

1 

4 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

4 

2 

06-08  LST 

3 

5 

2 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

3 

09-11  LST 

5 

2 

1 

1 

0 

9 

9 

9 

1 

2 

3 

5 

2 

12-14  LST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

1 

2 

3 

1 

15-17  LST 

4 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

2 

4 

1 

18-20  LST 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

9 

9 

3 

3 

1 

21-23  LST 

4 

2 

9 

9 

9 

9 

1 

9 

1 

1 

4 

3 

1 

ALL  HOURS 

4 

2 

1 

1 

9 

9 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

2 

{ 


445 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  MANCHESTER  INTL,  UNITED  KINGDOM  STATIONS  0333A0  ICAO  ID:  C 

LOCATION:  53“21'N,  02“16'W  ELEVATION  (FEET):  256  LSI  =  ». 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984  PERIOD;  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

It 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

03-05  LST 

0 

# 

0 

0 

It 

// 

It 

# 

0 

0 

0 

0 

It 

06-08  LST 

// 

0 

0 

0 

It 

# 

It 

0 

0 

0 

0 

(.1 

It 

09-11  LST 

» 

0 

» 

0 

« 

1 

It 

0 

it 

0 

0 

c 

It 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

It 

1 

1 

# 

It 

It 

It 

0 

It 

15-17  LST 

0 

0 

# 

It 

1 

1 

1 

it 

0 

It 

0 

It 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

It 

c 

0 

It 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

It 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

It 

ALL  HOURS 

// 

// 

It 

It 

# 

1 

1 

// 

It 

It 

It 

Ir 

It 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  : 

DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

20 

18 

20 

13 

14 

13 

14 

13 

20 

20 

22 

24 

18 

03-05  LST 

22 

18 

19 

18 

14 

14 

16 

15 

20 

21 

70 

74 

13 

06-08  LST 

23 

18 

19 

17 

16 

18 

16 

15 

20 

20 

21 

2  i 

09-11  LST 

23 

21 

20 

15 

16 

16 

12 

14 

17 

20 

20 

22 

.  '> 

12-14  LST 

25 

19 

21 

13 

17 

16 

12 

15 

13 

23 

20 

21 

18 

15-17  LST 

22 

18 

22 

16 

19 

16 

13 

15 

17 

22 

2 : 

22 

19 

18-20  LST 

18 

17 

18 

15 

17 

13 

13 

15 

18 

21 

22 

17 

21-23  LST 

20 

20 

19 

12 

15 

12 

12 

12 

18 

20 

lO 

0  . 

ALL  HOURS 

22 

19 

20 

15 

16 

15 

13 

14 

18 

21 

20 

?3 

8 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

:  77, 

00-02  LST 

4 

4 

3 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

'J 

J. 

03-05  LST 

4 

4 

3 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

2 

06-08  LST 

4 

5 

3 

2 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

2 

09-11  LST 

5 

5 

3 

2 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

12-14  LST 

6 

4 

2 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

1 

3 

15-17  LST 

5 

4 

2 

1 

« 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

3 

1 

18-20  LST 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

4 

1 

21-23  LST 

2 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

1 

ALL  HOURS 

4 

4 

3 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

1 

4 

1 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

6 

6 

4 

1 

1 

# 

1 

3 

4 

6 

9 

,+ 

03-05  LST 

10 

4 

6 

4 

1 

1 

// 

It 

3 

4 

6 

9 

4 

06-08  LST 

10 

4 

6 

5 

2 

2 

1 

1 

4 

4 

6 

7 

4 

09-11  LST 

12 

7 

13 

8 

5 

3 

1 

2 

9 

8 

9 

11 

7 

12-14  LST 

13 

7 

16 

7 

6 

5 

3 

3 

10 

9 

11 

12 

9 

15-17  LST 

10 

7 

10 

7 

6 

2 

2 

3 

7 

7 

10 

9 

7 

18-20  LST 

10 

5 

7 

3 

3 

1 

1 

1 

5 

5 

7 

8 

5 

21-23  LST 

11 

6 

7 

3 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

6 

9 

4 

ALL  HOURS 

11 

6 

9 

5 

3 

2 

1 

1 

6 

6 

8 

9 

6 

44  6 


I 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  Ml  =•  STATUTE  MILES 

^  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS /YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING 

JAN 

AND/OR 

FEB 

VISIBILITY 

MAR  APR 

(CIG/VIS)  < 

MAY  JUN 

800/2 

JUL 

MI: 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

22 

20 

13 

15 

7 

9 

10 

12 

10 

17 

19 

21 

15 

03-05  LST 

21 

23 

14 

20 

13 

19 

16 

18 

13 

17 

18 

20 

18 

06-08  LST 

20 

27 

19 

21 

11 

14 

16 

19 

15 

20 

17 

21 

18 

09-11  LST 

23 

26 

15 

10 

3 

5 

8 

9 

8 

15 

17 

22 

13 

12-14  LST 

21 

15 

9 

3 

3 

3 

3 

5 

3 

9 

15 

20 

9 

15-17  LST 

24 

15 

8 

3 

2 

3 

4 

2 

2 

10 

14 

20 

9 

18-20  LST 

23 

18 

10 

5 

3 

3 

5 

5 

6 

12 

14 

20 

10 

21-23  LST 

22 

21 

11 

8 

6 

5 

7 

7 

7 

13 

18 

21 

12 

ALL  HOURS 

22 

21 

12 

11 

6 

8 

8 

10 

8 

14 

17 

21 

13 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  500/1.5  MI 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

11 

5 

7 

4 

5 

5 

5 

6 

9 

11 

15 

8 

03-05  LST 

14 

12 

8 

11 

8 

11 

11 

10 

8 

8 

11 

13 

10 

06-08  LST 

13 

16 

10 

14 

5 

8 

9 

12 

10 

12 

11 

15 

11 

09-11  LST 

15 

15 

8 

5 

1 

2 

4 

4 

4 

8 

12 

15 

8 

12-14  LST 

15 

10 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

8 

13 

5 

15-17  LST 

15 

9 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

8 

14 

5 

18-20  LST 

14 

9 

4 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

5 

9 

13 

6 

21-23  LST 

14 

9 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

6 

10 

13 

6 

ALL  HOURS 

14 

11 

6 

6 

3 

4 

5 

5 

5 

7 

10 

14 

7 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  300/1  MI: 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

7 

6 

3 

4 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

5 

8 

4 

03-05  LST 

8 

8 

3 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

7 

5 

06-08  LST 

7 

8 

5 

6 

2 

2 

3 

4 

5 

5 

6 

8 

5 

09-11  LST 

9 

5 

2 

2 

It 

It 

1 

1 

2 

4 

4 

8 

3 

12-14  LST 

7 

3 

# 

It 

It 

0 

It 

1 

# 

2 

2 

6 

2 

15-17  LST 

7 

3 

// 

0 

0 

It 

It 

# 

# 

1 

4 

7 

2 

18-20  LST 

8 

2 

It 

It 

0 

It 

1 

# 

1 

1 

4 

7 

2 

21-23  LST 

7 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

6 

7 

3 

ALL  HOURS 

8 

5 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

5 

7 

3 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  100/0.25  Ml: 

FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

2 

It 

1 

It 

0 

It 

# 

1 

1 

1 

3 

1 

03-05  LST 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

06-08  LST 

2 

4 

1 

2 

It 

It 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

09-11  LST 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

It 

It 

1 

2 

3 

1 

12-14  LST 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

It 

2 

2 

1 

15-17  LST 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

18-20  LST 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

21-23  LST 

2 

# 

0 

It 

It 

0 

0 

# 

It 

It 

2 

2 

1 

ALL  HOURS 

2 

1 

It 

1 

It 

It 

It 

# 

1 

2 

2 

1 

I 


4  4  7 


£6UN 


MCPARCO  tY: 

iPPK 


UUPiTAC  STATIOM  NAMI  : 

198  4  LOCATION 


•*tlOCNHALL  RAF  UR 
K5?  22  €*'00  29 


KRIOO:  SO'NOV  63 

iLfY  :  32  ft 


SW  LT«S: 

me  mt 


035771 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 

ME 

P  A 

R  L 

E  T 

S  1 

S  T 

U  U 

R  0 
t  f 

(RT) 

nvM 

unos 

c  c 

MEAN  IM«MR  or  OATS  OCCMMMCE  OP  \ 

RELATIVE 

humioitt 

(«) 

LST 

Q4  13 

P 

V  5 

A  7 

M 

E 

[•NM«I 

OS* 

RT 

<•*» 

RRCCtR 

(IN) 

SMOVRALL 

(IN) 

T 

N  S 

U  T 

N  0 
0  R 

I  M 
R  S 

ROE 

* 

1 

• 

T 

< 

7  Ml 

TiMRtRATUM 

(•Rl 

« 

0 

M 

H 

_ 

TtMfl 

.  • 

} 

' 

ECIRITA 

SNO 

Rn.6 

SREEO 

EO  V 
AU  E 
NO* 

MnlLa 

m  1 U 

nON  (IN) 

MtAN 

f XTREME 

MONTHL1 

MAX 

34 

HRS 

MOM 

'HLT 

MAX 

24 

HRS 

BMC1M 

(U  rt; 

MEAN 

(RTl 

MAX 

(XT) 

•• 

> 

•.El 

> 

•.§ 

> 

•.1 

> 

l.s 

> 

75 

> 

70 

< 

32 

■< 

30 

_ BA 

MAI 

MfH 

MON¬ 

THLY 

MAX 

MIH 

MEAN 

MAX 

MIN 

MEAN 

MAX 

JAH 

43 

34 

’9 

59 

5 

1.8 

3.7 

.4 

1.4 

2 

11 

8 

79 

74 

.20 

34 

1250 

sw 

9 

65 

6 

15 

■ 

k 

1 

i 

TS 

“rr 

“IT 

"Tl 

“T 

45 

34 

40 

62 

1  1 

1.5 

3.5 

.1 

1.  3 

2 

14 

7 

80 

72 

•  19 

33 

1250 

E 

8 

56 

9 

12 

i 

2 

a 

I 

15 

0 

0 

11 

5 

MAR 

-sa 
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77 
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— 
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_ 

1 

6 

s 

BO 
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14 
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1 

1 

i 

14 

• 

R 

T 
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47 
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24 

1.5 
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1.1 

1 

2 

2 

79 

59 

•  22 

37 

850 

N 

8 

54 

8 

13 

• 

• 

• 

1 

it 

1 

~T 

“H 

~r 

MAT 

61 

45 

53 

83 

30 

2.0 

4 . 5 

.1 

2.  3 

1 

• 

• 

52 

57 

.28 

43 

800 

N 

6 

44 

7 

13 

1 

0 

0 

3 

12 

1 

4 

• 

0 

h7 

*^0 

5T 

95 

31 

2.1 

4.5 

1 

1.6 

j 

1 

64 

-5i_ 

.35 

49 

550 

sw 

7 

38 

6 

1 1 

1 

0 

0 

3 

11 

4 

10 

• 

0 
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7: 

54 

62 

43 

40 

2.0 

4.2 

.4 

2.2 

f 

0 

08 

S3 

57 

.39 

52 

550 

w 

7 

45 

9 

12 

1 

0 

0 

3 

li 

6 

i6 
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“T 

*uc 

72 
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62 

93 

41 

2.0 

5 . 2 

.  3 

1.8 

f 

0 

0 

84 

57 
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52 
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6 

42 

7 
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1 
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a 

0 
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87 

28 

2.0 

S.Q 
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p 
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.1 
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1 

1 

t 
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67 
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49 
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"X 
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39 

44 

67 

17 

2.2 

5.2 

.6 

1 . 4 

7 

7 

81 

74 
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39 
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sw 

9 

55 
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15 
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17 
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3 
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?.  3 

• 
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8  1 
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sw 

6 

66 

8 
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8 

7 

■ 

16 
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21 

54 

4^ 

26 

fTt 

—U 
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31 

_ LI 
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JJL 
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10 

24 

7 

31 

31 

30 

30 

so 

3C 

32 

32 

32 

32 

klMAKRA  BUSSHO  POR: 


HOURLY  OBS:  CEJC  73  -  NOV  83 

DAILY  (»S;  JUL  50  -  SEP  54,  AUG  56  -  NOV  83 


UoTE  ■  DATA  NOT  AVAILAIIE 

«  AMTS  <  UNITS  SHOWN  IR  HEADING  ^ 

IMrAHTANf om  MA. WKDi  1  .  CAL.  C.TA  %  ALVG.  DAH.  SH 

lASCO  ON  < 

(UUII0NTN8  1 

CAV  rREQ(4> 

HRS  LST 

REI 

MAR 

ARR 

MAY 

AM 

MIL 

AUG 

StR 

OCT 

NOV 

DEC 

AMM 

m 

M.oi 

40 

47 

74 

29 

18 

ZJ 

?D 

?b 

?D 

11 

11 

8U 

JU 

03-OS 

4Q 

48 

78 

38 

21 

33 

so 

39 

29 

34 

S3 

43 

36 

CEILIHC  LEU 

04>08 

43 

52 

45 

4C 

26 

30 

28 

36 

35 

38 

36 

42 

38 

TNAM  MM  RT 

09. n 

40 

^1 

42 

35 

23 

21 

25 

23 

24 

30 

33 

41 

32 

AMO^OR  VISIOtLITY 

12-14 

!6 

43 

41 

26 

16 

14 

16 

17 

20 

24 

32 

39 

27 

LESS  THAN  3  Ml 

15-17 

37 

41 

74 

19 

12 

11 

11 

I? 

12 

20 

31 

39 

23 

11-20 

38 

44 

29 

19 

10 

10 

11 

12 

U 

23 

28 

37 

23 

21-23 

*6 

44 

32 

22 

11 

16 

16 

13 

16 

27 

SO 

39 

25 

ALL  HRS 

’9 

46 

37 

29 

18 

?5  1 

?D 

BMfl 

51 

Btfl 

55 

8D 

- 77“ 

lU 

00-02 

iBHiB 

■■■K  91 

13 

14 

73 

^2 

27 

59 

03-05 

B1 

24 

21 

26 

20 

24 

22. 

27 

25 

CflLW«  LESS 

06-08 

Bl 

71 

•»8 

20 

21 

21 

31 

25 

28 

27 

THAN  I SQO  r  T 

09-11 

26 

1  5 

10 

1* 

22 

24 

28 

20 

ANO/OE  VIStOILITT 

12-U 

Warn 

19 

^^BBB 

13 

20 

25 

14 

LESS  THAN  3  Ml 

15-17 

26 

14 

10 

20 

25 

1? 

11-20 

25 

16 

^^BIB 

14 

17 

22 

21-23 

26 

19 

^^^BB 

18 

19 

24 

ALL  HRS 

?4 

Si 

21 

IS 

12 

_ 1 

10 

15 

13 

19 

21 

26 

18 

10 

00-02 

15 

■■ml 

15 

10 

mn^n 

bi^^bi 

^■BB 

^^B^B 

18 

16 

13 

03-05 

16 

17 

16 

19 

14 

16 

17 

18 

CtILM  Lf  U 

06-00 

17 

23 

19 

14 

20 

19 

18 

19 

09-11 

19 

30 

16 

16 

19 

13 

AMO/OR  VtSIOILITT 

12-14 

16 

1  7 

10 

I 

^^^BB 

12 

16 

6 

LESS  THAN  I  M 

15-17 

15 

IS 

7 

12 

17 

7 

11-20 

13 

16 

3 

^^^BB 

7 

12 

15 

8 

21-23 

14 

16 

11 

^^^BB 

1 1 

14 

16 

9 

ALL  HRS 

16 

22 

14 

^■1 

^BB 

15 

IT 

12 

i& 

00-02 

BilQI 

2 

1 

■ 

1 

3 

1 

5 

5 

6 

3 

03-05 

4 

2 

2 

3 

e 

4 

7 

6 

4 

5 

CEILMCLESS 

04-08 

1 

2 

5 

5 

6 

6 

5 

4 

TNAM  MO  RT 

09-11 

0 

• 

• 

• 

1 

2 

4 

5 

2 

AMO/OR  VISIOILITT 

12-14 

3 

0 

0 

0 

• 

1 

3 

3 

1 

LESS  TNAM  1/2  Ml 

15-17 

0 

0 

0 

0 

0 

• 

2 

2 

1 

18-20 

^^BB 

0 

f 

0 

0 

I 

1 

1 

2 

4 

1 

21-23 

1 

0 

8 

1 

Q 

1 

4 

6 

2 

ALL  HRS 

■■ 

19B 

^■1 

1 

• 

1 

2 

1 

3 

4 

4 

! 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  MILDENHALL  RAF,  UK 
LOCATION:  52»22'N,  0‘>29'E 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986 


STATION  #:  035771  ICAO  ID:  EGUN 

ELEVATION  (FEET):  32  LST  =  GMT 

PERIOD:  JAN  73  "  NOV  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY 

OF  OCCURRENCE 

:  {% 

FREQ) 

OF  THUNDERSTORMS: 

• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

if 

if 

0 

0 

0 

if 

03-05 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

if 

if 

if 

0 

0 

if 

if 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

if 

if 

0 

if 

0 

0 

if 

12-14 

LST 

0 

0 

// 

0 

1 

2 

1 

if 

if 

•  if 

0 

0 

if 

15-17 

LST 

0 

# 

# 

/> 

1 

2 

1 

1 

1 

if 

0 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

if 

0 

0 

0 

# 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

if 

if 

if 

if 

if 

0 

if 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

1 

1 

if 

if 

if 

if 

if 

if 

2.  ? 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

- 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

12 

1  1 

14 

9 

11 

9 

5 

7 

1 1 

13 

1  0 

1 1 

10 

03-05 

LST 

13 

1 1 

14 

12 

10 

10 

8 

8 

1 1 

12 

12 

13 

1 1 

06-08 

LST 

14 

10 

15 

14 

10 

9 

8 

8 

10 

1  2 

15 

13 

1  1 

09-1 1 

LST 

12 

10 

17 

13 

9 

7 

8 

8 

9 

1  4 

16 

13 

1  1 

12-14 

LST 

1  2 

12 

18 

13  - 

13 

9 

8 

8 

9 

.  13 

14 

1 1 

1  2 

15-17 

LST 

14 

15 

18 

13 

14 

10 

8 

10 

10 

16 

15 

1 1 

14 

18-20 

LST  • 

1 1 

14 

18 

12 

10 

8 

7 

7 

9 

15 

1 1 

1 1 

1 1 

21-23 

LST 

10 

12 

16 

9 

11 

9 

7 

7 

9 

13 

•  10 

1 1 

10 

ALL  HOURS 

1  2 

12 

16 

12 

1 1 

9 

7 

8  . 

10 

14 

13 

1  2 

1 1 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

03-05 

LST 

2 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

06-08 

LST 

3 

3 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

09-1 1 

LST 

4 

4 

3 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

if 

1 

2 

1 

12-14 

LST 

5 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

1 

15-17 

LST 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

1 

18-20 

LST 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

1 

21-23 

LST 

2 

3 

1 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

1 

ALL  HOURS 

3 

3 

1 

1 

» 

0 

0 

0 

if 

1 

2 

1 

4.  $ 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25 

.  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

2 

5 

1 

# 

0 

0 

2 

1 

3 

3 

2 

03-05 

LST 

4 

2 

3 

1 

» 

0 

if 

2 

1 

4 

3 

2 

06-08 

LST 

5 

2 

3 

2 

» 

» 

if 

if 

2 

2 

4 

4 

2 

09-1 1 

LST 

7 

3 

8 

5 

2 

if 

if 

4 

4 

3 

5 

4 

12-14 

LST 

9 

3 

1 1 

5 

5 

1 

1 

1 

5 

5 

4 

8 

5 

15-17 

LST 

6 

3 

7 

4 

3 

1 

1 

1 

4 

2 

3 

4 

3 

18-20 

LST 

5 

2 

3 

1 

2 

# 

if 

if 

2 

1 

4 

4 

2 

21-23 

LST 

3 

2 

4 

1 

// 

// 

0 

0 

2 

1 

4 

4 

2 

ALL  HOURS 

5 

2 

6 

2 

2 

if 

if 

if 

3 

2 

4 

4 

3 

I 


44  9 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =■  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2h  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  “  NOV  83 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

15 

21 

13 

7 

8 

8 

6 

10 

8 

15 

13 

16 

12 

03-05 

LST 

16 

25 

13 

13 

13 

18 

12 

23 

13 

18 

14 

16 

16 

06-08 

LST 

17 

27 

20 

15 

10 

12 

12 

21 

19 

24 

17 

17 

18 

09-11 

LST 

20 

27 

14 

7 

3 

3 

4 

5 

8 

15 

15 

18 

11 

12-1  if 

LST 

17 

15 

7 

3 

1 

1 

1 

2 

3 

6 

10 

16 

7 

15-17 

LST 

14 

13 

5 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

5 

9 

15 

6 

18-20 

LST 

13 

15 

6 

3 

2 

2 

1 

3 

3 

8 

10 

13 

6 

21-23 

LST 

13 

14 

7 

4 

4 

3 

2 

4 

4 

1 1 

12 

14 

8 

ALL  HOURS 

16 

20 

11 

7 

5 

6 

5 

9 

7 

13 

13 

16 

10 

6.  % 

FREQ 

OF 

'CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

14 

4 

4 

4 

3 

3 

6 

4 

10 

9 

10 

7 

03-05 

LST 

1 1 

17 

7 

9 

9 

11 

8 

16 

9 

13 

10 

11 

11 

06-08 

LST 

11 

17 

12 

9 

7 

6 

7 

14 

14 

18 

12 

12 

12 

09-11 

LST 

13 

18 

7 

4 

1 

2 

2 

2 

4 

10 

1 1 

12 

7 

12-1  if 

LST 

9 

8 

2 

# 

1 

1 

# 

# 

2 

3 

7 

1 1 

4 

15-17 

LST 

9 

8 

2 

1 

1  . 

1 

# 

1 

1 

2 

6 

9 

3 

18-20 

LST 

8 

9 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

3 

7 

9 

3 

21-23 

LST 

8 

8 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

8  ■ 

11 

4 

ALL  HOURS 

10. 

12 

5 

4 

3 

3 

3 

5 

5 

8 

9 

10 

6 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

9 

3 

2 

2 

1 

1 

4 

2 

8 

6 

8 

4 

03-05 

LST 

7 

10 

4 

5 

4 

6 

5 

11 

6 

10 

7 

6 

7 

06-08 

LST 

6 

11 

8 

5 

3 

3 

4 

10 

9 

11 

8 

7 

7 

09-11 

LST 

8 

1 1 

4 

2 

# 

1 

# 

# 

2 

6 

7 

7 

4 

12-1  4 

LST 

6 

4 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

2 

5 

6 

2 

15-17 

Lsr 

6 

4 

# 

0 

0 

# 

» 

1 

4 

5 

2 

18-20 

LST 

5 

2 

# 

0 

# 

# 

# 

1 

# 

1 

4 

6 

2 

21-23 

LST 

5 

5 

1 

# 

// 

# 

1 

1 

1 

4 

5 

8 

2 

ALL  HOURS 

6 

7 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

5 

6 

7 

4 

oo 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

3 

1 

1 

0 

0 

# 

1 

1 

4 

2 

3 

1 

03-05 

LST 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

4 

3 

4 

4 

2 

2 

06-08 

LST 

2 

4 

2 

1 

1 

# 

1 

4 

4 

5 

3 

2 

2 

09-1 1 

LST 

2 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

2 

1 

1  2-1  4 

LST 

1 

1 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

# 

15-17 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

18-20 

LST 

1 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

// 

f|i 

1 

1 

3 

1 

21-23 

LST 

1 

1 

» 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

2 

2 

3 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

1 

# 

# 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

450 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  ODIHAM,  UK  STATION  #;  037610  ICAO  ID:  EGVO 

LOCATION:  51°15'N,  000°57'W  ELEVATION  (FEET):  403  LST  =  GMT 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  DECMEBER  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

55 

68 

63 

70 

81 

91 

91 

91 

84 

75 

63 

59 

91 

MEAN  DLY  MAX 

43 

44 

48 

53 

59 

66 

69 

69 

64 

56 

49 

45 

56 

MEAN 

39 

40 

43 

46 

52 

58 

62 

62 

58 

50 

45 

41 

50 

MEAN  DLY  MIN 

36 

36 

38 

40 

46 

51 

55 

55 

51 

45 

41 

37 

45 

EXTREME  MIN 

7 

19 

24 

28 

30 

41 

44 

43 

36 

32 

25 

16 

7 

#  DAYS  >90 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

# 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

it  DAYS  <  32 

8 

8 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

if 

4 

6 

33 

?;  DAYS  <  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

-A* 

* 

Vr 

A 

"Jv 

A 

A 

* 

A 

A 

MEAN 

3.24 

1.92 

1.67 

1.90 

2.12 

1.76 

2.25 

1.97 

2.22 

2.33 

3.31 

3.12 

27. 

MINIMUM 

'ic 

-A- 

* 

•A 

* 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

MAX  24  HR 

* 

-V 

■A 

* 

v 

A 

jfj. 

A 

vV 

if  DAYS  >0.01 

9 

5 

5 

7 

6 

5 

7 

6 

6 

7 

9 

9 

7 

if  DAYS  >0.5 

* 

* 

* 

-A- 

A 

A 

* 

* 

* 

A 

A 

3 .  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

'V 

*/V 

“V 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A' 

MAXIMUM 

-V 

“A* 

* 

A 

A 

* 

A 

JU 

A 

A 

A 

Vr 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

A 

A* 

A 

A 

A' 

Vi* 

* 

A 

if  DAYS  >0.1 

* 

* 

* 

* 

A 

A 

•v 

* 

* 

A 

A 

vr 

A 

if  DAYS  >1.5 

* 

■A 

.4. 

A 

A 

A 

A 

A- 

A 

* 

* 

A- 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(%)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

89 

91 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

92 

93 

89 

90 

90 

RH  (15  LST) 

81 

78 

70 

61 

58 

60 

60 

59 

64 

73 

77 

81 

68 

VAPOR  PRESS 

.22 

.22 

.23 

.24 

.30 

.37 

.41 

.43 

.39 

.33 

.27 

.23 

.31 

DEWPOINT 

36 

36 

37 

38 

44 

50 

53 

54 

51 

46 

41 

37 

44 

5.  SLTLFACE  WINDS  (16 

PT/ KNOTS) 

/  99.95%  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

W 

S 

SW 

N 

SW 

SW 

W 

SW 

SW 

SW 

SW 

W 

SW 

MEAN  SPEED 

10 

10 

11 

9 

9 

8 

8 

7 

9 

8 

10 

10 

9 

MAX  (PK  GSTS) 

53 

62 

46 

38 

A 

A 

53 

43 

44 

47 

62 

PRESSURE  ALT 

1400  1300 

1400 

1000 

900 

900 

800 

850 

1050 

1350 

1250 

1550 

1550 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

it  DAYS  TSTMS 

it 

0 

1 

it 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

# 

if 

10 

if  DAYS  FOG 

6 

6 

4 

3 

3 

4 

1 

5 

5 

6 

5 

6 

54 

) 


REMARKS: 


*  =  DATA  NOT  AVAILABLE  if  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  C  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

54 

67 

57 

51 

39 

36 

37 

46 

47 

'49 

49 

50 

48 

03-05  LST 

55 

65 

51 

42 

34 

32 

32 

31 

39 

41 

45 

48 

42 

06-08  LST 

52 

61 

46 

30 

21 

21 

19 

18 

26 

33 

41 

45 

34 

09-11  LST 

48 

50 

38 

23 

16 

17 

14 

17 

16 

27 

40 

43 

29 

12-14  LST 

43 

52 

38 

19 

15 

18 

11 

15 

17 

29 

33 

46 

27 

15-17  LST 

47 

57 

36 

26 

23 

25 

16 

20 

24 

29 

40 

49 

31 

18-20  LST 

54 

63 

47 

37 

32 

29 

28 

31 

36 

44 

40 

49 

40 

21-23  LST 

52 

66 

53 

46 

42 

36 

38 

44 

43 

49 

42 

53 

47 

ALL  HOURS 

51 

61 

46 

35 

28 

27 

25 

28 

32 

38 

41 

48 

38 

8 .  %  FREQ 

OF  CIG/VIS 

;  <  : 

1500/3 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

40 

56 

47 

41 

31 

27 

29 

39 

40 

44 

37 

41 

39 

03-05  LST 

40 

51 

39 

26 

19 

18 

17 

21 

27 

33 

33 

38 

30 

06-08  LST 

36 

41 

27 

12 

10 

11 

8 

10 

12 

20 

26 

35 

20 

09-11  LST 

32 

33 

20 

11 

8 

10 

6 

“T 

/ 

9 

17 

25 

29 

17 

12-14  LST 

27 

39 

26 

12 

10 

12 

5 

10 

13 

20 

24 

34 

19 

15-17  LST 

34 

45 

27 

18 

15 

17 

10 

15 

20 

22 

27 

41 

23 

18-20  LST 

40 

52 

38 

27 

26 

33 

20 

27 

32 

35 

29 

40 

32 

21-23  LST 

38 

56 

44 

37 

35 

30 

32 

40 

37 

41 

33 

42 

39 

ALL  HOURS 

36 

47 

34 

24 

19 

18 

16 

21 

24 

30 

30 

37 

28 

9 .  %  FREQ 

OF  CIG/VIS 

:  <  ; 

1000/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

29 

44 

35 

29 

21 

20 

18 

27 

28 

32 

28 

31 

28 

03-05  LST 

28 

41 

27 

15 

11 

11 

10 

12 

17 

22 

25 

28 

20 

06-08  LST 

24 

30 

17 

7 

5 

6 

4 

5 

5 

12 

18 

23 

13 

09-11  LST 

21 

20 

12 

6 

5 

5 

3 

5 

4 

10 

15 

19 

10 

12-14  LST 

17 

23 

14 

6 

6 

8 

2 

5 

7 

11 

15 

25 

11 

15-17  LST 

22 

29 

17 

10 

10 

12 

5 

9 

12 

15 

17 

31 

15 

18-20  LST 

29 

39 

29 

18 

19 

18 

10 

19 

22 

27 

21 

31 

23 

21-23  LST 

27 

43 

34 

26 

27 

24 

22 

30 

29 

33 

23 

32 

29 

ALL  HOURS 

25 

34 

24 

15 

13 

13 

10 

14 

16 

21 

20 

27 

19 

10.  %  FREQ 

!  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

,5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUl. 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

A.NN 

00-02  LST 

8 

15 

8 

5 

3 

3 

1 

4 

8 

11 

7 

14 

7 

03-05  LST 

7 

9 

3 

2 

// 

1 

1 

1 

1 

4 

6 

9 

3 

06-08  LST 

3 

4 

1 

0 

Jt 

it 

if 

0 

0 

if 

3 

7 

1 

09-11  LST 

2 

3 

1 

* 

if 

0 

0 

0 

0 

if 

2 

4 

1 

12-14  LST 

J 

J 

1 

1 

0 

il 

« 

7/ 

1 

if 

2 

3 

6 

1 

15-17  LST 

5 

4 

2 

1 

1 

0 

If 

1 

1 

3 

5 

8 

2 

18-20  LST 

7 

6 

3 

1 

3 

o 

4. 

if 

2 

4 

6 

6 

10 

4 

21-23  LST 

8 

8 

5 

4 

5 

7 

2 

6 

8 

8 

8 

12 

7 

ALL  HOURS 

6 

6 

3 

2 

2 

2 

] 

3 

4 

5 

0 

3 

I 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


V. 


STATION:  ODIHAM,  UK  STATION  #:  037610  ICAO  ID:  EGVO 

LOCATION:  51°15'N,  000°57'W  ELEVATION  (FEET):  403  LST  =  GMT 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECO  DECEMBER  1983  PERIOD:  JANUARY  1973  -  DECEMBER  1982 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

if 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

f/ 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

it 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

V 

12-14  LST 

0 

0 

# 

# 

0 

15-17  LST 

0 

0 

# 

it 

18-20  LST 

0 

0 

0 

it 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

// 

ft 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

21 

14 

21 

11 

15 

03-05  LST 

17 

17 

22 

12 

15 

06-08  LST 

15 

18 

26 

17 

16 

09-11  LST 

16 

20 

25 

17 

16 

12-14  LST 

19 

22 

27 

15 

18 

15-17  LST 

19 

21 

26 

15 

16 

18-20  LST 

14 

19 

31 

12 

15 

21-23  LST 

20 

14 

23 

11 

16 

ALL  HOURS 

17 

19 

25 

14 

16 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

2 

6 

3 

1 

# 

03-05  LST 

3 

5 

3 

1 

0 

06-08  LST 

4 

4 

3 

1 

0 

09-11  LST 

5 

4 

3 

1 

0 

12-14  LST 

4 

4 

4 

1 

it 

15-17  LST 

4 

3 

4 

2 

it 

18-20  LST 

3 

3 

2 

1 

it 

21-23  LST 

3 

6 

2 

# 

0 

ALL  HOURS 

4 

4 

3 

1 

it 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

1 

1 

2 

# 

0 

03-05  LST 

2 

1 

1 

// 

0 

06-08  LST 

1 

1 

1 

1 

0 

09-11  LST 

2 

1 

1 

# 

it 

12-14  LST 

3 

1 

1 

# 

it 

15-17  LST 

2 

1 

1 

0 

it 

18-20  LST 

1 

// 

1 

0 

0 

21-23  LST 

1 

0 

1 

0 

0 

ALL  HOURS 

2 

1 

1 

// 

it 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

it 

0 

1 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

if 

0 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

r- 

it 

it 

ii 

0 

it 

it 

0 

it 

1 

it 

it 

it 

0 

it 

0 

it 

1 

1 

1 

0 

it 

0 

0 

it 

it 

1 

1 

0 

0 

0 

It 

it 

It 

0 

it 

1 

0 

0 

0 

Ji 

ir 

it 

1 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

11 

6 

10 

12 

16 

15 

22 

15 

12 

10 

11 

16 

17 

18 

19 

16 

14 

12 

12 

15 

18 

21 

22 

17 

14 

10 

11 

15 

18 

21 

20 

17 

14 

10 

8 

13 

18 

19 

20 

17 

12 

9 

11 

14 

20 

21 

16 

17 

14 

8 

12 

13 

18 

17 

20 

16 

10 

5 

9 

12 

16 

16 

22 

15 

13 

9 

11 

14 

18 

19 

20 

16 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

(INCLUDING 

GUSTS) 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

it 

0 

it 

1 

it 

it 

0 

it 

it 

it 

it 

it 

1 

ft 

it 

it 

it 

1 

it 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

it 

1 

n 

1 

0 

0 

0 

1 

it 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

ft 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

it 

it 

0 

2 

ft 

it 

it 

it 

1 

it 

1 

1 

1 

453 


REMARKS;  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  §=  0.0  <  %  <  Q.b,  MI=  STATUTE  MILES 


SOURCE(S):  1.  USAEETAC  DATSAV  FOR  JANUARY  1973 

2. 

3. 


DECMBER  1982 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

'  (CIG/VIS) 

<  800/2 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

CO-02 

LST 

27 

41 

32 

24 

18 

17 

16 

25 

26 

30 

24 

29 

25 

03-05 

LST 

24 

35 

22 

10 

8 

8 

8 

9 

12 

20 

22 

25 

17 

06-08 

LST 

19 

24 

12 

6 

3 

5 

3 

3 

4 

8 

13 

18 

10 

09-11 

LST 

18 

17 

9 

4 

3 

4 

2 

3 

3 

7 

10 

16 

8 

12-14 

LST 

14 

20 

11 

5 

5 

7 

2 

4 

6 

9 

12 

20 

9 

15-17 

LST 

19 

25 

16 

8 

9 

11 

5 

8 

10 

12 

16 

27 

13 

18-20 

LST 

27 

36 

26 

15 

16 

16 

8 

17 

19 

24 

19 

29 

21 

21-23 

LST 

24 

38 

30 

21 

25 

21 

18 

27 

26 

30 

20 

30 

26 

ALL  HOUHS 

22 

30 

20 

12 

11 

11 

8 

12 

13 

18 

17 

24 

16 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1.5 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

20 

30 

21 

14 

12 

11 

9 

17 

17 

21 

18 

23 

18 

03-05 

LST 

17 

26 

14 

6 

4 

5 

3 

5 

7 

12 

14 

17 

11 

06-08 

LST 

13 

16 

6 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

8 

13 

6 

09-11 

LST 

11 

11 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

6 

10 

4 

12-14 

LST 

8 

12 

6 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

5 

6 

14 

5 

15-17 

LST 

13 

16 

10 

4 

5 

3 

1 

4 

4 

9 

10 

15 

7 

18-20 

LST 

18 

21 

16 

8 

9 

10 

4 

8 

13 

16 

11 

20 

13 

21-23 

LST 

17 

24 

20 

12 

16 

14 

9 

18 

17 

21 

16 

22 

17 

ALL  HOURS 

15 

20 

12 

7 

7 

6 

4 

7 

8 

12 

11 

17 

10 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  : 

300/1  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

13 

21 

12 

8 

6 

6 

3 

11 

12 

14 

13 

17 

11 

03-05 

LST 

11 

17 

5 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

7 

8 

12 

6 

06-08 

LST 

6 

9 

2 

1 

1 

7/ 

it 

it 

it 

1 

5 

9 

3 

09-11 

LST 

6 

6 

2 

it 

1 

7/ 

it 

0 

0 

1 

4 

7 

2 

12-14 

LST 

4 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

it 

4 

5 

8 

3 

15-17 

LST 

7 

7 

3 

1 

2 

1 

it 

2 

2 

3 

7 

10 

3 

18-20 

LST 

11 

10 

8 

3 

5 

5 

1 

4 

6 

9 

9 

14 

7 

21-23 

LST 

12 

14 

11 

6 

9 

9 

3 

10 

11 

12 

10 

16 

10 

ALL  HOURS 

9 

12 

6 

3 

3 

3 

1 

4 

4 

7 

8 

12 

6 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

< 

100/0.25 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

10 

4 

3 

2 

2 

1 

2 

5 

8 

4 

10 

4 

03-05 

LST 

5 

4 

2 

1 

// 

0 

0 

it 

1 

3 

4 

5 

2 

06-08 

LST 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

1 

09-11 

LST 

1 

I 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

1 

4 

1 

12-14 

LST 

2 

1 

1 

0 

// 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

4 

1 

15-17 

LST 

4 

2 

1 

1 

it 

0 

0 

1 

1 

1 

3 

5 

1 

18-20 

LST 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

it 

1 

2 

3 

3 

7 

2 

21-23 

LST 

5 

6 

1 

2 

2 

3 

1 

3 

4 

6 

5 

9 

4 

ALL  HOURS 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

it 

1 

2 

3 

3 

6 

2 

454 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  PRESTWICK,  SCOTLAND 
LOCATION:  55“30'N,  04’35'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 


STATIONS  #:  031350 

ELEVATION  (FEET):  66 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  6GPK 
LST  -  GMT 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

(°F) 

EXTREME  MAX 

56 

53 

59 

68 

77 

82 

89 

86 

71 

69 

61 

57 

89 

MEAN  DLY  MAX 

43 

43 

47 

51 

57 

61 

65 

64 

59 

54 

48 

44 

53 

MEAN 

39 

39 

41 

45 

50 

55 

58 

58 

54 

49 

44 

40 

48 

MEAN  DLY  MIN 

35 

34 

36 

38 

42 

48 

51 

51 

48 

43 

39 

35 

42 

EXTREME  MIN 

8 

14 

23 

24 

27 

33 

39 

32 

30 

26 

19 

12 

8 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

DAYS  T  32 

12 

12 

9 

7 

2 

1 

# 

# 

1 

3 

7 

11 

65 

#  DAYS  T  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

8.2 

7.8 

6.3 

4.4 

5.8 

5.1 

6.0 

7.6 

7.1 

9.6 

10.4 

11.8 

60.0 

MEAN 

4.7 

3.5 

3.1 

2.4 

2.6 

2.6 

3.2 

3.9 

3.6 

4.8 

4.9 

5.6 

44.9 

MINIMUM 

2.2 

0.1 

0.8 

0.4 

0.7 

0.6 

0.9 

1.6 

1.2 

1.5 

1.0 

1.5 

32.9 

MAX  24  HR 

1.5 

1.8 

1.9 

1.5 

1.2 

2.7 

1.2 

1.3 

1.9 

2.0 

1.7 

2.0 

2.7 

#  DAYS  >  0.01 

23 

16 

15 

15 

15 

15 

18 

20 

19 

21 

19 

22 

218 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

it 

* 

* 

* 

* 

it 

* 

* 

it 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

4r 

it 

* 

* 

* 

it 

* 

it 

it 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >0.1 

it 

it 

* 

* 

* 

it 

* 

it 

it 

* 

* 

* 

■k 

#  DAYS  T  1.5 

it 

it 

it 

★ 

* 

* 

* 

it 

it 

* 

* 

* 

k 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

(Z)  /  VAPOR  PRESSURE 

;  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (°F) 

RH  (05  LST) 

88 

88 

88 

88 

89 

90 

91 

92 

90 

89 

87 

88 

89 

RH  (14  LST) 

82 

75 

72 

65 

63 

67 

70 

70 

74 

75 

79 

83 

73 

VAPOR  PRESS 

.22 

.21 

.22 

.24 

.28 

.35 

.40 

.40 

.36 

.30 

.25 

.23 

.29 

DEWPOINT 

36 

34 

36 

38 

42 

48 

52 

52 

49 

44 

40 

36 

42 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95Z 

HIGHEST  PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

W 

E 

S 

W 

W 

W 

W 

W 

W 

S 

W 

W 

W 

MEAN  SPEED 

12 

10 

11 

9 

9 

9 

8 

8 

10 

10 

12 

11 

10 

MAX  (PK  GSTS) 

71 

66 

64 

53 

51 

46 

41 

49 

55 

60 

65 

72 

72 

PRESSURE  ALT 

1250 

1400 

1300 

1100 

1050 

1100 

800 

900 

1200 

1150 

1450 

1750 

1750 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS 

/  FOG 

CLD  COVER 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

#  DAYS  TSTMS 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

19 

#  DAYS  FOG 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

22 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

455 


« 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  Z,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOORCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  JUL  83 

2.  INDEX  OF  CLIMATIC  DATA 

3.  ^ 


7 .  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(%  FREQ) 

I  OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE  MILES  (MI): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

44 

37 

37 

28 

20 

27 

32 

25 

28 

22 

34 

35 

31 

03-05 

LST 

42 

37 

37 

29 

25 

34 

40 

29 

32 

26 

35 

37 

34 

06-08 

LST 

44 

38 

37 

29 

26 

32 

36 

32 

33 

30 

36 

38 

34 

09-11 

LST 

44 

35 

34 

26 

21 

26 

29 

30 

30 

28 

35 

35 

31 

12-14 

LST 

44 

29 

31 

21 

19 

18 

23 

21 

27 

25 

35 

36 

27 

15-17 

LST 

46 

34 

27 

17 

12 

15 

18 

20 

26 

25 

34 

39 

26 

18-20 

LST 

42 

37 

30 

19 

14 

19 

18 

22 

25 

24 

37 

38 

27 

21-23 

LST 

40 

35 

32 

25 

17 

23 

24 

24 

26 

22 

34 

36 

28 

ALL  HOURS 

43 

35 

33 

24 

19 

24 

28 

25 

28 

25 

35 

37 

30 

8.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1500/3  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

21 

17 

16 

12 

9 

14 

16 

12 

10 

6 

12 

14 

13 

03-05 

LST 

20 

17 

16 

12 

12 

18 

20 

16 

13 

10 

11 

13 

15 

06-08 

LST 

21 

17 

16 

15 

14 

16 

16 

16 

14 

13 

14 

13 

16 

09-11 

LST 

21 

17 

14 

10 

7 

12 

12 

13 

12 

13 

14 

13 

13 

12-14 

LST 

18 

12 

10 

7 

6 

6 

9 

9 

10 

9 

11 

14 

10 

15-17 

LST 

22 

13 

9 

7 

3 

4 

8 

8 

9 

8 

12 

15 

10 

18-20 

LST 

21 

16 

14 

9 

4 

6 

7 

10 

10 

8 

14 

16 

11 

21-23 

LST 

18 

16 

15 

12 

7 

11 

12 

12 

10 

8 

14 

13 

12 

ALL  HOURS 

20 

16 

14 

10 

8 

11 

13 

12 

11 

9 

13 

14 

13 

9.  X 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  1000/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

8 

7 

7 

4 

9 

8 

6 

4 

2 

4 

4 

6 

03-05 

LST 

9 

6 

5 

6 

6 

10 

10 

8 

6 

3 

4 

4 

7 

06-08 

LST 

9 

8 

6 

7 

7 

9 

8 

9 

7 

5 

4 

5 

7 

09-11 

LST 

8 

8 

5 

3 

2 

6 

5 

6 

4 

6 

4 

5 

5 

12-14 

LST 

7 

5 

3 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

3 

5 

4 

15-17 

LST 

9 

6 

3 

2 

1 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

6 

4 

18-20 

LST 

9 

7 

5 

4 

1 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

6 

4 

21-23 

LST 

8 

7 

6 

6 

3 

5 

7 

5 

4 

3 

5 

5 

5 

ALL  HOURS 

8 

7 

5 

5 

3 

6 

6 

6 

5 

4 

4 

5 

5 

10.  ; 

1  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5  MI 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

// 

It 

1 

# 

1 

It 

It 

It 

0 

9 

9 

03-05 

LST 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

It 

# 

It 

9 

06-08 

LST 

It 

1 

It 

1 

It 

1 

It 

2 

# 

It 

0 

9 

1 

09-11 

LST 

it 

1 

# 

It 

It 

It 

0 

It 

// 

0 

0 

1 

9 

12-14 

LST 

It 

It 

It 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

0 

9 

9 

15-17 

LST 

1 

1 

# 

It 

0 

It 

It 

» 

9 

It 

0 

9 

9 

18-20 

LST 

» 

1 

It 

It 

It 

0 

0 

It 

0 

# 

0 

9 

9 

21-23 

LST 

It 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

It 

if 

It 

9 

0 

9 

ALL  HOURS 

It 

1 

It 

1 

It 

It 

« 

» 

It 

9 

# 

9 

456 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION;  PRESTWICK,  SCOTLAND 
LOCATION:  55°30'N,  04“35'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  OCT  1984 

STATIONS 

ELEVATION 

PERIOD: 

if:  031350 
!  (FEET):  66 
JAN  73  -  JUL 

83 

ICAO 

LST 

ID: 

-  GMT 

EGPK 

1 .  PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

<%  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

if 

0 

0 

if 

If 

if 

it 

it 

0 

0 

0 

it 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

If 

If 

It 

It 

it 

0 

0 

0 

it 

06-08  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

If 

If 

0 

0 

0 

0 

It 

09-11  LST 

if 

if 

0 

0 

# 

It 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

If 

It 

it 

0 

0 

0 

If 

if 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

it 

18-20  LST 

0 

0 

it 

it 

1 

it 

1 

it 

if 

if 

0 

it 

21-23  LST 

0 

0 

it 

0 

if 

It 

It 

1 

0 

0 

0 

0 

it 

ALL  HOURS 

if 

it 

if 

if 

it 

it 

if 

It 

It 

if 

If 

If 

it 

2.  %  FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

25 

16 

21 

12 

14 

19 

15 

15 

18 

17 

26 

24 

19 

03-05  LST 

26 

16 

21 

13 

14 

18 

16 

16 

23 

20 

24 

23 

21 

06-08  LST 

27 

17 

21 

12 

15 

16 

15 

17 

24 

24 

25 

22 

20 

09-11  LST 

28 

15 

20 

11 

14 

13 

16 

17 

21 

24 

25 

24 

19 

12-14  LST 

23 

15 

20 

13 

15 

13 

14 

16 

25 

21 

29 

21 

19 

15-17  LST 

25 

16 

24 

16 

16 

13 

14 

15 

29 

21 

29 

24 

20 

18-20  LST 

24 

16 

22 

15 

15 

14 

13 

16 

23 

19 

29 

26 

19 

21-23  LST 

23 

15 

19 

15 

14 

16 

13 

14 

20 

18 

27 

25 

18 

ALL  HOURS 

26 

16 

21 

13 

15 

15 

15 

16 

23 

21 

27 

24 

19 

3.  %  FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

CCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

3 

3 

if 

# 

0 

0 

0 

0 

it 

1 

3 

1 

03-05  LST 

4 

2 

3 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

06-08  LST 

C 

2 

2 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

09-11  LST 

5 

3 

3 

1 

if 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

3 

1 

12-14  LST 

5 

2 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

15-17  LST 

5 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

1 

18-20  LST 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

1 

21-23  LST 

4 

4 

2 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

ALL  HOURS 

4 

3 

2 

1 

It 

0 

0 

0 

it 

it 

1 

3 

i 

4 .  %  FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND  SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

22 

10 

16 

5 

3 

4 

2 

3 

13 

14 

26 

20 

11 

03-05  LST 

23 

10 

15 

5 

4 

3 

2 

3 

13 

12 

26 

21 

11 

06-08  LST 

25 

10 

16 

6 

6 

6 

2 

2 

14 

12 

24 

21 

12 

09-1 1  LST 

26 

14 

19 

9 

7 

7 

5 

6 

18 

13 

25 

25 

14 

12-14  LST 

26 

17 

21 

11 

9 

7 

5 

8 

19 

16 

27 

24 

16 

15-17  LST 

21 

13 

17 

10 

6 

7 

4 

6 

16 

13 

26 

21 

13 

18-20  LST 

23 

12 

16 

6 

5 

4 

2 

4 

13 

14 

23 

19 

12 

21-23  LST 

23 

11 

16 

5 

2 

4 

1 

3 

12 

13 

23 

20 

11 

ALL  HOURS 

24 

12 

17 

7 

5 

5 

3 

4 

15 

13 

25 

21 

13 

45  7 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

^  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  IIRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  JUL  83 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

6 

6 

5 

5 

3 

6 

5 

5 

3 

2 

3 

3 

4 

03-05 

LST 

7 

5 

3 

5 

4 

8 

7 

6 

4 

3 

3 

3 

5 

06-08 

LST 

7 

6 

4 

6 

5 

7 

6 

7 

6 

4 

3 

4 

6 

09-11 

LST 

6 

7 

3 

3 

2 

5 

4 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

12-14 

LST 

4 

4 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

15-17 

LST 

7 

5 

3 

2 

It 

1 

3 

3 

3 

3 

5 

3 

18-20 

LST 

7 

6 

4 

3 

1 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

21-23 

LST 

6 

5 

4 

5 

2 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

ALL  HOURS 

6 

6 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

2 

2 

3 

1 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

03-05 

LST 

4 

2 

1 

3 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

06-08 

LST 

3 

3 

2 

5 

3 

4 

3 

4 

3 

1 

1 

2 

3 

09-11 

LST 

2 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

12-14 

LST 

2 

2 

1 

1 

1 

It 

1 

1 

1 

2 

# 

2 

1 

15-17 

LST 

3 

3 

2 

1 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

2 

3 

2 

1 

1 

# 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

21-23 

LST 

2 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

ALL  HOURS 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

1 

2 

It 

2 

1 

1 

1 

It 

# 

1 

03-05 

LST 

2 

1 

It 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

# 

# 

1 

06-08 

LST 

1 

1 

It 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

# 

1 

1 

09-11 

LST 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

If 

1 

1 

# 

// 

1 

1 

12-14 

LST 

» 

1 

It 

It 

It 

0 

0 

1 

1 

# 

0 

1 

# 

15-17 

LST 

1 

2 

1 

It 

It 

If 

// 

// 

If 

1 

# 

1 

1 

18-20 

LST 

# 

1 

1 

1 

It 

0 

# 

1 

# 

1 

0 

# 

1 

21-23 

LST 

If 

It 

1 

2 

0 

1 

1 

1 

It 

If 

# 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

It 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

It 

0 

1 

0 

If 

It 

It 

If 

# 

0 

0 

if 

03-05 

LST 
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PREPARED  8Y  USAFETaC 

IV'.ilNKt  ll'-' 
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AWS  CLIMATIC  BRIEP  ADOENPUM 
PrtIMrtd  by  USAFETAC  Sep  79  I 


SCULTHORPE  RAF/FAKENHAM,  ENGLAND  PERIOO:6/49-6/60 


ELEVATION:  siL  f 


FLYING  WEATHER  (%FREO) 

HOURS  (LST) 

00-02 

7  TIJ.OS - 

'ru  ixmcD  c'n^Diic 

I  06-08 

1  nuNL/cK5  IUKpIo 

09-11 
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FLYING  WEATNER  (%FREQ)  HOURS  (L3T) 
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00-02 
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FREPARfDeY  USAFCTAC  STATION  NAME  :  UP^CP  HEyrSRO  PAT  J« 

4PPIL  i9oH  LOCATION  ‘■S'  S6  I*''C1  lb 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


TCmPCAATUAC (  f ) 


MEAN 


KRIOO:  51  -Ndv  83  i 

ftiv  ;  TT 


SIN  LUIS: 
MSC  NO: 


_  __iiwnipfMiTW!Wi 


Bill  HllUNTl  W:il 

tlWIBbiKgKE^Ml 


RUSSUO  POR: 

HOURLY  OBS:  WZ  73  -  APR  76,  AUG  76  -  NCW  83 
SLyVMd  OF  DAY  DATA:  NOV  5l  -  APR  76,  AUG  76  -  NCW  83 


NOTE  *  DATA  NOT  AVAILABLE 


CIILINC  LESS 
THAN  )000  FT 
ANO-'OR  VISIBILITY 
LESS  TMAH  3  Ml 


CEILIHC  LESS 
THAN  1100  FT 
AMO'OB  VISIBILITY 
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1  ALL  HRS 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  UPPER  HEYFORD  RAF,  UK 
LOCATION:  1°15'W 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  FEB  1986 


STATION  ih.  036551  ICAO  ID:  EGUA 

ELEVATION  (FEET):  ^39  LST  =  GMT 

PERIOD:  JAN  73  -  DEC  8i1 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 
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FREQ 

OF 
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DRIZZLE: 
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3.  % 
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OF 
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PELLETS 
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4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND 
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REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLT  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2^  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  ~  DEC  84 

2. 
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5.  % 
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*W$  CLIMATIC  BRICP  ADDENDUM  |  WADDIIKI!RW.  UK 
Prtoortd  by  USAFETAC  JW.  8L 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST) 
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JJJJII3S3E51EG3ESME 
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ELEVATION^  2 
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06-08  1 

U 

SNOW/ICE  PELLETS  !  09-11 
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Ii„ 

'  18-2fl“ 

5 

21-23" 

4 
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i  .21 |_7. 
ALI.  HOURS  I  8 


9  1  :  -  2  I 3-  -6  .  B  i._9 

T  i  -.14-  -J-.j-  1*  (—5 

-JLi  .Z-L-J-l-  5 

2  T-.  Al~4  L  2!4._24— p-  I  -i 


flying  weather  (%FRE0)  hours  (LST)  1  JAN  1  FEB  I  MAR  -  APR  |  MAY  i  JUN  -  JUL  i  AUG  i  SEP  !OCT  1  NOV  1  DEC  !  ANN 

00-02 
r  03-05 

CIC,/VSB  LESS  THAN  _0^08 

800  ft .  and/or  2NN  ^  09- 1 1 

t  _  12-14 
'15-17 
'  'J8-20 
21-23 

■'  ALL  HOURS 


noQ 


c;ic:/vsB  less  than 

500  f r .  and/or 
1.5  NM 
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.100  ft.  and/or  INM 


Cir./VSR  (  ESS  THAN 
1  no  ft.  and/or  .  2N't 


3  ;  00-02 
01-05 
06-08 
P  09-11 
:  12-14 

;  15-17 

18-20 
I  21-2.1 

'  -M.!.  HOURS 

3  00-02 
0.1-05 

I  06 -"^08 

*^^^9  - 1  1 
^__12-14 
15-17 
:  18-20 
h-21 

A!.E  HOURS 


r  09-11 
]2-?4~ 

r  rs-i? 

1^1-20 


2 1  -  2.1 
AEE  HOURS 


PREPARCOIY  USAPCTAC 

Jul  8l 


STATiOM  KAME  WTTKStSPieLD,  UK 
LOCATION  N51  38  EXXX)  ^ 


PERIOD:  Varied  (see  renarka) 
ELEV  :  321  FT 


STH  LTRS  ECVT 


66 


AWS  CLIMATIC  BRIEF  ADDENDUM 

WEnnERSFIELD.  UK 

PERIOD  Varied 

Prepared  by  USAFETAC  Ju18X 

N51  58  EOOO  10 

ELEVATION;  321  ft 

THDNDfiRSTORMS 


0(U0? 

n’-fis 
Of' -08 

00- n 

12-14 

18-20 

21-::^ 

ALL  HOURS 


SNOW/ICn  PIII.LF.TS 


n.S-05 
06-08 
'09-11 
I  2-14 
15-17 
18-20 
3I-2.V 
AM.  HOURS 


WINDS  r.REATER  THAN  — 
25  KNOTS 


j  AI.l.  HOl’iRS  j  ‘i 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST)  [  JAN  j  FES  MAR  !  APR  I  MAY  |  JUN  I  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  I  NO/ 1  DEC  I  AW 


rit'/vsB  i.rss  than 

son  ft.  and/or  :nm 


00-02 

O.^-OS 

06j  08 

09-11 

12-14 

15-r 

_18-2i) 

31-25 
AM,  HOURS 


U6  36  32  '  21  I  12  1  l8  13  1  15  23  .1*^  i  ! 

j.».  i  1.^  «sO  !  ‘t/\  1  rtCl  1.1.  I  i.c  T  i.o  •! 


DSD 


1  44  4x  38  j  30  ??  I  27  '  23  I  28  32  Wt  1  1.5  J  U2  • 

I  UU  Ut  46  31  19  i  aM  19  r  2811  36_  49  4  '*8  1  '*‘‘11 

i  **3  **5  31  1  I**  8  i  9-^  -  T  I  8  .  13  J  it-.f-,  ' 

l‘*0  ^IS  i__7_..  3  I  I*  I*..!  j*  i_  I*  1  li  ... 

1  '•S  ^29  .12.!  ..6.1  2. in* _ iTli _ ‘*_111.__ 

I  '*5  J  i**  19  .11  U  3_L  J _ ‘*4—^-.  -11  [25 

I  h-r  I  ‘il.  oc  Ticl  Olio  O  ft  let 


--i _ 1*4.15-.. 

-4-  41-4#-- 


>*7  )  31*  25  1  15  r  8  l'  12.T  l9_T-  8.._]454.33. 1  J*Q  1-J*3_-|  — 
44  I  4o  I  28  I  17  I  10  I  12  I  10  I  12  I  17  I  31  I  39  I  <*3  I  25 


l4  l8  14 


500  ft.  .-ind/or  INM 

09- 

L2 

IS¬ 

IS- 

21- 

AM. 

nr, /VSR  i.r.ss  than 

inn  ft.  .'jnd/oi  .2N't 


;  _2 1-2.5 
I”  AM.  HOURS 


BaBiHaa 


4  6  8 


A  W  S 

Station  Name: 

RAF 

HOODB RIDGE  UK 

Field  Elev: 

96  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat i tude/Longi t  ude : 

H52 

05  E001  2M 

Station  MSC: 

035953 

Hourly  Oba  POR: 

Mar 

78  to  Feb  88 

Call  Sign: 

EGVG 

July  1988 

Sumnary  of  Day  POR: 

Oct 

5^  to  Mar  56 

Feb 

57  to  Feb  88 

LST  -  OfT 

Supersedes: 

N/A 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

XTRM  MAX  TEMP  “F 

59 

59 

71 

75 

78 

88 

91 

87 

82 

76 

65 

60 

91 

33 

MEAN  MAX  TEMP  "F 

93 

93 

48 

53 

59 

65 

69 

69 

65 

58 

50 

95 

56 

33 

MEAN  TEMP'  ”F 

39 

39 

93 

97 

5? 

58 

62 

62 

59 

53 

96 

92 

50 

33 

MEAN  MIN  TEMP  "F 

35 

35 

37 

40 

95 

51 

55 

55 

52 

97 

91 

37 

99 

33 

XTRM  MIN  TEMP  ” F 

9 

15 

18 

21- 

29 

3  3 

90 

39 

37 

31 

25 

16 

9 

33 

I 

D/W  TEMP  >  75“ F 

0 

0 

0 

it 

it 

2 

5 

9 

1 

It 

0 

0 

1  2 

1 

33 

D/W  TEMP  >  70“ F 

0 

0 

# 

It 

1 

7 

1  3 

12 

5 

1 

0 

0 

39 

33 

D/W  TEMP  <  32“ F 

1 1 

1  0 

6 

2 

it 

0 

0 

0 

0 

It 

3 

7 

39 

33 

D/W  TEMP  _<  25“F 

■  2 

■  1 

# 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

33 

VAPOR  PRESS  "Hg 

.18 

.17 

.20 

.22 

.28 

.35 

.90 

.39 

.36 

.31 

.25 

.21 

.27 

10 

MEAN  DEWPOINT  “F 

32 

30 

35 

37 

43 

49 

53 

52 

50 

96 

90 

36 

92 

10 

99.95%  WCPA  Ft 

1  350 

1100 

1350 

1000 

850 

700 

600 

600 

800 

1150 

1100 

1500 

1050 

10 

MEAN  RH  07  LST  % 

78 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

81 

80 

79 

78 

10 

MEAN  RH  13  LST  % 

73 

70 

D 

63 

64 

6  3 

62 

60 

61 

68 

73 

75 

67 

1  0 

►  .Ir-  I 

MAX  ailHR  PRECIP  " 

.8 

1.3 

1 . 1 

1.6 

1 .5 

1.0 

1.8 

1.9 

1.7 

2,6 

1.9 

3.0@ 

3.0@ 

I 

33 

MAX  PRECIP  " 

9.9 

3.1^ 

3.8 

4.1 

3.5 

4.9 

3.9 

3.9 

9.9 

6.8 

5.3 

9.9 

32.1 

33 

MEAN  PRECIP 

2.1 

1.5 

1.7 

1.6 

1.3 

1.8 

1.8 

2.2 

2.2 

2.3 

2.5 

2.1 

23.6 

33 

MIN  PRECIP 

.6 

.3 

.3 

,2 

.2 

.  1 

.2 

.9 

It 

.2 

It 

.5 

16.9 

33 

D/W  PRECIP  >  .01" 

16 

1  9 

1 3 

1  3 

10 

1 1 

1 1 

1 1 

13 

16 

1  5 

•155 

33 

D/W  PRECIP  >_  .5" 

■  1 

# 

/f 

» 

1 

1 

1 

1 

1 

■  1 

1 

•  1 

■  9 

33 

MAX  P^HR  SNFL  " 

8@ 

7 

3 

3 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

9 

8@ 

33 

MAX  SNFL  " 

23 

27 

7 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

30 

33 

MEAN  SNFL  " 

3 

3 

1 

It 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

■1 

2 

10 

33 

D/W  SNFL  >  .1" 

3 

3 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

8 

33 

D/W  SNFL  ^  1.5" 

1 

1 

It 

» 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

It 

It 

2 

33 

MEAN  WND  DRCTN 

W 

$ENE 

W 

N 

N 

$w 

$w 

$w 

w 

$sw 

w 

W 

W 

10 

MEAN  WND  SPD  Kts 

9 

7 

8 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

■D 

10 

MAX  WND  SPD*»  Kts 

62 

62 

78 

'•7 

40 

91 

91 

95 

79 

62 

51 

29 

D/W  TSTORMS 

# 

# 

n 

3 

n 

2 

2 

1 

It 

It 

19 

33 

D/W  FOG  VSBY  <7mi 

18 

17 

D 

15 

1  4 

18 

19 

18 

20 

209 

33 

Legend:  ANN  -  Annual  YOR  =  Yeit's  t>r  record  FOR  =  Period  of  record 

D/W  =  Mean  number  of  days  wii,n...  WCPA  =  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  =  Based  on  less  than  full  months  #  =  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5J,  as 
**  =  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  «  Data  not  available  $  =«  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS:  No  hurricane  data  for  this  st.ation. 


APPROVED  FOR  PUBt.IC  REl.EASE;  DtSTRIBUTIOH  IS  UNLIMITED 
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AMS 

Station  Name; 

RAF 

NDODBRIDGE  UK 

Field  Elev: 

96  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

N52 

05  E001  24 

Station  MSC: 

035953 

Hourly  Obs  POR; 

Mar 

78  to  Feb  88 

Call  Sign: 

EGVG 

July  1988 

Summary  of  Day  POR: 

Oct 

54  to  Mar  56 

Feb 

57  to  Feb  88 

LST  -  GKT 

Supersedes: 

N/A 

PERCEMT  OCCURREHCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILrrY 


!  LST 

JAN 

FEB 

MAR 

1  APR 

1  MAY 

1  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  1  DEC 

ANN 

00-02 

39 

42 

37 

27 

24 

24 

22 

24 

22 

24 

31 

36 

29 

03-05 

41 

44 

42 

32 

36 

33 

32 

32 

24 

28 

32 

37 

34 

CIG/VSBY 

06-08 

42 

45 

47 

36 

37 

32 

29 

32 

29 

30 

35 

35 

36 

09-11 

39 

43 

44 

31 

26 

25 

22 

23 

20 

25 

26 

34 

31 

LESS  THAN 

12-1  n 

36 

37 

39 

25 

20 

16 

17 

14 

15 

23 

30 

33 

25 

15-1? 

36 

36 

32 

20 

17 

11 

12 

10 

13 

21 

30 

35 

23 

3000/3 

13-20 

36 

40 

32 

22 

16 

12 

12 

13 

17 

23 

28 

36 

24 

21-23 

37 

39 

34 

26 

21 

18 

16 

19 

19 

24 

28 

36 

26 

00-24 

38 

41 

38 

27 

25 

21 

20 

21 

20 

25 

31 

35 

29 

00-02 

29 

31 

27 

20 

21 

20 

17 

20 

18 

18 

22 

25 

22 

03-05 

30 

33 

34 

26 

32 

29 

28 

27 

21 

22 

23 

26 

28 

CIG/VSBY 

06-03 

33 

35 

39 

30 

30 

26 

24 

28 

25 

26 

26 

26 

29 

09-11 

31 

33 

32 

20 

15 

11 

12 

14 

13 

17 

24 

26 

21 

LESS  THAN 

12-14 

27 

27 

22 

1  2 

11 

6 

■7 

■6 

■8 

1  4 

19 

22 

15 

15-17 

27 

27 

21 

11 

9 

5 

7 

4 

7 

15 

20 

23 

15 

1500/3 

18-20 

26 

31 

22 

15 

11 

8 

8 

8 

13 

18 

19 

23 

17 

21-23 

28 

28 

24 

19 

18 

14 

12 

15 

15 

19 

19 

24 

20 

00-24 

29 

31 

28 

19 

18 

15 

14 

15 

15 

19 

22 

24 

21 

00-02 

20 

20 

16 

12 

13 

10 

9 

1 1 

11 

11 

16 

17 

14 

03-05 

22 

21 

21 

17 

22 

19 

18 

18 

14 

13 

15 

16 

18 

CIG/VSBY 

06-08 

24 

23 

26 

20 

21 

16 

13 

20 

18 

17 

17 

17 

19 

09-11 

24 

21 

21 

10 

7 

■6 

■6 

6 

•6 

11 

15 

17 

13 

LESS  THAN 

12-14 

19 

17 

12 

■6 

4 

2 

3 

2 

3 

•8 

1 1 

14 

■8 

15-17 

19 

16 

10 

6 

4 

3 

3 

1 

4 

10 

11 

15 

9 

1000/2 

18-20 

19 

18 

13 

9 

6 

5 

4 

3 

7 

11 

13 

14 

10 

21-23 

19 

18 

13 

12 

10 

8 

7 

7 

8 

12 

12 

15 

12 

00-24 

21 

19 

17 

12 

11 

9 

8 

9 

9 

12 

14 

16 

13 

00-02 

5 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

3 

2 

03-05 

6 

5 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

4 

3 

3 

CIG/VSBY 

06-08 

5 

6 

5 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

09-11 

3 

4 

3 

« 

# 

0 

# 

0 

# 

1 

2 

1 

1 

LESS  THAN 

12-14 

2 

2 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

1 

# 

# 

15-17 

2 

1 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

# 

200/'4 

18-20 

2 

2 

1 

# 

# 

# 

# 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

21-23 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

4 

2 

2 

00-24 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  WOODBRIDGE  RAF,  UK 

LOCATION:  52°05'N,  1°24'E 
PREPARED  3Y  USAFETAC/ECR  FEB  1986 


STATION  035950  ICAO  ID:  EGVG 

ELEVATION  (FEET):  95  LST  =  GMT 

PERIOD:  JAN  73  “  AUG  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

C 

0 

0 

If 

If 

It 

If 

If 

1 

If 

It 

It 

It 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

If 

It 

It 

1 

If 

0 

0 

It 

It 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

It 

If 

If 

If 

0 

0 

It 

09-1  1 

LST 

# 

0 

0 

0 

If 

It 

If 

If 

0 

0 

0 

0 

It 

12-19 

LST 

0 

0 

If 

If 

If 

1 

1 

If 

It 

0 

0 

0 

It 

15-17 

LST 

0 

If 

If 

If 

It 

2 

It 

It 

It 

0 

0 

0 

It 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

If 

If 

1 

1 

If 

1 

0 

0 

0 

It 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

If 

If 

1 

1 

It 

1 

It 

0 

0 

It 

ALL  HOURS 

If 

If 

If 

If 

If 

1 

If 

It 

If 

It 

It 

It 

It 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1  0 

1  3 

13 

7 

10 

9 

6 

6 

10 

12 

9 

1  2 

10 

03-05 

LST 

10 

9 

15 

12 

9 

7 

7 

7 

10 

13 

1 1 

12 

10 

06-08 

LST 

12 

9 

16 

13 

9 

10 

9 

8 

1  2 

1  9 

13 

1  9 

12 

09-11 

LST 

1  9 

1 1 

19 

19 

9 

8 

10 

8 

9 

13 

15 

15 

12 

12-19 

LST 

1  9 

1 1 

18 

13 

9 

8 

9 

7 

10 

13 

15 

13 

1  2 

15-17 

LST 

15 

13 

16 

13 

10 

8 

7 

8 

9 

19 

19 

13 

12 

18-20 

LST 

1  9 

13 

15 

10 

10 

7 

8 

6 

9 

15 

12 

13 

1  1 

21-23 

LST 

9 

1 1 

15 

9 

9 

8 

8 

9 

9 

19 

11 

15 

10 

ALL  HOURS 

1  2 

1 1 

16 

1 1 

9 

8 

8 

7 

10 

13 

13 

13 

1  1 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

5 

If 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

1 

03-05 

LST 

2 

3 

1 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

1 

06-08 

LST 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

09-11 

LST 

9 

9 

2 

1 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

3 

1 

12-19 

LST 

9 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

3 

1 

15-17 

LST 

3 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

2 

1 

18-20 

LST 

1 

3 

If 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

21-23 

LST 

2 

2 

1 

1 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

1 

ALL  HOURS 

3 

9 

1 

1 

If 

If 

0 

0 

0 

0 

It 

2 

1 

9.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE  win: 

1  SPEEDS  >  25  KNOTS 

;  (INCLUDING 

GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

■u 

2 

9 

If 

If 

It 

0 

It 

1 

2 

9 

9 

2 

03-05 

LST 

3 

2 

3 

1 

If 

0 

0 

It 

1 

1 

5 

5 

2 

06-08 

LST 

9 

2 

3 

If 

If 

It 

It 

ft 

2 

2 

9 

6 

2 

09-1  1 

LST 

7 

9 

6 

3 

2 

1 

1 

1 

9 

9 

7 

5 

3 

12-19 

LST 

8 

5 

8 

3 

3 

1 

1 

2 

5 

3 

7 

7 

9 

15-17 

LST 

6 

9 

5 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

5 

5 

3 

1  8-20 

LST 

5 

1 

3 

If 

1 

0 

It 

If 

1 

1 

7 

5 

2 

21-23 

LST 

9 

1 

3 

If 

If 

0 

0 

0 

1 

2 

5 

5 

2 

ALL  HOURS 

c; 

j 

3 

9 

1 

1 

It 

It 

1 

2 

2 

5 

5 

2 

47  2 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  »  «  0.0  <  0.5, 

/  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E., 


MI  =  STATUTE  MILES 

24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAFEiAC  DAT3AV  FOR  JAN  73  “  AUG  83 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

17 

25 

13 

15 

7 

03-05 

LST 

17 

25 

19 

19 

15 

06-08 

LST 

20 

28 

25 

19 

1  4 

09-1 1 

LST 

21 

24 

18 

8 

4 

12-14 

LST 

16 

1  0 

1 1 

4 

2 

1  5-17 

LST 

17 

15 

9 

4 

2 

18-20 

LST 

17 

18 

1 1 

7 

3 

21-23 

LST 

17 

20 

12 

1 1 

6 

ALL  HOURS 

18 

21 

15 

1 1 

6 

6.  % 

FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

500/1 .5 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

1  1 

15 

7 

8 

4 

03-05 

LST 

12 

17 

10 

14 

8 

06-08 

LST 

14 

20 

14 

12 

6 

09-11 

LST 

16 

16 

10 

5 

2 

12-1  4 

LST 

1 1 

8 

5 

2 

1 

15-17 

LST 

12 

10 

4 

1 

1 

18-20 

LST 

9 

1 1 

5 

4 

2 

21-23 

LST 

10 

12 

6 

6 

3 

ALL  HOURS 

12 

13 

7 

6 

3 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

9 

6 

1 1 

9 

13 

13 

16 

13 

17 

13 

18 

13 

17 

1 1 

16 

17 

13 

9 

18 

17 

23 

13 

16 

18 

5 

3 

3 

5 

14 

13 

17 

11 

2 

1 

2 

2 

7 

7 

12 

6 

2 

1 

3 

3 

8 

8 

14 

7 

4 

3 

3 

6 

12 

10 

14 

9 

8 

5 

6 

6 

13 

12 

14 

11 

7 

5 

8 

8 

13 

1 1 

15 

1 1 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

5 

4 

6 

5 

9 

8 

10 

7 

10 

8 

12 

8 

1 1 

6 

9 

10 

6 

5 

10 

1 1 

14 

8 

10 

1 1 

2 

1 

1 

2 

7 

7 

9 

6 

» 

# 

# 

1 

3 

2 

6 

3 

# 

1 

# 

2 

3 

4 

8 

4 

1 

2 

1 

4 

6 

6 

7 

5 

4 

3 

2 

4 

7 

8 

8 

6 

4 

3 

4 

5 

7 

6 

8 

6 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

00-02 

LST 

6 

1  1 

3 

4 

2 

2 

03-05 

LST 

7 

12 

5 

7 

3 

5 

06-08 

LST 

9 

12 

8 

8 

2 

3 

09-1 1 

LST 

9 

10 

6 

3 

It 

It 

12-14 

LST 

6 

4 

2 

1 

1 

0 

15-17 

LST 

6 

4 

2 

it 

It 

It 

18-20 

LST 

5 

6 

2 

2 

1 

1 

21-23 

LST 

6 

7 

3 

3 

1 

2 

ALL  HOURS 

7 

8 

4 

3 

1 

1 

00 

FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

100/0. 

25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

00-02 

LST 

1 
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DISTRIBUTION 


AWS/DN,  Scou  AFB,  IL  62225-5(K)8 . 2 

AWS/DO,  Scou  AFB,  IL  62225-5(X)8  . 2 


OL  A,  HQ  AWS,  Buckley  ANG  Base,  Aurora,  CO  8001 1-9599 . 

OL-B,  HQ  AWS,  Langley  AFB,  VA  23665-5000 . 

AFOTEC/WE,  Kirlland  AFB,  NM  87117-7001 . 

CACDA,  OL-E,  HQ  AWS,  ATZL-CAW,  Fl  Leavenworth,  KS  66027-5.300 . 

SD/CWDA,  PO  Box  92960,  Worldway  Postal  Ctr,  Los  Angeles,  CA  90009-2960 

OL-H,  HQ  AWS  (ATSl-CD-CS-SWO),  Fl  Huachuca,  AZ  85613-7000 . 

OL-I,  HQ  AWS  (ATDO-WE),  Fl  Monroe,  VA  23651-5000 . 

AFOTEC  OL-NX,  1313  Halley  Circle,  Norman,  OK  73069-8493 . 


OL-L,  HQ  AWS,  Keesler  AFB,  MS  39534-5(KK) . I 

SM-ALC/MMA,  McClellan  AFB,  CA  95652-5609 . 1 

Dei  1,  HQ  AWS,  Pentagon,  Washington,  DC  20330-6560 . 3 

Del  2,  HQ  AWS,  Pentagon,  Washington,  DC  20330-5054 . 2 


AFSCF/WE,  PO  Box  3430,  Onizuka  AFS,  CA  94088-3430 .... 

Del  8,  HQ  AWS,  PO  Box  4239,  N  Las  Vegas,  NV  89030 . 

Del  9,  HQ  AWS,  PO  Box  12297,  Las  Vegas,  NV  89112-0297 


IWW/DN,  Hickam  AFB,  HI  96853-50(X) . 1 

20WS/DN,  APO  San  Francisco  96328-5(K)0 . 1 

,30WS/DN,  APO  San  Francisco  96301-0420 . 5 

2WW/DN,  APO  New  York  09094-50(X) . 72 

7WS/DN,  APO  New  York  09403-5000 . I 

28WS/DN,  APO  New  York  09127-5(XX) . I 

31 WS/DN,  APO  New  York  09136-50(X) . 1 

3WW/DN,  Offull  AFB,  NE  681 13-5000 . 1 

9WS/DN,  March  AFB,CA  92518-50(X) . 17 

1 1  WS/DN,  Elmendorf  AFB,  AK  99506-5000 . 4 

24WS/DN,  Randolph  AFB,  TX  78L50-50(X) . 1 1 

26WS/DN,  Bark.sdale  AFB,  LA  71 1 10-5002 . 9 

4WW/DN,  Peterson  AFB,  CO  80914-.5(XX) . 2 

2WS/DN,  Andrews  AFB,  MD  20334-5(XK) . 19 

5WW/DN,  Langley  AFB,  VA  23665-5000 . 3 

IWS,  MacDill  AFB,  FL  33608-5000 . 2 

3WS/DN,  Shaw  AFB,  SC  29I52-5(XX) . 9 

5 WS/DN,  Fl  McPherson,  GA  30330-.5000 . 12 

25WS/DN,  Bergstrom  AFB,  TX  78743-5000 . 9 

AFGWC/SDSL,  Oriull  AFB,  NE  68113-5000.. 

USAFETAC,  Scott  AFB,  IL  62225-5438 

7WW/DN,  Scou  AFB,  IL  62225-5(K)8 . 7 

6WS,  Hurlburt  Field,  FL  32544-5(XX) . 2 

15WS/DN,  McGuire  AFB,  NJ  08641-5(X)2 . 14 

I7WS/DN,  Travis  AFB,  CA  94535-5000 . 17 

8TDCS/DA,  Tinker  AFB,  OK  73 145-6.503 . 1 


JSOC/Wcalhcr,  P  O.  Box  70239,  Fort  Bragg,  NC  28307-5(XK) . 

3350  TECH  TG/TTGU-W,  Slop  62,  Chanule  AFB,  IL  61868-5000 . 

AFIT/CIR,  Wrighl-Paticrson  AFB,  OH  45433-6583 . 

AFC’S  A/S  AGW,  Washington,  DC  20330-5(XX) . 

NAVOCEANCOMDET,  Federal  Building,  A.sheville,  NC  28801-2723 
NAVOCEANCOMDET,  Patuxent  River  NAS,  MD  20670-5103 . 


»  O' 


2 


COMNAVOCEAN,  NSTL,  Bay  St  Louis,  MS  39529-5000 . 

NAVOCEANO,  Ctxle  4601  (Ms  Loomis),  NSTL  Bay  St  Louis,  MS  39529-5001 . 

NEPRF,  Monterey,  CA  93943-5006 . 

Naval  Research  Laboratory,  Code  4323,  Washington,  DC  20375 . 

Naval  Postgraduate  School,  Chmn,  Dept  of  Meteorology,  Code  63,  Monterey,  CA  93943- 50(X) . 

Naval  Eastern  Oceanography  Ctr,  U1 17  McCAdy  Bldg,  NAS  Norfolk,  Norfolk,  VA  23511-5000 . 

Naval  Western  Oceanography  Ctr,  Box  113,  Attn:  Tech  Library,  Pearl  Harbor,  HI  %860-5000 . 

Naval  Oceanography  Command  Ctr,  COMNAVMAR  Box  12,  FPO  San  Francisco,  CA  96630-5000 . 

Federal  Coordinator  for  Meteorology,  Suite  300, 1 1426  Rockville  Pike,  Rockville,  MD  20852 . 

AFGL  Library,  Attn:  SULLR,  Stop  29,  Hanscom  AFB,  MA  01731-5000 . 

Atmospheric  Sciences  Laboratory,  Attn:  SLCAS-AT-AB,  Aberdeen  Proving  Grounds,  MD  2 1005-5(X)1 

Atmospheric  Sciences  Laboratory,  White  Sands  Missile  Range,  NM  88002-5501 . 

U.S.  Army  Missile  Command,  ATTN:  AMSMI-RD-TE-T,  Redstone  Arsenal,  AL  35898-5250 . 


Technical  Library,  Dugway  Proving  Ground,  Dugway,  UT  84022-5(X)0 . 1 

NCDC  Library  (D542X2),  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801-2723 . I 

DTIC-FDAC,  Cameron  Station,  Alexandria,  VA  22304-6145  . 2 

NIST  Pubs  Pnxiuction,  Rm  A-405,  Admin  Bldg,  Gaithersburg,  MD  20899 . 1 

ANG  Weather  Flights  (through  AWS/RF) . 40 


75th  Ranger  Btn  (Attn:  Lt  David  Mustek),  Ft  Benning  GA  31905-5000 . I 

HQ  5th  U.S.  Army,  AFKB-OP  (SWO),  Ft  Sam  Houston,  TX  78234-7000 . 1 

CC/AZSB-GTFD(AH-64CSM-ATTAC),  Ft  Campbell,  KY  42223-5000 . 1 

CN  VEO/DN,  ASL  MET  Team,  Ft  Belvoir,  VA  22060-5677 . 1 

AUL/LSE,  Maxwell  AFB,  AL  361 12-5564 . 1 

AWSTL,  Scott  AFB,  IL  62225-5438 . ISC 


